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Thermometer. 


Thermoskop,  Wärmemesser;  Tliermosco- , 
pium ,  Thermometrum ;  Thermometre ;  Thermo^ 
meter. 

Was  ein  Thermometer  ( von  &tQftbg  warm  und  ntXQtu) 
ich  messe  oder  oxonda)  ich  sehe)  dem  gewöhnlichen  Sprach-» 
I  gebrauche  nach  sey  und  wozu  man  dasselbe  meistens  anwende, 
bedarf  keiner  Erklärung ;  interessanter  ist  es  dagegen,  zu  wis- 
sen ,  durch  wie  vielfache  Abstufungen  dasselbe  zu  seiner  ge- 
genwärtigen Vollendung  gelangt  ist.  Viele  wirkliche  oder  ver- 
meintliche Verbesserungen  werden  aber  besser  im  Verlaufe  der 
Untersuchung  erwähnt,  so  dafs  also  vorläufig  nur  von  den 
frühesten  Einrichtungen  die  Rede  seyn  kann. 

1)  Man  schreibt  die  Erfindung  desselben  meistens  nach 
D.AI.CVC&1  dem  Cornelius  Drebbel,  einem  wegen  vcr*. 
schieden  er  mechanischer  Erfindungen  berühmten  Landmanne 
zu  Alkmaar  in  Nordholland,  zu,  durch  den  es  in  der  letzten 
Hälfte  des  vorletzten  Jahrhunderts  in  Holland  und  England 
bekannt  wurde.  Dem  Engländer  Robert  Flüdd  (  oder  dh 
Fructibus)  zu  Oxford  (geb.  um  1584)  hat  man  die  Erfin- 
dung desselben  gleichfalls  zueignen  wollen ;  allein  es  ist  schwer 
zu  entziffern,  was  die  Ausdrücke  in  seinen  vielen  mystischen 
Schriften  eigentlich  bezeichnen  sollen.  Der  Arzt  Sanc-torius* 
erwähnt  selbst  ein  von  ihm  um  1600  erfundenes  Instrument^ 
womit  er  die  Wärme  des  menschlichen  Körpers  zu  messen  im 


1  Traute"  des  barotnutres,  thermom£tres  et  nötiomötres.  Amst. 
1688.  8. 

%  Coojd.       Galeni  Art  Med,  Logd.  1631.  4.  und  Comto.  iu  Ari- 
reanae  Canon.  Venet.  1646.  4. 
4X  Bd.  Ggg 
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Stande  sey,  und  daher  haben  Polini1,  Malpigeu*  nnd  Bo- 
relli3  ihm  die  Erfindung  zugeschrieben,   auch  meint  Mus- 
8CHEKDROEK  * ,  das  Instrument  desselben  sey  auswärts  nicht 
bekannt  geworden  und  es  lasse  sich  daher  die  frühe  Verbrei- 
tung des  Thermometers  durch  England  und  Holland  aus  die- 
ser Quelle  nicht  ableiten.     Dafs  Sanctohius  bei  der  Menge 
und  Ausführlichkeit  seiner  Schriften  das  Thermometer,  wenn 
er  dieses  Werkzeug  mit  seiner  eigenthümlichen  Construction 
wirklich  erfunden  und  angewandt  hätte ,    nicht  genauer  be- 
schrieben haben  sollte,  ist  auf  keine  Weise  glaublich,  ifnd  eben- 
so halte  ich  es  für  unwahrscheinlich,  dafs  Galilei  der  Er- 
finder desselben  seyn  soll,    obgleich  Viviaii  und  Caätelli 
dieses  behaupten,    indem  sie  die  Erfindung  desselben  in  das 
Jahr  1597  setzen,  wie  neuerdings  Libm*  hervorgehoben  hat; 
denn  sonst  würden  die  Mitglieder  der  Akademie  del  Cimento, 
die  man  für  die  Erfinder  des  eigentlichen  Thermometers  hal- 
ten mufs,  dieses  erwähnt  haben.     Das  Instrument,  welches 
Corselius  Drebdel  erfand  und  worauf  ihn  wahrscheinlich 
sein   vorzügliches   mechanisches   Talent   zufällig  um  das  Jahr 
1638  führte,  war  ein  Manometer,  und  zwar  nach  Varigkojt, 
indem  es  die  Dichtigkeit  der  eingeschlossenen  Luft  zeigte  und 
daher  auch  die  Ausdehnung  derselben  durch  Wärme  angeben 
mufste. 

2)  Das  Drebbel'sche  Thermometer  in  seiner  einfachen, 
pj.  von  DALEgcä  beschriebenen  Gestalt  besteht  aus  einer  Kugel  A 
69.  mit  einer  engen  Röhre,  deren  Mündung  in  ein  Gefäfs  B  mit 
einer  sehr  verdünnten  Auflösung  von  Kupfer  in  Scheidewasser 
vertical  herabgesenkt  ist.  Die  Luft  wird  in  der  Kugel 
durch  Wärme  so  weit  ausgedehnt,  dafs  für  mittlere  Temperatur 
die  Flüssigkeit  ungefähr  bis  H  aufsteigt  und  dann  bei  gröfse- 
rer  Wärme  sinkt ,  bei  geringerer  steigt ,  wobei  diese  Gröfsen 
an  einer  willkürlichen  Scale  gemessen  werden*  Verschiedene 
Abänderungen  dieser  Construction  liegen  sehr  nahe.  Wolf  6  unter 
Andern  schlägt  vor,  statt  des  unteren  Gefafses  gleichfalls  eine 


1  Institut,  philo»,  exper. 

2  Opp.  potth.  p.  SO. 

8  De  motu  animal.  P.  II.  prop.  175. 

4  Introd.  ad  phil.  nat  T.  II.  $.  1565. 

5  Ann.  de  Chim.  et  Fhys.  T.  XL.  p.  855. 

6  Nützliche  Versuche  Th.  II.  Cap.  V.  §.  56. 
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Kugel  C  zu  wählen,   wodurch  der  Apparat  zum-  Aufhängen  Fig. 
bequemer  wird.    Becher*  liefs  die  untere  Kogel  G  weg,  bog  * 
den  Schenkel  der  betrachtlich  weiten  Röhre   in  die  Höh.e, 
füllte  sie  mit  Quecksilber  und  senkte  einen  Körper  hinein, 
«elcher  auf  dem  Metalle  schwimmend  vermittelst  eines  über 
eine  Rolle  gehenden  Fadens  ein  Gegengewicht  bald  aufwärts 
10g,  bald  herabsinken  liefs,  je  nachdem  die  Luft  in  der  oberen 
Io|el  mehr  oder  weniger  ausgedehnt  war.    Das  Gewicht  sollte 
«DtChr  aufziehe  und  in  steter  Bewegung  erhalten,  weswe- 
['s  er  den  Apparat  ein  perpetuum  mobile  phyaico  -  mecfumi- 
nannte.      Von  dieser  Art  mufs  auch  nach  Kaestner's2 
Ansieht  die  Vorrichtung  gewesen  seyn,   die  Becher  schon 
1656  ▼erfertigte,   wobei  ein  auf  Glas  gemaltes  Bild  Kaiser 
Fuoivasd's  III.  sich  im  Sonnenscheine  frei  zeigte,  bei  trii- 
tai  Werter  aber  durch  eine  Wolke  bedeckt  wurde, 

3)  Das  Thermometer  der  Florentiner  Akademie  oder  der 
AccaiUmia  del  Cimento 3  erhielt  zuerst  diejenige  Gestalt,  wel- 
che man  seitdem  beibehalten  hat.  Es  bestand  aus  einer  Ku-Fig. 
gel  B  mit  einer  sogenannten  Thermometerröhre,  war  mit  * 
Weingeist  gefüllt  und  auf  einer  Scale  befestigt,  welche  in 
Folge  der  Ausdehnung  oder  Zusammenziehung  dieser  Flüssig- 
keit die  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Warme  anzeigte. 
Insofern  hiermit  also  die  wesentliche,  noch  jetzt  bestehende 
CoDstructlon  der  Thermometer  gegeben  ist,  wird  es  ange- 
messen seyn,  die  einzelnen  Theile  dieses  wichtigen  Ap- 
parates mit  Rücksicht  auf  das  Geschichtliche  der  nach  und 
aach  hinzugekommenen  Bestimmungen  und  Verbesserungen 
naher  zu  untersuchen, 

A.    Flüssigkeiten  im  Thermometer. 

4)  Mit  Uebergehung  der  Metallthermometer,  von  denen 
ipater  die  Rede  seyn  wird,  wählt  man  zur  thermometrischen 
Substanz  irgend  eine  Flüssigkeit,   weil  deren  Beschaffenheit 


1  De  nora  temporis  dimetiendi  ratione  et  accorata  horologiornm 
c^stractione.   Lond.  1680.  4. 

2  Anfangsgründe  d.  angewandten  Mathem.  4te  Anfl.  Gött.  1792. 
aerometrie  §.  85.    YergL  Lcüpolo  Theatrum  Aerostat,  Tab«  X. 

S  Tentamiaa  Ac.  del  Cimento  ed.  MusscuaKDnoE*.  P.  I.  p,  2. 
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gestattet,  eine  grofse  Quantität  derselben,  in  eine  Kugel  ein- 
zuschlielsen  und  die  Ausdehnung  durch  den  Zuwachs  oder  die 
Abnahme  des  dünnen  Fadens  im  engen  Rohre  bequemer  zu 
messen.  Allgemein  geht  man  von  dem  Grundsatze  aus,  dafs 
die  Vermehrung  des  Volumens  des  sich  ausdehnenden  Kör- 
pers dem  Zuwachse  der  Wärme  proportional  sey.  Dieser  Satz 
ist  blofs  hypothetisch  und  wird  dieses  so  lange  seyn,  als  wir 
das  Verhahnifs  der  Wärmequantität  und  ihrer  Repulsion  gegen 
die  Molecüle  der  Körper  noch  nicht  kennen,  welches  man 
bisher  vergebens  zu  erforschen  suchte1.  Wir  finden  jedoch 
bei  den  verschiedensten  Körpern  und  sogar  von  ungleichem 
Aggregationszustande ,  also  bei  festen,  flüssigen  und  expansi- 
beln ,  innerhalb  gewisser  Grenzen ,  ein  gleiches  Verhältnis 
zwischen  dem  Zuwachse  ihres  Volumens  und  der  Vermehrung 
der  Wärmemenge,  so  dafs  sie  alle,  wenn  auch  in  etwas  ver- 
schiedenem Grade,  zu  thermometrischen  Meßwerkzeugen  die- 
nen könnten ,  und  dürfen  aus  dieser  Uebereinstimmung  schlie- 
fsen,  dafs,  mindestens  innerhalb  der  Grenzen  dieser  letzteren, 
die  Vergröfserungen  des  Volumens  der  thermoskopisehen  Kör- 
per den  Vermehrungen  der  Wärme  direct  proportional  und  so- 
mit unsere  Thermometer  nicht  blofs  Thermoskope,  sondern  ei- 
gentliche Wärmemesser  sind.  Von  der  andern  Seite  belehrt 
uns  aber  die  Erfahrung,  dafs  die  Verhältnisse  der  Volumens— 
Vermehrungen  zu  den  Zunahmen  der  Wärme  bei  verschiede- 
nen Aggregatzuständen  der  nämlichen  Körper  sehr  ungleich 
sind,  denn  anders  sind  für  gleiche  Mengen  von  Thermome- 
tergraden die  Zunahmen  des  Volumens  z.  B.  bei  flüssigem  und 
geschmolzenem  Blei ,  bei  tropfbar-flüssigem  und  in  Dampf  ver- 
wandeltem Weingeiste,  und  viele  Physiker  nehmen  daher  an, 
dafs  die  Gesetze  der  regelmäßigen  Zunahme  oder  Abnahme 
des  Volumens  für  gleiche  Wärmegrade  beim  Uebergange  zu 
einem  andern  Aggregatzustande  und  in  der  Nähe  dieser  Ver- 
änderung aufhören.     Ein  Grund  für  diese  Ansicht  läfst  sich 


1  Vergl.  Art.  Gas,  Wesen  der  Gasform.  Bd.  IV.  S.  1048.  Die 
verschiedenen  gehaltreichen  Untersuchungen  über  das  Verhallnifs  der 
Yolameasvermehrung  der  Korper  sa  den  Incrementen  der  Wärme,  na- 
mentlich von  Schitko,  verspare  ich  auf  den  Art.  Wärme,  und  bleibe 
hier  der  bisher  herrschenden  Ansicht  um  so  mehr  getreu,  als  sonst 
die  Thermometrie  im  Ganzen  eine  wesentliche  Veränderung  erleiden 
würde. 
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tiis  der  Wahrscheinlichkeit  hernehmen,    dafs  solche  Ueber- 
gäuge  nicht  plötzlich  statt  finden ,   ja  bei  vielen  Körpern  so-  - 
gtr  eine  Menge  von  Abstufungen  durchlaufen;  aufserdem  aber 
«igt  die  Erfahrung  ein  auffallend  starkes  Zusammenziehn  des 
Quecksilbers  beim  Festwerden  desselben  und  eine  beträchtli- 
che Ausdehnung  des  Wassers  bei  seiner  Verwandlung  in  Eis, 
anderer  Beispiele  nicht  zu  gedenken.    Ganz  dieser  Ansicht  zu- 
wider und  daher  im  hohen  Grade  auffallend  war  dagegen  die 
Erfahrung,  welche  aufser  Anderen  ich  selbst  zu  wiederholten 
Malen  beim  Schwefeläther  gemacht  habe,   dessen  Siedepunct 
genau  bei  35°  C.  lag,  und  dennoch  liefs  er  sich  in  dem  ther- 
mometeriihnlichen  Apparate  sogar  bis  50°  C.  erwärmen ,  ohne 
von  dem  regelmässigen  Gesetze  der  Ausdehnung  abzuweichen1; 
Das  hieraus  hervorgehende  Resultat,  dafs  die  tropfbaren  Flüs- 
sigkeiten beim  Uebergange  aus  dem  tropfbar- flüssigen  in  den 
expaosibeln    Zustand  vom  regelmäßigen   Gesetze  ihrer  Aus- 
dehnung durch  Wärme  so  lange  nicht  abweichen ,  als  ihr  Ag- 
gregatzustand nieht  wirklich  verändert  ist,    möchte  ich  für 
allgemein  halten  ,    denn  auch  beim  Wasser  schien  sich  etwas 
Ähnliches  zu  zeigen   und  sowohl  beim  Schwefelkohlenstoff 
als  auch  beim  absoluten  Alkohol  ist  die  Sache  in  Gemäfsheit 
Mbsichtlkh  angestellter  Versuche2  aufser  Streit.    Mit  weit  ge- 
ringerer Sicherheit  läfst  sich  jener  Satz  für  den  Uebergang  aus 
dem  tropfbar -flüssigen  in  den  festen  Zustand  aufstellen;  denn 
wenn  man  gleich  in  Beziehung  auf  die  beobachtete  sehr  grofse 
Zusammenziehung  des  Quecksilbers  sagen  könnte,    dafs  diese 
erst  im  Momente  der  Erstarrung  plötzlich  und  ohne  einen  all- 
maiigen  Uebergang  eintrete ,    so  zeigt  doch  das  Wasser  ein 
hiervon  abweichendes  Verhalten   in  seiner   allmäligen  Volu- 
mens-Vermehrung  vor  dem  Gefrieren  und  es  können  daher 
anch  bei  andern    Flüssigkeiten  ähnliche  Erscheinungen  vor- 

Läfst  sich  gleich  hierauf  kein  absolutes  Argument  grün- 
de, so  zeigen  doch  alle  feste  und  alle  flüssige  Körper  bei 
4*r  Zunahme  der  Wärme  eine  in  mehr  als  einfachem  Verhält- 

l  S.  meine  Abhandl.  über  die  Ausdehnung  der  tropfbaren  Flüs- 
«Griten.    In  Me'm.  präsentes  a  l'Acad.  Imp.  des  Sc.  dts  Peter&b.  T.  I, 

2  s.  meine  Abhandlung  Sur  la  Dilatation  de  i'Alcool  abaolo.  In 
Jfco.  de  l'Acad.  de  St.  Pcter.b.  1834» 
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nisse  wachsende  Vermehrung  ihres  Volumens,  wie  man  so- 
wohl ans  ihrer  Vergleichung  unter  einander,  eis  Auch  mit  der 
atmosphärischen  Luft  oder  den  sogenannten  permanenten  Gas- 
arten wahrnimmt,  nnd  da  diese  expansiheln  Flüssigkeiten  nach 
überwiegenden  Wahrscheinlichkeitsgriinden  durch  keine  im  mög- 
lichen Bereiche  der  Erfahrung  liegenden  Veränderungen  der 
Wärme  einem  Wechsel  ihres  Aggregatzustandes  unterliegen 
und  somit  ein  constanles  Verhältnifs  des  Quantitativen  der  in 
ihnen  enthaltenen  Molecüle  und  des  diese  umgebenden,  die 
Expansion  bewirkenden  Wärmestoffes  vorhanden  zu  seyn 
scheint,  so  folgt  hieraus,  dafs  die  Luft  oder  die  permanenten 
Gasarten  die  einzigen  absolut  genauen  therm ometrischen  Flüs^ 
sigkeiten  sind  und  dafs  alle  übrige  Thermometer  auf  das  Luft- 
thermometer reduoirt  werden  müssen.  Erst  in  den  neuesten  Zeiten 
ist  dieser  Satz  mit  Bestimmtheit  anerkannt  worden ,  aber  auch 
schon  ältere  Physiker  haben  die  Wahrheit  desselben  eingesehn, 
wie  namentlich  Lambert1,  welcher  hierauf  die  Gonstruction 
des  Luftthermometer 8  gründete,  und  Daniel  Bernoulli3. 

5)  Man  hält  zuweilen  das  von  C.  Dredbil  construirte 
Thermometer  für  ein  Luftthermometer ;  das  war  es  jedoch  nicht, 
denn  die  Luft  in  der  Kugel  wurde  stets  mit  Dämpfen  der 
sperrenden  Flüssigkeit  erfüllt,  und  da  diese  bekanntlich  ein 
anderes  Gesetz  der  Ausdehnung  befolgen  3,  als  die  trockne  Luft, 
wenn  bei  verschiedenen  Wärmegraden  hinlängliche  Flüssigkeit 
zur  Bildung  neuen  Dampfes  vorhanden  ist,  so  kann  hierbei 
die  verlangte  regelmäßige  Ausdehnung  der  Luft,  als  das  ge- 
forderte Mafs  der  Warme,  nicht  stattfinden.  Schon  Hallet  4 
schlug  im  Jahre  1680  für  das  ihm  bekannt  gewordene  Floren- 
tiner Thermometer  die  Luft  statt  des  Weingeistes  zu  wählen 
vor,  weil  er  die  Regelmäfsigkeit  der  Ausdehnung  des  letz- 
teren in  Zweifel  zog,  das  eigentliche,  zuerst  construirte  Luft- 
thermometer ist  aber  von  Amoittovs5.  Nach  seiner  Angabe 
(.besteht  dasselbe  aus  einer  sehr  langen  engen  Glasröhre  AB, 
'  welche  unten  heberförmig  gebogen  und  mit  einer  grofsen  Ku- 


1  Abhandl.  d.  Churbai.  Alu  d.  Wise.  T.  III.  P.  II.  p.  89. 

2  Hydrodyn.  Seet.  X.  $.  8. 

S  S.  Dampf.  Dd.  It.  8.  281.   VergL  O.  XV.  89. 

4  Fhilos.  Trans.  N.  197«  p.  650. 

5  Me'm.  de  l'Acad.  de  Par.  1702.  p,  1. 
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gel  D  versehn  ist,  worin  sich  Luft  befindet.    Die  Menge  der 
letzteren  und  die  Verhältnisse  des  Rauminhalts  der  Kugel  und 
der  Röhre  sollen  so  seyn,  dafs  im  siedenden  Wasser  die  Länge 
der  Quecksilbersäule  vom  Niveau  EG  bis  H  oder  HE  73  Per. 
Zell  beträgt,    wovon  28  Zoll  auf  die  Barometerhöhe  und  45 
Zoll  auf  die  Ausdehnung  der  Luft  bis  zur  Siedehitze  kom- 
Ben«  Hit  der  Abnahme  der  Temperatur  unter  die  Siedehitze 
sanV  d«  Quecksilber,  und  um  seinen  Stand  zu  messen,  mufste 
mao  den  jedesmaligen  Barometerstand  abziehn  oder,  die  ge- 
messenen Zolle   nach   dem  Unterschiede   der  Barometerhöhe 
oad  der  Normalgröfse  derselben  von  28  Zoll  corrigiren.  Auf 
diese  Weise  fand  er  die  Warme  in  den  Kellern  unter  der 
Sternwarte  zu  Paris  =s  54  Zoll  und  die  des  gefrierenden  Was- 
sers t=  51,5  Zoll1«     Dieses  Instrument,  dessen  unbehülfliche 
Gröfse  und  ausnehmend  schwierige  Censtructioo  sogleich  in  die 
Augen  fallt,  wobei  der  vom  Erfinder  nicht  gekannte  Umstand  nicht 
zu  übersehn  ist,  dafs  die  eingeschossene  Luft  nothwendig  trok- 
ken  seyn  mufs,  sollte  blofs  ein  Normal th ermometer  seyn,  um 
die  Florentiner  danach  zu  gra'duiren,  wobei  Amostoss  glaubte, 
die  constante  Wärme  des  siedenden  Wassers  aufgefunden  zu 
haben,  obgleich  man  dieses.  Gesetz  schon  weit  früher  kannte2. 
Aufserdem  glaubte  er,  dafs  die  Erhöhung  der  Elasticität  durch 
Wärme  bei  der  Luft  mit  ihrer  Zusammendrückung  wachse3, 
wonach  also  die  Regelmäßigkeit  der  thermometrischen  Wir- 
kung wegen  Ungleichheit  des  äufsern  Luftdruckes  von  selbst 
hatte  aufhören  müssen« 

Das  beschriebene  Thermometer  unterliegt  hauptsächlich 
dem  Fehler,  dafs  es  eigentlich  nur  ein  Manometer  ist  und 
dafs  seine  Veränderungen  vom  gemeinschaftlichen  Einflüsse  der 
Warme  und  des  äufseren  Luftdruckes  abhängen,  wobei  man 
sich  wundern  mufs,  dafs  sein  Erfinder  beim  Nachdenken  über 
dessen  Construction  nicht  sofort  auf  das  nahe  Hegende  Mittal 
verfiel,  den  veränderlichen  Druck  der  atmosphärischen  Luit 
auszoschliefsen,  da  dieses  so  leicht  durch  das  Zuschmelzen  des 
langen  Rohres  an  seinem  Ende  bewerkstelligt  wird.  Ein  sol- 
ches Laftthermometer  brachte  Heämann4  in  Vorschlag,  um 

%  Vergl.  Comment.  Soc.  Bonon.  T.  II.  P.  I.  p.  SOS. 

2  Vergl-  Wärme.  Sieden» 

3  Meto*  de  Par.  1703.  p.  260* 

4  phoroöomie  Lib.  II.  Prop.  85.  Sehoh  p.  577. 
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die  mittlere  Geschwindigkeit  der  Theilchen  zu  finden,  in  de- 
ren Bewegung  die  Cartesianer  das  Wesen  der  Warme  und 
Elasticität  setzten.  Zu  diesem  Ende  verschlofs  er  das  weite 
GefaJs  H,  welches  mit  der  Barometerröhre  AB  verbunden  war, 
wonach  dann  die  unveränderliche  Menge  der  abgesperrten  Luft 
in  Folge  ihrer  Ausdehnung  durch  Wärme  die  zusaramendrük- 
kende  Quecksilbersäule  verlängern  und  nach  dem  Erkalten 
wieder  sinken  lassen  mufste.  ,  Es  ist  merkwürdig,  dafs  die  Ge- 
lehrten bei  der  Construction  der  Luftthermometer  da  Fehler 
Sachen,  wo  sie  gar  nicht  vorhanden  sind,  und  den  eigentli- 
chen Mangel  iibersehn.  So  glaubte  Amontons,  es  entstehe 
eine  Unrichtigkeit  durch  die  Verlängerung  der  Quecksilber- 
säule in  Folge  des  Einflusses  der  Wärme;  allein  wenn  gewisse 
feste  Puncte  einmal  richtig  bestimmt  waren,  so  war  hierin  diese 
Correction  schon  enthalten,  vorausgesetzt,  dafs  Jas  zur  Con- 
trole  gebrauchte  Barometer  auf  die  bei  der  Bestimmung  jener 
Puncte  statt  gefundene  Wärme  reducirt  wurde  und  dafs  die 
ungleiche  Ausdehnung  des  Quecksilbers  in  höherer  Tempera- 
tur als  unbedeutende  Gröfse  und  auf  jeden  Fall  für  die  mit 
diesem  Apparate  zu  messenden  Temperaturen  vernachlässigt 
werden  kann.  Gehler1  meint,  das  Gefäfs  des  Thermometers 
müsse  sehr  grofs  seyn,  damit  sich  das  Volumen  der  einge- 
schlossenen Luft  nur  wenig  ändere  und  man  die  Zunahme 
der  Länge  der  Quecksilbersäule  der  Vermehrung  der  Wärme 
proportional  setzen  könne;  allein  selbst  dieses  genügt  zur  völ- 
ligen Genauigkeit  nicht,  sondern  giebt  nur  annähernd  richtige 
Werthe;  denn  es  fällt  in  die  Augen,  dafs  die  Volumensver- 
mehrung der  Luft  im  Gefäfse  immer  dieselbe  seyn  mufs,  wenn 
die  Quecksilbersäule  im  engeren  Rohre  um  eine  gewisse  6rbTse 
wachsen  soll,  und  dafs  daher  die  Grade  vom  tiefsten  bis  zum 
höchsten  in  dem  Mafse  kleiner  werden  müssen,  als  die  wach- 
sende Quecksilbersäule  die  eingeschlossene  Luft  stärker  zusam- 
mendrückt. Dahiel  Berhoulli2  fafste  diesen  Umstand  be- 
sonders ins  Auge,  und  indem  er  einsah,  dafs  das  Niveau  des 
Quecksilbers  EF  sich  nothwendig  verändern  müsse,  schlug  et 
vor,  den  Punct  M  zu  bestimmen,   welchen  das  lothrecht  g*- 


1  Alte  Ausg.  Tb.  IV.  8.  356. 

2  Vergf.  Karstes  Lehrbegriff  d.  gcs.  Matth.  Tb.  III.  Aerost. 
J.  107. 
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haltene  Thermometer  im  siedenden  Wasser  erreiche,  und  dann 
dasselbe  so  einzurichten ,  dafs  man  es  in  die  schräge  Lage  a  b 
bringen  könne.    Fiele  bei  verminderter  Temperatur  die  Queck- 
silbersäule von  dem  Puncte  M  bei  der  Siedhitze  bis  Gt  so 
miifste  man   die  Röhre  so   lange   neigen,    bis  das  Queck- 
silber von  6  bis  g  steigt,  indem  Eg  =  EM,  mithin  das  Vo- 
Jnmen  der  Luft  im  Gefäfse  EHF  unveränderlich  ist,    die  bei 
der  Siedehitze  des  Wassers  aber  gefundene  Wärme  sich  zu  der 
gemessenen  verhalt  wie  ME:gh.     Nach  diesem  Satze  lassen 
sich  dann  verschiedene  Scalen  herstellen,  je  nachdem  man  an- 
dere  Bestimmungen  dabei  zum  Grunde  legt;    auch  hat  Sic- 
her 1  gezeigt,  wie  man,  ohne  das  Thermometer  jederzeit  in 
die  geneigte  Lage  zu  bringen,   die  Gröfse  GE  auf  die  Gröfse 
gh  durch  Rechnung  reduciren  könne.    Lambert2  kehrte  wie- 
der zu  der  von  Amovtois  vorgeschlagenen  Einrichtung  zu- 
rück, theilte  aber  die  Scale  nicht  in  Zolle,  sondern  in  Grade, 
deren  jeder  0,001  des  Volumens  der  in  der  Kugel  eingeschlos- 
senen Loft  betragen  sollte.    Zu  diesem  Ende  bestimmte  lr  die 
Gröfse  der  Räume  durch  Anfüllen  mit  sorgfältig  abgewogenen 
Mengen  Quecksilber  und  wählte  genau  calibrirte  Röhren.  In- 
dem er  dann  ferner  die  Wirkung  des  Luftdruckes  und  der 
darch  Wärme  veränderlichen  Höhe  der  Quecksilbersäule  be- 
rücksichtigte,   fand  er,    dafs  ein  Volumen  Luft,  welche»  im 
zergehenden  Bise  1000  betrug,  durch  die  Wärme  des  sieden- 
den Wassers  bis  1375  wuchs,    wofür  er  hernach  in  runder 
Zahl  1370  setzte.     Nach  dieser  merkwürdig  genauen  Bestim- 
mung der  Ausdehnung  trockner  Luft  gab  er  seiner  Scale  für 
die  Wärme  des  schmelzenden  Eises  1000  und   für  die  des 
siedenden  Wassers  1370  Grade,    welche  nach  seiner  Ansicht' 
das  Verhältoifs  der  Wärmemengen  genau  angeben  sollen,  so- 
fern die  Vermehrung  der  Wärme  der  Zunahme  des  Volumen» 
bei  der  Luft  direct  proportional  ist,  ein  auch  später  beibehal- 
tener und  von  La  Plack  zur  Bestimmung  des  absoluten  Null- 
punetes  benutzter  Satz.      Ein  solches  Thermometer  sollte  ei- 
gentlich nur   ein  Normalther m ometer  seyn   und  wäre  dieses 
«ich  wirklich,    wenn  man  die  gefundene  Gröfse  der  Ausdeh- 
cing  der  Luft  um  0,370  ihres  Volumens  zwischen  den  beiden 


1  Progr.  de  aeqoandi*  tbermom.  aereis.  Gott.  1739.  4. 
t  Pyrometrie.  Berl.  1779.  4. 
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festen  Puncten  des  Thermometers  für  absolut  genau  ansehn 
könnte;  da  aber  dieses  durch  die  neuesten  Versuche  Rüd- 
berg's  zweifelhaft  gemacht  worden  ist1,  so  würden  alle  Ther- 
mometergrade dadurch  eine,  wiewohl  nur  sehr  geringe,  Abän- 
derung erleiden,  wenn  sie  ursprünglich  nach  diesem  Principe 
eingerichtet  wären.  Gehler  zieht  das  Princip  überhaupt  in 
Zweifel,  weil  es  sich"  auf  das  Maribtte'sche  Gesetz  stütze, 
welches  unmöglich  absolut  richtig)  seyn  könne,  und  nach  dem 
aufgestellten  Satze  das  Volumen  der  Luft  beim  absoluten  Null- 
puncto  der  Warme  =0  seyn  müsse,  was  doch  nicht  statt  fin- 
den könne;  auch  scheinen  ihm  die  Versuche  von  Rot2  und 
Lutz3  die  der  Wärme  stets  genau  gleiche  Ausdehnung  der 
Luft  zweifelhaft  zu  machen.     Wenn  aber  auch  dieses  Instru- 

■ 

ment  für  den  Bereich  unserer  Erfahrungen  wirkliche  Grade  der 
Wärme  zeigte,  so  würde  doch  die  nothwendige  Bedingung, 
stets  gleich  feuchte  und  gleich  gemischte  Luft  in  das  Gefäfis 
zu  bringen  und  den  Einflufs  des  Luftdruckes  und  der  Aus- 
dehnung des  Quecksilbers  genau  zu  bestimmen,  unüberwind- 
liche Schwierigkeiten  entgegensetzen,  zu  geschweigen,  dafs 
die  täglichen  Beobachtungen  desselben  mit  vielen  Unbequem- 
lichkeiten verbunden  seyn  roüfsten.  Gehler  hält  es  daher 
für  gerathener,  wieder  zum  Manometer  zurückzukehren  und 
den  Einflufs  des  veränderlichen  Luftdruckes  bei  diesem  zu  cor- 
rigiren  *. 

.  In  diesem  letzteren  Puncto  wird  ihm  schwerlich  jemand 
nach  den  jetzt  sehr  erweiterten  und  berichtigten  Ansichten  bei« 
stimmen,  vielmehr  ist  wohl  gewifs,  dafs  Lambert  unter  Al- 
len, welche  sich  mit  der  Construction  der  Thermometer  be- 
schäftigt hatten ,  allein  den  richtigen  Weg  nicht  verfehlte. 
Wäre  es  ihm  gelungen,  die  Gröfse  der  Ausdehnung  der  Luft 
oder  irgend  einer  permanenten  Gasart  durch  Wärme  mit  ab- 
soluter Schärfe  zu  finden,    so  wären  seine  Grade  eigentliche 


1  8.  Art,  Wiirme.   Ausdehnung  durch  dieselbe. 

2  Philos.  Trans.  1777.  N.  34. 

3  Vollständige  Beschreibung  von  Barometern«  Niirnb.  o«  Leipz. 
1784.  8.  Anh.  S.  45. 

4  Der  Einwarf,  welcher  aus  der  beschränkten  Gültigkeit  des 
Mariotte'schen  Gesetzes  hergenommen  ist,  fallt  übrigens  weg,  da  es 
in  dem  hier  erforderlichen  Bereiche  unbedenklich  als  riohtig  gelten 
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Mafse  der  Warme  und  das  so  gradnirte  Thermometer  könnte 
■U  allein  richtiger  Wärmemesser  gelten,    ungeachtet  des  von 
Gihler  gemachten  Einwurfes,  dafs  beim  absoluten  Nullpuncta 
der  Warme  das  Volumen  der  Luft=0  werden  mühte.  Verlangte 
man  nämlich  ganz  einfach  ein  richtige  Grade  der  Wärme  zeigendes 
Thermometer,  so  ist  die  Luft  oder,  wenn  man  Absorption  des 
Sauerstoffgases  furchtet,  Stickgas  unstreitig  die  hierzu  geeignetste 
Substanz  nnd  die  Aufgabe,  sie  gehörig  ausgetrocknet  in  die 
Kogel  zu  bringen,  nicht  einmal  sehr  schwierig.    Man  darf  zu 
diesem  Ende  nur  die  verschlossene  Kogel  mit  ihrem  Rohre 
gehörig  biegen,    dann  mit  ausgetrocknetem  Quecksilber  füllen, 
die  anzuwendende  trockne  Luft  in  gehöriger  Menge  hinein- 
bringen ,  das  obere  Ende  der  Röhre  in  eine  feine  Spitze  aus- 
xieho,  die  Kugel  erwärmen  und  mit  Rücksicht  darauf,  dafs 
nach  dem  Zuschmelzen  der  Röhre  der  äufsere  Luftdruck  weg- 
fällt,   das  Quecksilber  bis  in  die  Spitze  treiben,  auch  allen- 
falls eine  erforderliche  Menge  desselben  auslaufen  lassen,  die 
Spitze  mit  Siegellack  verschliefsen  und  endlich  nach  gehöri- 
gem Probiren  die  Röhre  an  der  geeigneten  Stelle   mit  der 
Blaslampe  zuschmelzen.     Werden  alsdann  bei  diesem  Appa- 
rate, wobei  man  etwa  in  die  Röhre  eingetretene  Lufttheilchen 
leicht  dnrch  Schütteln  wieder  in  das  Gefäfs  bringen  kann,  die 
festen  Puncto  genau  bestimmt  und  wird  der  Einflufs  der  durch 
die    wachsende   Quecksilbersäule  statt   findenden  Zusammen- 
drücknng  des  eingeschlossenen  Luftvolumens  gehörig  «orrigirt, 
so  hat  man  allerdings  ein  sehr  richtiges  Thermometer,  seinem 
Gebrauche  aber  stehn  zwei  wesentliche  Hindernisse  entgegen« 
Zuerst  mufs  dasselbe  nothwendig  stets  genau  lothrecht  hängen« 
weil  sonst  die  Grade  desselben  im  Verhältnisse  der  Secanten 
des  Neigungswinkels  gegen  die  Verticale  wachsen ,  was  jedoch 
leicht  durch  ein  Senkel  zu  vermeiden  wäre.     Ein  zweites 
weit  gröfseres  und  gar  nicht  ganz  zu  beseitigendes  Hindernifs 
liegt  aber  in  der  ausnehmenden  Federkraft  der  Luft,  Welcher 
die  Reibung  des  Quecksilbers  in  der  Röhre  entgegenwirkt,  so 
dafs  man  ungeachtet  einer  Erschütterung  des  Instrumentes  doch  • 
nie  genau  die  gemessenen  Grade  finden  und  die  eigentlichen 
Bestimmungen  der 1  Wärme  erhalten  würde.      Bei  einem  auf 
«lese  Weise  construirten  Thermometer  habe  ich  diese  Wahr- 
heit mehr  als  genügend  durch  die  Erfahrung  bestätigt  ge- 
funden« 

;  r 
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6)  Gay -Ltjssac  1  beschreibt  ein  Luftthermometer ,  wel- 
ches dazu  dienen  soll,  sehr  hohe  Grade  der  Kälte  zu  messen, 
z.  B.  wenn  man  den  Kältegrad  wissen  will,  den  stark  ver- 
dampfende Flüssigkeiten,  namentlich  schwefelige  5äure,  erzeu- 
gen, womit  etwas  die  Kugel  umgebendes  Musselin  oder  ein 
auf  sie  gesteckter  Schwamm  getränkt  ist.  Dasselbe  besteht 
.aus  einer  Kuüel  B  an  einer  wohl  calibrirten  Glasröhre  T.  wel— 
che  letztere  wenigstens  halb  so  viel  Rauminhalt  hat,  als  die 
erstere.  Vor  dem  Gebrauche  mufs  gesorgt  werden,  dafs  der 
Apparat  inwendig  keine  Feuchtigkeit  enthalte,  zu  welchem 
Ende  man  oben  eine  Röhre  mit  Chlorcalcium  gefüllt  aufsteckt, 
das  Ganze  unter  die  Luftpumpe  bringt  und  etliche  Male  ex— 
antlirt.  In  die  Röhre  wird  dann  ein  etwa  zwei  Centimeter 
langer  Cylinder  von  Quecksilber  gebracht,  der  sogenannt» 
Zeiger  oder  Index,  welchen  man  vermittelst  einer  doppelten 
zusammengedrehten  Ciaviersaite  F  an  jeder  willkürlichen  Stelle 
der  Röhre  zum  Stillstande  bringen  kann2.  Vor  dem  Gebrau- 
che bringt  man  den  Index  in  den  oberen  Theil  der  Röhre, 
benetzt  die  Kugel  mit  der  verdampfenden  Flüssigkeit,  halt 
den  Apparat  so  weit  geneigt,  dafs  der  Index  eben  hinabglei- 
ten kann,  und  wenn  er  zum  Stillstande  gekommen  ist,  bringt 
man  denselben  mittelst  des  Drahtes  auf  den  tiefsten  Punct,  da- 
mit alle  durch  ihn  abgeschnittene  Luft  gleichmäßig  erkaltet 
sey.  Oft  ist  der  untere  Theil  der  Röhre  mit  Dunst  beschla- 
gen oder  mit  Eis  überzogen,  so  dafs  man  das  Ende  des  In- 
dex nicht  sehn  kann.  In  diesem  Falle  genügt  es,  den  Draht 
mit  einem  Sperrhaken  zu  versehn,  so  dafs  er  nur  bis  zu  ei- 
ner gewissen  Tiefe  eindringen  und  den  Index  nur  bis  zu  die- 
ser bringen  kann,  aufserdem  mufs  das  flerabgleiten  des  Index 
langsam  bewerkstelligt  und  durch  einige  leichte  Erschütterun- 
gen der  Röhre  befördert  werden ,  damit  er  genau  an  die  rich- 
tige Stelle  gelange.  Die  Kugel  kann  auch  mit  einem  kurzen 
sehr  engen  Haarröhrchen  G  unmittelbar  verbunden  und  an 
dieses  erst  die  graduirte  weitere  Röhre  angebracht  werden,  da« 


X   Ann.  Chim.  Pbys.  T.  LI.  p.  435.    Poggendorff  Ann.  XXVH. 

681. 

£  DerlSisondraht  raüfste  vorher  geglüht  seyn,  weil  er  sonst  leicht 
ritst  nnd  die  Röhre  springen  macht.  Ein  dunner  Grashalm  würde 
auf  jeden  Fall  geeigneter  seyn. 
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mit  es  für  den  Index  unmöglich  werde ,  tiefer  als  bis  an  das 

Haarröhrchen  herabzugleiten,    was  insbesondere  für  den  Fall 
sehr  nützlich  ist,  wenn  das  Quecksilber  gefrieren  sollte«  Nach 
Erreichung  der  gröfsten  Kälte  wird  das  untere  Ende  des  In- 
fex abgelesen,   oder  wenn  man  dieses  nicht  sehn  kann  und 
der  Jodex  eine  bestimmte  Länge  in  Theilen  der  Scale  hat,  so 
kmn  man  auch  den  Stand  des  oberen  Endes  ablesen  und  dar- 
aus den  des  unteren  finden.    Alsdann  Iäfst  man  den  Apparat  in 
einer  mittleren  gegebenen  Temperatur  erkalten ,   was  am  be~ 
öen  durch  Eintauchen  in  Wasser  von  bestimmter  Wärme  ge- 
schieht.    Gesetzt  der  Index  hätte  auf  206  gestanden  und  sey 
io  Wasser  von  13Q  Wärme  bei  274,7  Theilstrichen  stehn  ge- 
blieben, welcher  Punct  gleichfalls  durch  leichte  Erschütterun- 
gen des  Röhrchens  genau  bestimmt  werden  mufs;  nimmt  man 
dqd  267  für  das  Luftvolumen  der  Kugel  bis  an  den  Index 
bei  0°  C.,  so  wird  die  Temperatur  des  Wassers  bei  diesem 
Thermometer  durch  267  +  13  =  260  ausgedrückt,  und  da  die 
Temperaturen  dem  Volumen  der  Luft  proportional  sind,  so 
hat  man  die  Proportion 

274,7 : 208=280 :  x,  also  x=2l2 . 

Die  beobachtete  Kälte  ist  daher  212°,  und  um  sie  in  Cente- 
simal^raden  auszudrücken 3  darf  man  nur  212  von  267  ab— 
ziehn,  welches  55°  giebt.  Es  scheint  mir  übrigens,  als  ob 
dieses  Thermometer  bei  schwieriger  Behandlung  dennoch  nicht 
hinlängliche  Sicherheit  gewähre,  denn  es  unterliegt  auf  jeden 
Bau  dem  Fehler,  dafs  die  Luft  durch  Adhäsion  des  Quecksil- 
bers an  den  Röhrenwandungen  und  dessen  Gewicht  eine  un* 
gleiche  Zusammendrückung  erleiden  könne,  und  wenn  das 
Quecksilber  gefriert,  so  ist  es  entweder  unbeweglich  oder 
schliefst  wegen  starker  Zusammenziehung  nicht  luftdicht;  bis 
zum  Gefrierpuncte  des  Quecksilbers  sind  aber  die  höheren  Käl- 
tegrade mit  gewöhnlichen  feinen  Thermometern  ohne  grofse 
Schwierigkeiten  leicht  mefsbar,  für  noch  tiefere  Temperatu- 
ren würden  selbst  vorzüglich  gute  feine  Weingeistthermome- 
ter, noch  besser  aber  Thermometer  mit  Schwefelkohlenstoff  ge- 
füllt, leichter  zu  behandeln  seyn  und  sicherere  Resultate  geben« 

7)  Weit  zweckmäßiger  hat  IVJitsc herlich1  ein  Luftther- 

1  Poggendorff  Ann.  XXIX.  203.  Geiger's  Ann.  d.  Pharmac.  Tb. 
XII.  Hft  2. 
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mometer  angewandt,  am  höhere,  über  dem  Siedepuncte  des 
Quecksilbers  liegende  Grade  der  Hitze  zu  messen,  denn  es 
hält  schwer,  hierfür  ein  geeignetes  Mittel  zu  finden,  und  die 
Luft  wird  in  dieser  Beziehung  schwerlich  von  irgend  einem 
andern  Körper  übertroffen.  Da  aber  der  Apparat  blofs  für  ei- 
nen speciellen  Zweck,  nämlich  die  Bestimmung  des  specific 
sehen  Gewichtes  der  Gasarten  im  Verhältnifs  zu  ihren  chemi- 
schen Proportionen,  construirt  war  und  in  dieser  seiner  Form 
nicht  wohl  als  ein  allgemein  anwendbarer  physikalischer  Ap- 
parat gelten  kann,  seine  Beschreibung  aufserdem  der  Deut- 
lichkeit wegen  viel  Raum  erfordern  würde,  so  begnüge  ich. 
mich,  die  Idee  im  Allgemeinen  zu  bezeichnen«  Derselbe  be- 
steht aus  einer  etwas  weiten  Glasröhre  mit  einem  angeschmol- 
zenen engen  Thermometerröhrchen,  welches  in  eine  sehr  feine 
Spitze  ausgezogen  wird.  Kennt  man  den  Inhalt  dieses  Appa- 
rates und  ist  die  Luft  in  demselben  durch  Hitze,  die  jedoch 
nicht  so  stark  seyn  darf,  um  das  Glas  zu  erweichen ,  ausge- 
dehnt, wird  dann  die  untere  Spitze  im  Maximum  der  unter- 
suchten Temperatur  zugeschmolzen,  was  unter  verschiedenen 
Bedingungen  mit  ungleichen  Schwierigkeiten  verbunden  seyn 
dürfte,  so  giebt  die  bekannte  Ausdehnung  der  Luft,  corrigirt 
für  die  gleichzeitige  Ausdehnung  des  Glases  und  den  etwa 
wechselnden  Barometerstand,  ein  sehr  zuverlässiges  Mafs  der 
Warme.  Die  Messung  der  statt  gefundenen  Ausdehnung  läfst 
sich  leicht  mit  grofser  Genauigkeit  bewerkstelligen.  Man  darf 
zu  diesem  Zweck  nur  die  feine  Spitze,  deren  Inhalt  als  ver- 
schwindende Gröfse  vernachlässigt  werden  kann,  unter  Queck- 
silber abbrechen,  so  wird  das  Quecksilber  eindringen  und  der 
Theil  der  Röhre,  welchen  dasselbe  einnimmt,  giebt  dann  das 
Mafs  der  Ausdehnung  derselben  und  somit  die  Gröfse  der 
statt  gefundenen  Hitze.  Dafs  diese  Messungen  mit  der  erfor- 
derlichen Schärfe  geschehn  müssen,  wozu  jedoch  die  geeig- 
neten Vorrichtungen  aus  anderen  bekannten  Apparaten  leicht 
zu  entnehmen  sind,  bedarf  keiner  besonderen  Erwähnung. 

8)  Noch  ein  Luftthermometer,  dessen  sich  Haycraft1 
bei  seinen  Untersuchungen  über  die  speeifische  Warme  der 
Gasarten  bediente  und  welches  nur  ein  abgeändertes  Dijfe— 
rmtialthermomeler  nach»  Leslib  ist,  unterliegt  nach  dem  ei- 

1  Edinb.  Philo».  Trans.  T.  X.  p.  19&  G.  LXXTI.  Sil. 
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genen  Gestand  Di  fs  des  Erfinders  Veränderungen  and  kann  da- 
her siebt  unbedingt  empfohlen  werden1. 

9}  Das  berühmte  Thermometer  der  Florentiner  Akademie 
war  ein  pyeingeistlhtrmqmeter  und  von  dieser  Zeit  an  hat 
man  den  Weingeist  als  thermoskopische  Flüssigkeit  beibehal- 
ten, So  waren  auch  Reaumur's  Normalthermometer  und  die 
ersten  von  Fahresheit  verfertigten,  die  wegen  ihrer  Ueber- 
einsttmmung  so  grofses  Aufsehn  erregten,  mit  Weingeist  ge- 
[Alt  und  die  Anwendung  des  Quecksilbers  durch  Fahrenheit 
Sit  nach  Mcsscheitbroek  erst  in  das  Jahr  1709  oder  nach  der 
richtiger  scheinenden  Vermuthung  Gehler's  in  das  Jahr  1714. 
Aber  auch  nach  dieser  Zeit  galt  der  Weingeist  für  die  vor- 
züglichste thermoskopische  Substanz,  zum  Theil  wegen  der 
sehr  umfassenden  und  schätzbaren  Untersuchungen,  wodurch 
Rr.AU  müh  die  absolute  Ausdehnung  desselben  bei  zunehmen- 
der Wärme  aufzufinden  sich  bemüht  hatte  und  welche,  na- 
mentlich in  Frankreich  und  Deutschland ,  überschätzt  wurden, 
ungeachtet  sie  einer  für  die  damaligen  Zeiten  allzuschwierigen 
Kufgabe  zugehörten  und  somit  keine  genügenden  Resultate  lie- 
fern konnten.  Insbesondere  hat  sich  Michkli  Duckest2  sehr 
entschieden  über  die  Vorzüge  des  Weingeistes  ausgesprochen, 
die  jedoch,  wenn  man  den  unbedeutenden  Umstand  des  ge- 
ringeren Preises  übersieht,  in  nichts  Anderem  bestehn,  als  in 
seiner  stärkeren  Ausdehnung3,  die  man  für  die  Wärmever- 
mehnsog  vom  Gefrierpuncte  bis  zum  Siedepuncte  =  0,121 
seines  Volumens  annahm,  statt  dafs  sie  für  das  Quecksilber 
nur  0,015  betragen  sollte,  eine  Bestimmung,  die  nach  den 
neuesten  Untersuchungen  über  die  Schwierigkeit,  die  Reinheit 
des  gebrauchten  Weingeistes  zu  ermitteln  und  die  von  letz- 
terer abhängende  Gröfse  seiner  Ausdehnung  aufzufinden,  gar 
nicht  genau  seyn  konnte.  Es  ist  indefs  sicher,  dafs  die  auf 
jeden  Fall  ungleich  grössere  Ausdehnung  des  Weingeistes  ihm 
einen  Vorzug  vor  dem  Quecksilber  giebt,  aber  auch  den  ein- 
zigen ;  denn  das  schärfere  Ablesen  der  Grade,  was  man  gleich- 


1  Ueker  Pouillzt^s  Luftpyrometer,  welches  auch  ala  Thermome- 
ter dient,  wird  spater  geredet  werden« 

2  Description  de  la  Methode  d'nn  marmorne1  tre  universal.  Par. 
1741  8. 

$  S.  Labdälahi  in  Brngnatelli  Giorn.  1818.  p*  588. 


Digitized  by  Google 


840  Thermometer; 

falb  angeführt  hat,  findet  höchstens  nur  heim  gefärbten  statt, 
und  diese  Färbung  ist  dann  in  anderer  Hinsicht  nachtheilig; 
das  leichtere  Füllen  der  Röhrchen  mit  dieser  Flüssigkeit  kommt 
aber  gar  nicht  in  Betrachtung.  Inzwischen  konnte  bis  auf  die 
neuesten  Zeiten  herab  der  Weingeist  durch  das  Quecksilber 
nicht  ganz  verdrangt  werden,  weil  letzteres  bei  der  hohen 
natürlichen  Kalte  mancher  Gegenden  gefriert  und  daher  keine 
weitere  Messung  tieferer  Temperaturen  gestattet,  wozu  dann 
noch  der  Umstand  kommt,  dafs  der  Druck  einer  Quecksüber- 
säule von  20  bis  24  Fufs  Lange ,  die  man  neuerdings  den  in 
die  Erde  gegrabenen  Thermometern  gegeben  hat,  ohne  über- 
grofse  Dicke  der  Gefäfse  das  Glas  zersprengen  und  dadurch 
die  Hersteilung  solcher  Apparate  unmöglich  machen  würde. 

10)  Die  Hauptbedingung,  worauf  der  Vorzug  einer  ther- 
moskopischen  Substanz  beruht,  nämlich  die  Regel mäfsigkeit 
oder  Gleichmafsigkeit  der  Ausdehnung  durch  zunehmende  Wärme, 
wurde  von  Anfang  an  nicht  übersehn,  sondern  war  vorzüg- 
lichster Gegenstand  des  Streites  bei  den  Vertheidigern  der 
Vorzüge  des  Weingeistes  und  des  Quecksilbers,  denn  diese 
beiden  allein  kamen  zur  Untersuchung,  wobei  man  zugleich 
von  der  Voraussetzung  ausging  ,  dafs  die  Ausdehnungen  den 
wirklichen  Vermehrungen  der  Wärme  proportional  seyn  und 
also  die  Thermometer  die  absoluten  Quantitäten  der  vorhan- 
denen Wärme  messen  müfsten.  Insbesondere  war  es  de  Luc1, 
welcher  sich  in  dieser  Beziehung  entschieden  für  den  Vorzug 
des  Quecksilbers  aussprach.  Von  ihm  ging  dann  die  oben  er- 
wähnte, seitdem  als  gültig  betrachtete  Behauptung  aus,  dafs 
Flüssigkeiten,  die  sich  beim  Gefrieren  zusammenziehn  und  zu- 
gleich bei  höheren  Temperaturen  stark  verdampfen,  sich  eben- 
so wenig  bei  der  Verminderung  der  Temperatur  regelmäfsig 
zusammenziehn,  als  bei  der  Vermehrung  regelmäfsig  aus- 
dehnen können.  Das  Verhalten  des  Quecksilbers  unter  dem 
Einflüsse  veränderter  Wärme  mufs  daher  in  jeder  Beziehung 
ein  regelmafsiges  seyn,  weil  dasselbe  sich  beim  Gefrieren  nicht 
ausdehnt  und  nur  durch  grofse  Hitze  siedet.  Die  Richtigkeit 
der  aus  diesen  Betrachtungen  gefolgerten  regelmässigen  Aus- 
dehnung des  Quecksilbers  fand  de  Luc  durch  die  oben?  be- 

1  Recherche*  ect.  T.  I.  §.  410.   Deutsche  Ueb.  3.  355. 

2  S.  Art.  Ausdehnung.  Bd.  J.  S.  590. 
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reits  erwähnten  Versuche  über  die  Ausdehnungen  verschiede- 
ner Flüssigkeiten  bestätigt.     Versparen  wir  die  weiteren  Un- 
tersuchungen über  diesen  Gegenstand  bis  zur  Würdigung  der 
entschiedenen  Vorzüge  des  Quecksilbers ,  so  liegt  eine  nicht 
n  beseitigende  Mangelhaftigkeit  des  Weingeists  in  der  höchst 
schwierigen  und  vielleicht  gar  nicht  zu  erreichenden  gleichen 
Beschaffenheit  des  anzuwendenden  Alkohols.  Reaumur  1  nahm, 
als  normal ,  Weingeist,  welcher  Schiefspulver  entzündete,  und 
mischte  ihn  wegen  des  schwerem  Siedens  mit  0,2  Wasser. 
Eine  solche  Bestimmung  würde  man  in   der  gegenwärtigen 
Zeit  schon  unbedingt  verwerfen,   allein  die  Erfahrung  ergiebt 
xugleich2,  dafs  absoluter  Alkohol,  wenn  er  längere  Zeit,  ob- 
gleich in  wohl  verstopften  Flaschen,  aufbewahrt  oder  wieder* 
holt  durch  das  Oeffnen  derselben  mit  atmosphärischer  Luft  in 
Berührung  gebracht  wird,  Wasser  aus  dieser  anzieht  und  von 
ttiner  ursprünglichen,  nur  durch  geübte  Chemiker  zu  erhal- 
tenden Reinheit  mehr  oder  minder  abweicht;  J jeder  in  ver-  , 
$chiedenem  Mafse  mit  Wasser  gemischte  Alkohol  befolgt  aber 
^enthümliche   Gesetze  der  Ausdehnung  und   alle  weichen 
va  der  rejzelmäfsigen  in  einem  nicht  unbedeutenden  Grade 
&  Die  genaue  Bestimmung  der  Reinheit  des  zu  verwenden- 
den Alkohols ,  die  schon  für  einen  geübten  Physiker  eine  nicht 
gus  leichte  Aufgabe  ist,  darf  man  von  dem  praktischen  Künst- 
ler um  so  weniger  erwarten,  als  die  Processe  des  Füllens  der 
Thermometerröhren ,  wobei  wiederholt  neue  Quantitäten  hin- 
eingebracht und  wieder  herausgenommen  werden  müssen,  die 
Sache  noch  um  ein  Bedeutendes  erschweren.     Endlich  ist  es 
ausnehmend  schwer,   die  letzten  Antheile  von  Luft,  welche 
dem  Weingeiste,  wie  allen  Flüssigkeiten,  gern  anhängt,  weg- 
zuschaffen«    Ich  selbst  wurde  vor  einigen  Jahren  veranlafst, 
ein  treffliches  Weingeistthermometer  vom  Jüngeren  Greiner 
etwas  anhaltend  zu  schütteln,   und  fand  den  Stand  desselben 
nachher  nm  1°  R.  vermindert,  was  nicht  wohl  durch  etwas  An- 
deres, als  das  Entweichen  von  Luft  bewirkt  worden  seyn  konnte, 
ond  ich  gestehe,  dafs  seitdem  mein  Vertrauen  zu  diesen  Ther- 
mometern sehr  abgenommen  hat. 

11)  Man  hat  dem  Weingeiste  den  Vorwurf  gemacht,  dafs 


1  Mem.  de  TAcad.  de  Par.  1780.  p.  452.  1731.  p.  250. 

2  S.  meine  oben  genannten  Abhandinngen. 

IX.  Bd.  Hh  h 
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er  nach  langer  Zeit  seine  regelmäßige  Ausdehnung  verliere« 
Dieses  ist  schon  durch  Hallet1,  Müsse  henbroek*  und 
Haubold3  geschehen,  spater  aber  hat  Flauöb rgues 4  eine  mit 
der  Länge  der  Zeit  wachsende  Unempfindüchkeit  «des  Wein- 
geistes gegen  Wärme  behauptet,  vermöge  welcher  seine  Aus- 
dehnung abnehmen  soll,  was  jedoch  Cotte*  als  einen  dadurch 
veranlagten  trüglichen  'Schlufs  betrachtet,  dafs  die  von  Flau-* 
GEROUE3  benutzten  Thermometer  nach  älterer  Sitte  die  Tem- 
peratur des  gefrierenden  Wassers  als  Nullpunct  gehabt  hätten, 
welchen  de  Luc6  bei  —  0°,8  der  achtzigtheiligen  Scale 
setzt.  Dagegen  behauptet  Pictet7,  ein  von  ihm  beobachte- 
tes Weingeistthermometer  habe  sich  von  1743  Ms  1822  un- 
verändert erhalten.  Im  hiesigen  Cabinette  befindet  sich  ein 
sogenanntes  Normalthermometer  *  mit  sehr  dunkel  gefärbtem 
Weingeist  von  Brasder,  welches  nicht  früher  als  1766  ver- 
fertigt seyn  kann,  jetzt  aber  so  unempfindlich  ist,  dafs  es  sei- 
nen Stand  nur  sehr  langsam  ändert;  auch  scheint  es  mir,  ohne 
genauere  Messung,  eine  geringere  Ausdehnung  zu  haben,  da 
es  in  höheren  Graden  stets  hinter  andern  genauen  Thermo- 
metern zurückbleibt;  ein  zweites  von  1783,  worin  sich  die 
färbende  Substanz  fast  gänzlich  abgesondert  hat,  ist  weni- 
ger träge,  doch  scheint  auch  in  ihm  der  Weingeist  von 
seiner  normalen  Ausdehnung  verloren  zu  haben*  Wenn 
man  aber  diese  Mangelhaftigkeit  als  unbedeutend  übersieht, 
da  Thermometer,  auf  deren  Genauigkeit  gerechnet  wer- 
den soll,  wohl  nie  ein  solches  Alter  erreichen,  so  ist  doch 
ohne  Widerrede  ausgemacht,  dals  der  Weingeist  in  hftheren 
Wärmegraden  sich  nicht  gleichmäfsig,  sondern  zunehmend 
ausdehnt,    aber  auch  bei  tiefen  Graden  grofser  Kälte  zeigen 


1  Philo*.  Tran«.  N.  197.   Comm.  Petrop.  T.  IX.  p.  S45. 

2  Cours  de  Phyt.  T.  II.  p.  363. 

3  Dissertatio  de  Thermometro  Reaamoriano.  Lipt,  1771.  4L 

4  Journ.  de  Phyt.  T.  LXVf.  p.  295.   T.  LXVII.  p.  123. 

5  Joarn.  de  Phys.  T.  LXVf.  p.  463. 

6  Recherchet  iur  Jes  Modif.  de  l'Atmosph.  T.  1.  p.  878. 

7  Bibi.  aniv.  T.  XIX.  p.  62. 

8  So  pflegt  man  zuweilen  die  mit  allen  bekannten  Scalen  rerso- 
henen  zn  nennen* 
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len  tod  America  deutlich  hervorgeht.  Parry  1  hatte  bei  sei- 
nem Aufenthalte  auf  Melville  zehn  Weingeisttherroomerer  von 
gleicher  Gestalt  and  von  dem  nämlichen  Künstlet ,  die  aber, 
oh  mit  einander  verglichen,  bei  den  tiefsten  Kältegraden 
grobe  Differenzen  zeigten*  Einmal  zeigten  fünf,  mit  unge- 
übtem Weingeist  gefüllte  und  an  demselben  Gerüste  aufge- 

gleichzeitig:  N.  1.  =s — 48°,89 C. ;  N. 2.= — 48°,89; 
&3.=-  44°,99;  N.  4.=  -  44ö,99;  N.5.  =  — 46°,66C.; 
foaf  aWere  mit  gefärbtem  Alkohol  dagegen  zeigten :    N.  6. 

=-39°,99;  N.  7-  =  —  39°,99;  N.  8.  =  —  42°,21;  N.  9. 
=  -  42°,2t  and  N.  10.  =  —  43°,32  C.     Eine  Verglei- 
einzog  des  Thermometers  N.  5«  und  IV«  IQ.  mit  einem  Qoeck- 
lübeithennometer  zwischen  —  32°,21  und  —  34°,44  C.  er- 
pb,  dafs  N.  5.  am  1°,22  niedriger  und  N.  10.  um  2°,22  C 
tehti  stand.      Im  Allgemeinen  zeigten  sich  die  Thermometer 
ait  gefärbtem  Weingeist  schlechter,  als  die  mit  ungefärbtem, 
Bßd  meistens  blieb  die  färbende  Substanz  in  der  Röhre  zu- 
rück, wenn  das  Thermometer  plötzlich  einer  sehr  niedrigen 
Temperarur  ausgesetzt  wurde.     Dieser  Umstand  und  die  An- 
jibe  von  Parkt,    dafs  der  Cognac  auf   dem  Verdecke  des 
Schiffes  in   starker  Kälte  Syrupsdicke  annahm,    so  wie  die 
Behauptung  HcttoVs,    dafs  der  absolute  Alkohol  sich  vor 
dem  Gefrieren  in  dickflüssige  Lagen  von  ungleicher  Farbe  ver- 
wandelt habe,  und  die  von  mir  selbst  gemachte  Erfahrung2, 
ufs  gewöhnlich  verkäuflicher  Spiritus  in  einer  Kälte  Von 
—  28°  C.  schon  sehr  dickflüssig  zu  werden  beginnt,  scheint 
aur  zu  beweisen ,    dafs  der  Einflufs  grofser  Kälte  eine  Zer- 
srtzuDg  des  Alkohols  oder  Ausscheidung  der  färbenden  Sub- 
stanz und  des  Wassers  verursacht,   die  schon  mehrere,  viel- 
leicht viele  Grade   über  dem  Gefrierpuncte  desselben  anfängt 
and  eine  regelmäfsige  Zusammenziehung  desselben  hindert,  wo- 
nach also  keine  genauen  thermometrischen  Bestimmungen  zu 
erwarten  sind.    Auch  Frasrlib3  erzählt,  dafs  die  von  ihm 
eingenommenen   Weingeistthermometer    beim  Schmelzpuncte 

1  Appendix  to  CapL  Paaar's  seeond  Voyage  cet.  Lond.  1825.  4, 

2  Sur  la  dilmtation  de  1'alcool  por.  In  Mem.  de  PAc.  de  Pet. 
M6. 

S  Narrative  of  a  Jouroey  to  the  shores  of  the  Polar-  Sea  cet.  Lond. 
tS&  4.  Ap.  p.  VII.  f 

Hhh  2 


Digitized  by  Google 


844  Thermometer. 

«*es  Eise9  correspondirten ,  unter  diesem  Puncte  aber  merklich 
differirten  und  bei  —  42°,77  C.  bis  auf  4°,44  C  steigende 
Abweichungen  zeigten.  Ueber  dem  Puncte  des  schmelzenden 
Schnees  differirten  sie  «war  gleichfalls,  aber  mit  sehr  unbe- 
deutenden Unterschieden.  Diese  gewichtigen  Zeugnisse  müs- 
sen das  bisher  in  die  Richtigkeit  der  Weingeistthermometer 
gesetzte  Vertrauen  bedeutend  schwächen,  im  Allgemeinen  aber 
*  darf  man  nach  den  über  die  Ausdehnung  dieser  Flüssigkeit 
aufgefundenen  Gesetzen  wohl  annehmen,  dafs  es  ra'thlich  seyn 
würde,  sie  mit  einer  andern  geeignetem  zu  vertauschen,  wenn 
dieses  aber  nicht  geschieht,  dafür  Sorge  zu  tragen,  dafs  die 
Künstler  zum  Füllen  der  Thermometer  für  sehr  hohe  Kälte- 
grade möglichst  reinen  und  ungefärbten  Weingeist  wählen. 
Zum  Messen  mittlerer  und  höherer  Wärmegrade  wird  man 
sich  in  allen  Fällen,  wo  es  auf  etwas  höhere  Genauigkeit  an- 
kommt, dieser  Thermometer  nicht  bedienen. 

» 

12)  Das  Quecksilber,  welches  zuerst  Fahr  bnheit  seit 
1709  oder  1714  als  thermometrische  Flüssigkeit  gebrauchte, 
fand  hauptsächlich  an  de  Luc  einen  lebhaften  Vertheidiger, 
wie  bereits  erwähnt  worden  ist.  Weil  es  sich  nicht  sowohl 
um  eine  stets  gleichmafsige,  als  um  eine  den  wirklichen  Zu- 
nahmen der  Wärme  proportionale  Ausdehnung  der  thermo- 
skopischen  Flüssigkeiten  handelte,  so  liefs  sich  de  Luc  auf 
ein  von  Renaldivi1  zuerst  vorgeschlagenes,  von  Wolf2  und 
Bülfingkr3  gebilligtes  Und  von  Le  Sage  zur  Erhaltung  so- 
genannter dquidißerentialer  Thermometer  empfohlenes  Verfah- 
ren ein,  um  die  Frage  über  das  Verhältnifs  der  Ausdehnung 
des  Quecksilbers  zu  den  lncrementen  der  Warme  bestimmt  zu 
entscheiden.  Er  mischte  zu  diesem  Ende  gleiche  Mengen  Was- 
ser von  ungleichen  Temperaturen  =  m  und  n  zusammen  und 
mufste  dann  nach  Richmann's  Gesetze  und  der  Theorie  ge- 
mäfs  an  einem  richtigen  Thermometer,  welches  die  Zunahmen 
der  Wärme  durch  die  Vergiöfseruhg  seines  Volumens  zeigte, 

"  Grade  erhalten.     Bezeichneten  m  und  n  auch  nicht 

die  absoluten  Wärmequantitäten  der  vereinten  Massen  einzeln 


1  Philosophia  naturalis.   Patav.  1694.  fol.  T.  III.  p.  285. 

2  Elemente  Aerom.  Lipt.  1709.  IS.  p.  209. 
8  Blemcuta  Vhys.  Lips.  1742.  8. , 
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genommen,    so  konnte  dieses  dem  Resultate  keinen  Abbruch 
thun-,  denn  gesetzt  es  sey  die  Menge  der  einen  =  z  +  m, 
der  widern  =  z  +  n  gewesen,    so  mufsten  in  der  Mischung 
m-f-n 

=  2  +  — j —  Wärmemengen  vorhanden  seyn  und  das  mes- 
sende Thermometer  dennoch  m     "  zeigen.  Zorn  Messen  be- 

diente  er  sich  eines  in  80  Grade  getheilten  Quecksilberther- 
mometers.  Wurden  gleiche  Massen  von  6°  und  von  75° 
▼ereint,  so  hätte  die  entstandene  Temperatur  =r  40°,5  seyn 
müssen;  sie  war  aber  nur  39°,2.  Um  den  Einflufs  des  Ge- 
fälles zu  entfernen,  da  bei  dem  genannten  Versuche  das  heifse 
Wasser  in  das  kalte  Gefafs  gegossen  worden  war  ,  wurde  jetzt 
umgekehrt  das  kältere  Wasser  von  5°,2  in  das  heifsere  von  75» 
gegossen  und  die  Mischung  zeigte  statt  40°,1  nur  39°,3.  De 
Loc  argamentirte  hiernach,  dafs  die  wahre  Wärme  um  mehr  als 

75  —5  2 

den  halben  Unterschied  der  Temperaturen  (=  — —=34,9) 

abkommen ,    das  Quecksilber  sich  also  um   mehr  als  den 
Mbeo  Unterschied  (75  —  39,3  =  35,7)  verdichtet  habe,  und 
es  blieb  ihm   also  für   die  andere  Hälfte  bis  zur  völligen 
Ereichang    der    kälteren   Temperatur    weniger  Verdichtung 
(39,3-  5,2  =  34,1)  übrig.      Das  Volumen  des  Quecksilbers 
zeigt  sich  also  bei  gleichen  Verminderungen  der  Wärme  wirk- 
lich abnehmend ,  was  deutlich  zeigt,   dafs  der  Gang  der  Ver- 
minderung seines  Volumens  den  Veränderungen  der  Wärme  nä- 
her  kommt,    als  dieses  bei  andern  Flüssigkeiten  der  Fall  ist* 
Denn  da  dieser  Gang  mit  den  Verdichtungen  anderer  Flüssig- 
keiten bei  gleichen  Verminderungen  der  Wärme  verglichen 
xuoehmend,  mit  der  Wärme  selbst  aber  verglichen  stets  noch 
abnehmend  ist,    so  müssen  sich  alle  andere  vom  Gange  der 
'Warme  noch  weiter  als  das  Quecksilber  entfernen.      Es  läfst 
rieh  aas  diesen  Versuchen  sogar  folgern  ,    dafs  der  Gang  des 
Quecksilbers  von  dem  der  Wärme  überhaupt  nur  wenig  ab- 
deiche.   Werden  die  erhaltenen  Gröfsen  für  den  Einflufs  des 
Atsgiefsens  and   der  Gefafse  nach  Wahrscheiplichkeit  corri- 
pt,   so  noofste  das  Thermometer  statt  39°,3  vielmehr  40°,3 
feiges),  wenn  seine  Grade  wirkliche  Wärmemengen  ausdrücken 
toütto.      Der  Gang  der  Oele  wich  wiederum  nur  wenig  von 
dem  des  Quecksilbers  ab  und  namentlich  ergab  eine  Verglei- 
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chung,  dafs  das  Charaillenöl  bei  der  Temperatur  der  genann- 
ten Mischung  gerade  ebenso  weit  vom  Quecksilber,  als  dieses 
von  der  Wärme  selbst  abwich.  Aus  mehreren  Versuchen 
glaubte  daher  Dt  Luc  die  in  nachstehender  Tabelle  bezeich- 
neten Gröben  erhalten  zu  haben  ,  worin  z  die  beim  schmel- 
zenden Eise  noch  vorhandene  wirkliche  Wärme  angiebt. 


Quecksilber- 
therm.  80th. 
Scale 


Siedepunct 


80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 


Eispunct 


Wirkliche  j  Unter- 
Wärme  I  schiede 
d.wirkl. 
Wärme 

4,72 

4,72 
4,79  • 
4,81 
4,81 
4,89 
4,89 
4,97 
5,00 
5,08 
5,10 
5,10 
5,18 
5,20 
5,3  t 
5,43 


z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

z 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


80,00 
75,28 
70,56 
65,77 
60,96 
56,15 
51,26 
46,37 
41,40 
36,40 
31,32 
26,22 
21,12 
15,94 
10,74 
5,43 


+    0,00  80,00 


sonstige  Flüssigkeiten  will  de  Lug  folgende  Bestimmun- 
gen gefunden  haben,  die  aus  den  Graden  hervorgehn,  welche 
mit  ihnen  gefüllte  Thermometer  zeigen ,  wenn  das  Quecksil- 
berthermometer auf  38°,6  steht,  also  die  wirkliche  Wärme 
s=  z  +  40°  ist.  Dabei  ist  auch  das  Verhältnifs  ihrer  Ver- 
dichtungen vom  Functe  des  siedenden  Wassers  bis  zu  z  -f  40° 
und  von  hier  an  bis  zum  Puncto  des  schmelzenden  Eises  ge- 
geben. 
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in  d. 
Thermometern 


Flüssigkeiten 


Quecksilber  .  .  . 
Baumöl  u,  Leinöl 
Chamillenöi  .  •  . 
Quendelöl  .  .  *  * 
Gesätt.  Salzwasser 
Weingeist 
Wasser 


«  •  • 


Stand 
bei  der 
Wärme 
z  +  40° 


38°,6 
37,8 
37,2 
37,0 
l  34,9 
33,7 
19,2 


Verbaltnifs  d. 
Verdichtun- 
genin  d.lsten 
u.2ten  Hälfte 


15 :  14,0 
15.13,4 
15:13,0 
15:12,9 
15:11,6 
15 : 10,9 
15?  4,7 


daher  die  Thermometersealen  gleichmäfsige  Grade  er- 
fafaii,  ist  das  Quecksilber  unter  allen»  Flüssigkeiten  bei  wei- 
te im  geeignetsten.  N 

Die  hier  mitgetheilten  Bemühungen  von  si  Luc  sind 
rwar  »ehr  schätzbar,  allein  schon  eine  oberflächliche  Betrach- 
tung fährt  sehr  bald  die  Ueberzengeng  herbei ,  dafs  kein  ge- 
zürnt Resultat  von  ihnen  zu  erwarteu  sey.  Zwar  scheint  das 
gewählte  Mittel  der  Mischungen  sehr  geeignet  zu  seyn,  und  es 
Turtle  daher  schon  früher  durch  Morimus1  in  Vorschlag  ge- 
bracht, welcher  zugleich  eine  allgemeine  Formel  zur  Berech- 
nung der  Differenzen  angab,  auch  prüfte  Kraft2  die  Sache 
darth  Versuche,,  indem  er  von  dem  Grundsätze  ausging,  dafs 
das  gewählte  Mittel  für  den  beabsichtigten  Zweck  völlig  ge- 
ebnet sey ,  allein  ei  erhielt  Wefthe,  die  von  den  theoreti- 
sche« Bestimmungen  sich  um  mehrere  Grade  entfernten.  Die- 
«s  ist  wohl  allzunatürlich  und  geht  au*  den  unüberwiodli- 
chea  Schwierigkeiten  dieser  Versuche  von  selbst  hervor.  Nicht 
geaog,  dal*  die  Wärme  der  Gefafse  nach  ihrer  specifischen 
Wannecapacität  mit  in  Rechnung  zu  nehmen  wäre,  müfste 
weh  die  an  das  Thermometer  abzugebend»  oder  von  ihm  er- 
haltene Wärme,  der  Verlust  durch  Verdampfung,  der  Zugang 
der  Abgang  durch  die  äufsere  Umgebung  u.  s.  w.  berück- 
iichiigt  weiden,  Gröfsen,  deren  genauere  Bestimmung  nicht 
ttlten  aufser  dem  Bereiche  der  Messung  liegt. 

13)  Die  übrigen  Vorzüge  des  Quecksilbers,  welche  Di 
Ltc  anfuhrt,  sind  zuerst,  dafs  dasselbe  sich  am  leichtesten 


1  Astrologie  gaUiea.  p.  158. 

2  Comment.  Petrop.  T.  XIV.  p.  829. 
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von  der  anhängenden  Luft  befreien  lasse,  wobei  er  nicht  hätte 
übersehn  sollen,  dafs  dasselbe,  als  einfacher  Körper,  keiner 
Zersetzung  unterliegen  kann ;  zweitens  ertragt  dasselbe  hohe 
Grade  der  Hitze;  drittens  ist  es  weit  empfindlicher  und  zwar, 
seiner  Apnahme  gemäfs,  sechsmal  empfindlicher  als  Weingeist. 
Von  der  Genauigkeit  dieser  Bestimmung  abgesehn  ist  die  Sa- 
che selbst  unzweifelhaft  und  in  der  geringeren  specifischea 
Wärmecapacität  dieses  Metalls  sowohl ,  als  auch  in  seiner 
grofsen  Leitungsfähigkeit  gegründet.  Sehr  unwissenschaftlich 
ist  daher  die  Angabe  von  Luz1,  dafs  Quecksilberthermometer 
und  Weingeistthermometer  in  freier  Luft  und  in  langsam  er- 
wärmtem oder  erkaltendem  Wasser  gleich  empfindlich  Seyen, 
bei  plötzlich  abnehmender  Wärme  aber  das  erstere  sich  dop- 
pelt und  bei  plötzlich  zunehmender  sich  dreimal  empfindlicher 
zeige,  als  das  letztere.  Endlich  liegt  ein  Hauptvorzug  des 
Quecksilbers  vor  dem  Weingeiste  darin,  dafs  es  sich  rein  und 
'  stets  von  gleicher  Beschaflenheit  darstellen  läfst,  was  beim 
Weingeist  nur  schwer  oder  überhaupt  nicht  erreichbar  ist,  ein 
Umstand,  dessen  Möglichkeit  de  Luc  kaum  hinlänglich  ge- 
würdigt hat. 

14)  Michzlt  Duckest2  giebt  dem  Weingeiste  den  Vor- 
zug vor  dem  Quecksilber,  weil  seine  Ausdehnung  regelmäfsi- 
ger  «eye  soll.  Hierbei  geht  er  aber  von  dem  seltsamen  Grund- 
satze aus,  dafs  die  Temperatur  der  Erde  ein  gemäfsigtes  Mit- 
tel sey,  über  welches  sich  die  Wärme  am  Senegal  so  erhebe, 
als  die  Kälte  in  Kamtschatka  unter  dieselbe  herabgehe,  welche 
letztere  damals  durch  das  Quecksilberthermometer,  in  Folge  der 
Zusammenziehung  dieses  Metalls ,  unnatürlich  tief  gefunden  wor- 
den war.  Hiernach  schliefst  er,  dafs  der  Weingeist  sich  re- 
gelmäfsig,  das  Quecksilber  aber  unregelmäfsig  verändere,  und 
hierauf  gründet  er  die  thermometrischen  Werthe  beider  Sub- 
stanzen. Stroh m  ky kr  3  äufserte  gegen  die  Versuche  und 
Schlüsse  de  Luc's,  dafs  der  Weingeist  auf  alle  Fälle  für  tiefe 


1  Vollständige  Anweisung,  die  Thermometer  au  verfertigen.  Gap. 
8.  S.  159.    Eine  2te  vermehrte  Aufl.  1823. 

2  Deseription  de  la  me'thode  d'on  thermomdtre  univcrsel.  Par. 
1742.  8. 

8  Anleitung  übereinstimmende  Therm,  zu  verfertigen.  Gott.  1775. 
8.  S.  12. 
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Kältegrade  den  Vorzug  habe,  weil  er  gefunden  hatte,  dafs  in 
einer  Mischung  von  Schnee  und  rauchendem  Salpetergeist  bei 
—  26^660.  der  Weingeist  noch  vollkommen  flüssig  blieb,  wäh- 
rend das  Quecksilber  schon  zu  einem  weichen  Amalgama  (ver- 
mutlich, wegen  Verunreinigung)  gerann,   sich  dann  stark  zu— 
wffim«ozog    und    bei  noch   gröTserer  Kälte   wie  ein  Faden 
hängen  blieb.     Die  Resultate  der  Versuche  von  Ddcrbst,  die 
hauptsächlich  gegen  de  Luc  entscheiden  sollen,  weichen  nach 
einer  Zusammenstellung  derselben  durch  Luz,  der  er  noch 
seine  eigenen  hinzufügt,  keineswegs  bedeutend  ab,   wie  fol- 
gende Tabelle  zeigt1. 


"Weingeistthermometer. 


Dtt.rpst 

au. w  uviibO  i 

IIb            V  \J 

Si.depunct  80 

80,00 

80,00 

80,00 

73,21 

73,80 

73,82 

► 1  * •  70 

66,83 

67,80 

67,80 

65 

60,80 

61,90 

61,90 

55,06 

56,20 

56,10 

55 

49,57 

50,70 

50,40 

50 

44,31 

45,30 

44,90 

45 

39,24 

40,20 

39,60 

40 

34,36 

35,10 
30,30 

34,70 

35 

29,63 

29,90 

30 

25,05 

25,60 

25,30 

25 
20 

20,60 
16,27 

21,00 
16,50 

20,90 
16,50 

15 

12,05 

12,20 

12,20 

.  .  <"  10 

7,94 

7,90 

7,90 

0 

3,93 

3,90 

3.90 

0,00 

0,00 

0,00 

  5 

—  10 

—  3,90 

—  7,60 

—  15 

-11,20 

—  20 

-14,50 

1  Aach  Wfr.r>T  hat  neuerdings  ein  Weingeistthermometer  mit  ei- 
'^m  Qo«cksi  Iberfclaerinometer  verglichen  und  ungefähr  gleiche,  als 
£e  in  der  Tabelle  enthaltenen  Abweichungen  gefunden.  S.  Kastner 
Artair  1&25.  Dec.  Edinb.  New  Phil.  Journ.  N.  II.  p.  S27.  Die  Unter- 
schiede aind  aber  gröfser,  als  sie  nach  meinen  Verauchen  bei  guten 
TfceraometerD  »ejrn  können. 
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•  Die  hier  gefundenen  Unterschiede  sind  so  grofs,  dafs  man 
sich  anter  der  Voraussetzung  ihrer  vollkommenen  Genauigkeit 
unmöglich  dieser  zwei  Thermometer  zur  Messung  der  Warme 
bedienen  könnte,  wie  noch  jetzt  sehr  häufig  geschieht.  Die 
ungleich  genaueren  Versuche  von  Flaugkrgues 1  zeigen  bei 
weitem  geringere  Abweichungen  beider  unterhalb  des  Gefrier- 
punetes,  aber  noch  gröfsere  oberhalb  desselben,  wovon  die 
Ursache  darin  liegt,  dafc  bei  jenen  der  Siedepunct  für  beide 
Arten  von  Thermometern  auf  80°  gesetzt,  bei  diesen  aber  det 
eigentliche  Siedepunct  des  Weingeistes  genommen  worden  ist. 
Das  hier  gebrauchte  Weingeistthermometer  war  unter  den  Augen 
Reaumur's  durch  Nollet  verfertigt  worden,  das  Quecksilber- 
thermometer von  einem  bewahrten  neueren  Künstler.  Beide 
zeigten  unter  gleichen  Bedingungen  folgende  Temperaturen: 


Thermometer 
|  Weingeist  |Quecksilber 


Zwei  Theile  zerstofsenes  Eis  and 

— 16«,6 

— 17°,4 

Zwei  Theile  zerstofsenes  Eis  and 

-  12,7 

—  12,4 

Zwei  Theile  zerstofsenes  Eis  und 

—  5,0 

—  4,9 

Zwei  Theile  zerstofsenes  Eis  und 

—  3,5 

-  3,42 

0,0 

0,0 

Sechsjährige  Messungen  des  Wassers 

in  einem  34  Fufs  tiefen  Brunnen 

10,47 

9,64 

Wärme  in  einem  Keller  ..... 

13,8 

12,7 

Wärme  des  menschlichen  Körpers 

32,7 

29,8 

Schmelzpunct  des  gelben  Wachses 

56,25 

49,6 

Siedender  Alkohol  von-  0,851  spec. 

Gew.  bei  28  Z.  Barometerhöhe  • 

75,6 

63,5 

Siedepunct  einer  Mischung  aus  3 

Theilen  jenes  Alkohols  und  einem 

Theil  Regenwasser  bei  gleicher 

80  1 

66,8 

1  Correspond.  Astronom.  T.  IX.  N.  5.  p.  435.  Edinh.  Journ.  of 
5g.  N.  If.  p.  374. 
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15)  Nach  den  oben  über  Luftthermometer  mitgetheilten 
Untersuchungen  giebt  die  Luft  die  Zunahmen  der  Wärme  ge- 
nau an  nnd  die  übrigen  Flüssigkeiten  müssen  hiernach  ge- 
prüft werden ,   was  in  den  neuesten  Zeiten  mit  ungemeiner 
Sorgfalt  geschehn  ist  und  sehr  zum  Vortheil  des  Quecksil- 
bers entschieden  hat.     So  fand  Flaugergues1  die  Ausdeh- 
nt^ des  Quecksilbers  von  —  20°  R.  bis  160°  und  selbst 
180°  R.  ganz  gleichmäfsig ,  mit  den  Graden  des  Luftthermo- 
meters übereinstimmend   und   elso    den   Vermehrungen  der 
Warme  direct  proportional,   was  aber  wohl  nicht  für  absolut 
genau  gelten  kann;  richtiger  dagegen  ist  die  Angabe  ebendie- 
»es  Gelehrten,   wonach  zwischen  —  25°  C  und  +  100°  C 
keine  Abweichung  des  Quecksilberthermometers  vom  Luftther- 
mometer wahrnehmbar  ist,    denn  hiermit  stimmen  die  Resul- 
tate der  Versuche  von  Gay-Lussac  und  die  vorzuglich  schätz- 
baren von  Dülong  und  Pitit  vollkommen  überein2.  Inner« 
halb  dieser  Temperaturen  hahen  daher  die  Quecksilberther- 
memeter so  entschiedene  Vorzüge,  dafs  sie  nicht  wohl  durch 
wdere  und    namentlich  nicht   durch  Weingeistthermometer 
\eidringt  werden  können;  für  tiefere  Grade  der  Kälte,  jedoch 
nur  für  solche,   bei  denen  das  Quecksilber  zu  gefrieren  an- 
fingt', sind  sie  ganz  unbrauchbar,  für  höhere  aber  und  we- 
gen des  hoch  liegenden  Siedepunctes   selbst  für  sehr  hohe 
dürfen  sie  als  sehr  brauchbar  gelten,  um  so  mehr,  als  es  leicht 
i*t)  sie  durch  eine  einfache  Correction  auf  das  Luftthermome- 
ter zu  reduciren,  wovon  später  die  Rede  seyn  wird«  Ueber 
das  Verhalten  derselben  in  tiefer  Kälte  hat  Paret4  schätz- 
bare Beobachtungen  mitgetheilt.     Hiernach  gefror  das  Queck- 
silber bei  —  37°,77  bis  —  38°,88  C.  oder  nach  einer  andern  An- 
gabe bei  —  39°,15  bis  30°,52  C. ,  denn  es  blieb  flüssig  bei 
—  38°,88,    wenn  es  sich  lange  in  dieser  Temperatur  befand, 
ond  gestand  sogleich,  wenn  es  etwa  drei  Stunden  lang  einer 
kälte  von — 39°, 44  ausgesetzt  gewesen  war.  Lagen  die  Thermo- 
meter horizontal,  so  zeigten  sie  die  Temperaturen  bis — 37°,77 
oder—  38°,88  genau  übereinstimmend,  hingen  sie  aber  lothrecht 
oitr  wurden  sie  erschüttert,  so  sank  das  Quecksilber  bis  — 43°  C. 

1  Journal  de  Phys.  T.  LXXXII.  p.  401. 

2  3.  Austlcknung.  Bd.  J.  S.  598. 

S  Man  setzt  den  GefHerpanct  des  Quecksilbers  s  —  S9°,44  C. 

4  Second  Voyage  cet.  Lond.  1825.  4*  Append.  p.  254«  262. 
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und  noch  weiter  herab  and  gefror  dann.  Dal  Hängenbleiben 
des  Quecksilbers  in  den  Röhren  der  horizontal  liegenden  Ther- 
mometer, ohne  dafs  man  selbst  mit  der  Loupe  Zwischenräu- 
me wahrnehmen  konnte,  wird  von  einer  verminderten  Cohä- 
sion  seiner  Theile  bei  unveränderter  Gontraction  abgeleitetf 
was  aber  wohl  nicht  scharf  genüg  aufgefafst  ist.  Gelegentlich 
wurde  auch  die  absolute  Zusammenziehung  des  Quecksilbers 
vermittelst  einer  Röhre  mit  daran  befindlicher  Kugel  gemessen 

und  zwischen  —  1°,57  und  —  33°,89  gleich  für  1°  C. 

gefunden,  was  von  der  durch  Dulovg  und  Petit1  gefunde- 

1 

nen  Gröfse  =  nicht  unbeträchtlich  abweicht.  Jedoch  kann 

die  erstere  Bestimmung  wohl  auf  gleiche  Genauigkeit,  wie  die 
letztere,  keine  Ansprüche  machen. 

16)  Als  sonstige  Flüssigkeiten ,  die  sieh  zur  Füllung  der 
Thermometerröhren  eignen  sollen,  finde  ich  blofs  den  Sal- 
miakgeist durch  Luz  empfohlen,  weil  dieser  mit  dem  Wein- 
geist gleichmäfsige  Ausdehnung  zeige  und  sioh  durch  etwas 
Grünspan  schön  färben  lasse.  Ob  man  einen  wirklichen  wei- 
teren Gebrauch  von  dieser  Substanz  zu  dem  genannten  Zwecke 
gemacht  habe,  finde  ich  nirgends  ausdrücklich  angegeben,  auch 
habe  ich  selbst  keine  Erfahrung  hierüber.  Newtom  2  schlug 
bekanntlich  Leinöl  als  thermometrische  Substanz  vor,  weil 
diese  Flüssigkeit  weit  schwerer  siede,  als  Weingeist;  er  scheint 
aber  die  Aufgabe  nicht  weiter  ins  Einzelne  verfolgt  zu  haben. 
Die  oben3  bereits  ausführlich  erwähnten,  von  de  Luc  und 
Gat-Lussac  angestellten  Versuche  mit  Thermometern,  die 
mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  gefüllt  waren,  hatten  nicht 
sowohl  den  Zweck ,  die  Brauchbarkeit  dieser  Substanzen  zur 
Verfertigung  von  Beobachtungsapparaten  aufzufinden;  als  viel- 
mehr den  Gang  ihrer  Ausdehnungen  auszumitteln.  Im  Gan- 
zen hat  das  Quecksilber  für  mittlere  und  höhere  Temperatu- 
ren ,  genauer  für  —  30°  bis  +  100°  C.  so  entschiedene  /Vor- 
züge, dafs  man  dasselbe  bei  guten  Apparaten  schwerlich  mit 
irgend  einer  andern  Flüssigkeit  vertauschen  wird,  es  sey  denn, 


1  S.  Art  Ausdehnung.  Bd.  T.  'S.  600. 

2  Phil.  Tran».  1701.  N.  «70. 

3  S.  Art.  Ausdehnung.  Bd.  I.  S.  590/ 
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dats  besondere  Zwecke,  wie  beim  Six  -  Thermometer,  beim 
Thermometrographen  n.  s.  w.,  dieses  fordern.  Da  es  aber  für 
die  in  vielen  Gegenden  unter  höheren  Breiten  häufig  vorkom- 
menden tiefen  Kältegrade  durchaus  nicht  ausreicht,  so  muhte 
man  noth  wendig  eine  andere  Substanz  wählen,  und  hierzu  diente 
fortwährend  der  Weingeist,  hauptsächlich  wohl  deswegen, 
weil  dieser  seit  den  frühesten  Zeiten  als  thermoskopische  Sub- 
bekannt war  und  weil  man  weift,  dafs  er  den  hiteh« 
Kältegraden  widersteht.  Dafs  er  ursprünglich  zu  dieser 
Bestimmung  verwandt  wurde,  davon  liegt  die  Ursache  noch 
auXserdem  ohne  Zweifel  in  der  allgemeinen  Bekanntschaft  des- 
selben und  in  dem  vielfachen  Gebrauche,  welchen  die  Che- 
miker stets  von  ihm  gemacht  haben. 

Meine  bereits  erwähnten  Untersuchungen  über  die  Aus- 
dehnung der  tropfbaren  Flüssigkeiten  führten  unmittelbar  zur 
Beantwortung  der  Frage,  welche  Flüssigkeiten  sich  vorzugsweise 
cur  Füllung  der  Thermometer  eignen.  Die  erste,  wesentlich  hier- 
zu erforderliche  Eigenschaft  einer  für  beträchtliche  Unterschie- 
de der  Temperaturen  möglichst  gleichmefsigen  Ausdehnung 
durch  Warme  besitzt  das  Quecksilber  in  einem  so  vorzügli- 
chen Grade,  dafs  es  nicht  wohl  in  dieser  Beziehung  durch  ir- 
gend eine  andere  Flüssigkeit  ersetzt,  geschweige  denn  ver- 
drängt werden  sollte.  Ihm  am  nächsten  hierin  kommt  die 
Schwefelsäure  (vom  spec.  Gew.  =  1,836  bei  12°,5  C),  allein 
beide  Flüssigkeiten  widerstehen  tiefen  Kältegraden  nicht  und 
obendrein  sind  die  Gefrierpuncte  der  Schwefelsäuren  (oder 
der  Schwefelsäure-Hydrate)  nach  ungleichen  Mengen 
enthaltenen  Wassers  so  verschieden,    dafs  schon  hierin 

■ 

ein  genügender  Grund  liegt,  ihre  Anwendung  für  Thermome- 
ter unbedingt  zu  verwerfen.  Ueberhaupt  mufs  die  Aufgabe 
gegenwärtig  blofs  darauf  beschränkt  werden ,  eine  Flüssigkeit 
tu  haben,  die  sich  zur  Messung  tiefer  Kältegrade  am  besten 
eignet,  und  in  dieser  Beziehung  können  blofs  das  rectificirte 
Steinöl  (petroleum  rectiß)  und  der  Schwefelkohlenstoff  mit 
dem  Weingeist  um  den  Vorzug  streiten.  Nach  der  Zusammen- 
stellung der  hierzu  erforderlichen  Bedingungen1  fällt  aber  der 
Vorzug  weit  mehr  auf  die  Seite  des  Steinöls  und,  wenn  es  sich 
blak  um  hohe  Kältegrade  handelt,    noch  mehr  auf  die 


i  S.  meine  Abhandl.  Sur  la  dilatation  de  l'Alcool  absoln.  p.  34. 
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des  Schwefelkohlenstoffs,  als  auf  die  des  Weingeistes ,  wie  aus 
folgender  Vergleichung  dieser  drei  Flüssigkeiten  evident  her- 
vorgeht. 

a)  Der  Weingeist  ist  nur  mit  grofser  Muhe  und  durch 
sorgfältiges  Operiren  völlig  rein  zu  erhalten ,  verliert  aber  seine 
Reinheit  durch  längeres  Stehen,  ja  sogar  durch  den  Zutritt 
feuchter  atmosphärischer  Luft  während  der  Operation  des  Fül- 
lens der  Thermometerröhren ,  wenn  diese  Arbeil  nicht  absieht« 
lieh  beschleunigt  wird  Ä.  Die  Ausdehnung  desselben  wird  aber 
um  so  viel  unregelmäßiger,  je  grosser  die  Menge  des  in  ihm 
enthaltenen  Wassers  ist,  und  es  kann  wohl  seyn,  dafs  die 
oben  erwähnten  Unterschiede  der  verschiedenen,  von  Parry 
gebrauchten  Thermometer  hierin  ihren  Orund  hatten«  Das 
Petroleum  kann  zwar  gleichfalls  durch  ungleich  öftere  und 
mehr  oder  minder  sorgfältige  Rectificationen  von  etwas  ver- 
schiedener Beschaffenheit  seyn ,  im  Ganzen  ist  aber  seine  Dar- 
stellung von  einer  gewissen  für  diesen  Zweck  zu  bestimmen- 
den Reinheit  keineswegs  schwierig.  Der  Schwefelkohlenstoff 
vorschriftsmäfsig  bereitet,  ist  stets  von  gleicher  Beschaffenheit 
und  hat  daher  in  dieser  Beziehung  den  Vorzug. 

b)  Die  absolute  Gröfse  der  Ausdehnung  für  gleiche  Un- 
terschiede der  Wärme  giebt  zwar  keinen  sehr  wesentlichen 
Vortheil ,  immer  aber  eioigen ,  sofern  durch  längere  Grade  die 
Beobachtungen  schärfer  werden ,  bei  gleichen  Graden  aber  das 
Volumen  der  thermometrischen  Flüssigkeit  so  viel  kleiner  seyn 
darf,  je  gröfser  die  Ausdehnung  desselben  ist.  Es  verhalten 
sich  aber  die  Ausdehnungen  des  Schwefelkohlenstoffes,  des  Al- 
kohols und  des  Petroleums  für  50°  C.  wie  60723:56071 : 52652 
und  es  übertrifft  also  der  Schwefelkohlenstoff  den  Weingeist  sehr 
nahe  um  ebenso  viel,  als  dieser  das  Petroleum* 

c)  Eine  wesentliche  Bedingung  ist  die  Gleichmäfsigkeit 
der  Ausdehnung ;  denn  obgleich  man  die  regelmässigen  Zu- 
nahmen der  Ausdehnung  in  die  zu  verfertigenden  Scalen  auf- 
nehmen oder  die  in  gleiche  Theile  getheilten  hiernach  eor- 


1  Der  Ton  mir  bei  den  ertten  Verlachen  angewandte  Alkohol 
von  0,808  ipec.  Gewicht  bei  12°,5  C.  war  als  absoluter  Alkohol  be- 
reitet, hatte  aber  mehrere  Monate  in  einer  mit  einem  Glasstöpsel  ver- 
schlossenen Flasche  gestanden  ond  war  häufig  geöffnet  worden.  S. 
über  die  Aasdehnung  der  tropfb.  Fiüssigk.  S.  73. 

■ 
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rigiren  kann,  so  gewährt  doch  die  grossere  Gleichmäfsigkeit 
der  Ausdehnung  den  bedeutenden  Vortheil  der  Einfachheit  und 
daraus  folgenden  Bequemlichkeit."  Wie  gleichmafsig  die  Aus- 
dehnung sey,  tibersieht  man  am  besten,  wenn  man  die  For- 
me/n für  die  Volumensvermehrungen  mit  einander  vergleicht. 
Gezeichnet  man  das  Volumen  bei  0°  C.  =  V  durch  1  und 
heilst  dann  JV  die  Vergrößerung  dieses  Volumens  für  t  Grade 
der  Centesimalscale ,  so  ist  für  Schwefelkohlenstoff 

JV=  0,001 1256 1  +  0,000001715 t* + 0,00000000121166t*, 

für  Petroleum 

J  V=0,00098855t  +  0,000002 12t» -0,00000002676  t» 

+  0,000000000195  t4, 

für  absoluten  Alkohol 

J  V = 0,00 10151 1 1  +  0,00000308841* — 0,000000019245 15. 

Könnten  alle  folgende  Glieder  auTser  dem  ersten  vernachläs- 
sigt werden  ,  so  setzte  dieses  eine  ganz  gleiohmäfsige  Ausdeh- 
nung voraus,  und  um  zu  bestimmen,  wie  weit  man  sich  hier- 
durch von  der  Wahrheit  entfernt,  darf  man  nur  die  Werthe 
des  ersten  Gliedes  und  die  Summe  der  Werthe  der*  übrigen 
Glieder  für  eine  gewisse  Menge  Grade  der  Centesimalscale  mit 
einander  vergleichen.    Es  ist  aber  für  10°  C. 

Werth  des  ersten        Summe  der  Werthe  Unterschied 
Gliedes                  d.  Übrigen  Glieder 

Schwefelkohlenstoff  =0,011256      0,00017271  0,0110833 

Petroleum  =0,009885      0,00018725  0,0096977 

Alkohol  =0,010151      0,00028960  Ö,009S6i4 

uid  für  100  Grade  der  Centesimalscale 

Schwefelkohlenstoff    0,112560       0,018361  0,094199 

Petroleum   0,098855      0,013950  0,084905 

Ukohol  0,101511      0,01163»  0,089872 

Der  Werth  des  ersten  Gliedes  übertrifft*  beim  Schwefelkohlen- 
stoff die  Summe  der  Werthe  der  andern  Glieder  am  meisten, 
beim  Petroleum  und  Alkohol  sind  die  Unterschiede  fast  gleich, 
Aoch  hat  in  dieser  Besiehung  der  letztere  einen  geringen 
Vorzug. 

d)  Man  setzt  zwar  den  Siedepunct  des  Schwefelkohlen« 
«oft  auf  46°,6  und  den  des  Petroleums  auf  85°,56>  allein  dem 
oben  aufgestellten  Salze  gemaf»,  dafs  leicht  siedende  Flüssig« 
Otiten  sich  in   thermometerartigen  Apparaten   bis  weit  über 
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ihren  Siedepunct  erhitzen  lassen  und  auch  in  den  höheren 
Temperaturen  ihre  gesetzmäßige  Ausdehnung   nicht  ändern, 
habe  ich  namentlich  auch  den  Schwefelkohlenstoff  bis  65°  C. 
erhitzt ,  ohne  dafs  er  zu  sieden  anfing ,  und  sein  Verhalten  in 
dieser  Beziehung  übertrifft  also  das  ähnliche,  beim  Schwefel* 
äther  wahrgenommene  bedeutend.    Es  unterliegt  aber  hiernach 
gar  keinem  Zweifel,  dafs  Thermometer,  aus  dieser  Flüssigkeit 
bereitet,  bis  zum  genannten  Puncto  von  65°  C.  graduirt  werden 
können,  und  dieses  genügt  vollkommen,  sobald  man  mit  solchen 
Thermometern  nichts  weiter  beabsichtigt,  als  die  Temperaturen 
der  Luft  und  die  tiefsten  Grade  natürlicher  und  künstlicher  Kälte 
zu  messen.    Der  Siedepunct  des  Steinöls  wird  bei  85°,5  C.  ge- 
setzt, was  an  sich  schon  hinreichend  seyn  würde;  inzwischen 
habe  ich  die  Erhitzung  auch  dieser  Flüssigkeit  bis  95°  C.  ge- 
trieben und  die  Brauchbarkeit  derselben  zu  Thermometern  un- 
terliegt olao  in  dieser  Beziehung  durchaus  keinem  Zweifel. 

e)  Der  Gefrierpunet  des  absoluten  Alkohols  liegt  so  tief, 
dafs  höchst  wahrscheinlich  keine  natürliche  Kälte  hinreicht, 
ihn  gefrieren  zu  machen.  Nach  der  aus  meinen  Versuchen1 
entnommenen  Berechnung  liegt  der  Punct  seiner  gröfsten  Dich- 
tigkeit bei  —  90°  C. ,  einige  Grade  unter  dieser  Temperatur 
müfste  er  also  der  Analogie  nach  gefrieren  ,  was  nahe  genug 
mit  den  neuesten  Versuchen  übereinstimmt,  wonach  er  in 
runder  Zahl  bei-— 100°  durch  Anwendung  der  liquiden  Koh- 
lensäure gefroren  seyn  soll,  sofern  man  bei  solchen  Messun- 
gen doch  schwerlich  für  etwa  6  bis  8  Grade  einstehen  kann. 
Für  das  Steinöl  giebt  die  Curve  seiner  Ausdehnung  —  71°  C. 
als  den  Punct  seiner  gröfsten  Dichtigkeit,  und  somit  mufs  sein 
Gefrierpunet  noch  tiefer  liegen,  übereinstimmend  mit  der  Er- 
fahrung, wonach  dasselbe  bis  jetzt  noch  nicht  zum  Gestehen 
gebracht  worden  ist.  Auf  jeden  Fall  würde  dasselbe  hiernach  zur 
Messung  der  natürlichen  Kältegrade  ausreichen,  worauf  es  zu- 
nächst vorzüglich  ankommt.  Die  Ausdehnungscurve  des  Schwe- 
felkohlenstoffes giebt  keinen  Punct  der  gröfsten  Dichtigkeit, 
und  indem  er  hiernach  sich  vorzugsweise  zur  thermometrischen 
Flüssigkeit  eignet,  bleibt  zugleich  sein  Gefrierpunet  ungewifs, 
mufs  aber  gleichfalls  sehr  tief  liegen ,  weil  er  durch  künstliche 
Kälte  bis  jetzt  nicht  aufgefunden  worden  ist. 


1  Sur  la  Dilatation  de  !' AI  cool  pur.  p.  25. 
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Alles  dieses  zusammengenommen  verdient  der  Alkohol  den 
Vorzog,  welchen  man  ihm  bisher  mehr  nach  Verjährung ,  sie 
nach  genauer  Prüfung  beigelegt  hat,  keineswegs,  vielmehr  ist 
das  Quecksilber  für  mittlere  und  höhere  Wärmegrade  ohne 
allen  Vergleich  bei  weitem  vorzuziehn,  für  hohe  Kältegrade 
dagegen  gebührt  dem  Schwefelkohlenstoff  der  erste,  dem  recti- 
fcirten  Steinöl  der  zweite  nnd  dem  Alkohol  erst  der  dritte 

Ran°,  wobei  ein  merkliches  Uebergewicht  noch  immer  auf  die 

Seilt  der  ersten  dieser  drei  Flüssigkeiten  fällt. 

B.    Eintheilung   der  verschiedenen 

Scalen. 

17)  Das  Drebbel'sche  Thermometer  war  ein  blofs  empirisch 
construirtes  Werkzeug,  den  unvollkommenen  Wettergläsern 
each  Otto  v.  Gükricks  und  den  noch  jetzt  gangbaren  Hy- 
grometern aus  Darmsaiten  zu  vergleichen,  sofern  diese  Instru- 
mente blofs  die  vorhandenen  Veränderungen  anzeigen,  ohne  ' 
die  GröTse  derselben  genau  zu  messen.  Es  liegt  in  der  Natur 
der  Sache,  dafs  man  gerade  beim  Thermometer  zuerst  eine  be- 
stimmte Sprache  und  ein  genaues  Mafs  verlangte,  und  daher 
worden  sofort  verschiedene  Vorschläge  gemacht,  dieses  zu  er- 
reichen. Die  Mitglieder  der  Akademie  del  Cimento  gaben  ih- 
rem Thermometer  einen  Punct  H  der  mittleren  Wärme,  die  Fig. 
sie  als  die  Wärme  der  Erde  ansahn  und  in  tiefen  Kellern,  wo 
sie  das  ganze  Jahr  hindurch  constant  blieb,  zu  rinden  glaub- 
ten. Von  diesem  Puncte  aus  nahmen  sie  willkürliche  Grade 
nach  oben  der  Warme,  nach  unten  der  Kälte  an,  meistens 
100  nach  jeder  Seite.  Es  leuchtet  ein,  dafs  auf  diesem  Wege 
keine  übereinstimmenden  Thermometer  zu  erhalten  sind,  jedoch 
waren  jene  Gelehrten  vorsichtig  genug,  alle  ihre  Thermometer, 
deren  eine  grofse  Menge  verfertig!  und  zum  Theil  versandt 
worden,  Bach  einem  Normalapparate  zu  graduiren,  wodurch 
ein  mindestens  eine  nahe  Uebereinstimmung  derselben  unter 
öoander  erreichte.  Inzwischen  scheint  die  Technik  damals 
noch  nicht  ausgereicht  zu  haben,  diese  Uebereinstimmung  her- 
Torzubringen,  denn  Wolf1  klagt  sehr  über  die  Abweichungen 


1  Kdtzliebe  Versuche  Th.  II.  Cap.  V.  §.  67. 
tX.  Bd.  Iii 
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.  io  den  Angaben  seiner  vier  Florentiner  Thermometer«  Den 
noch  konnte  Libhi1  bei  denen,   deren  mehrere  er  in  einer 
Kiste  zufällig  wieder  auffand,  die  Scalen  prüfen  und  mit  den 
jetzt  üblichen  vergleichen.     Es  existirten  zwei  Arten  solcher 
Thermometer,   grobe,   die  bis  100  Grade,  und  kleinere,  die 
bis  50  reichten.    Die  letzteren  hat  Libhi  verglichen  und  ge- 
funden,  dafs  ihr  Nullpunct  mit  15°  R.,  ihr  50ster  Grad  mit 
44°  R.  und  ihr  13,5  Kältegrad  mit   0°  R.  zusammenfällt. 
Wenn  man  berücksichtigt,  dafa  das  Ziel  des  damaligen  Stre- 
bens eigentlich  darauf  gerichtet  war,  ein  Mafs  der  absoluten 
Wärmemengen  zu  haben,   so  kann  man  den  Vorschlag  Re- 
valdini's2  besser  würdigen  und  es  begreiflich  finden,  dafs  er 
so  nahe  bei  der  Sache  diese  dennoch  verfehlte.      Er  schlag 
vor,  man  solle  die  Kugel  des  Thermometers  mit  Eis  umgeben 
und  diesen  Stand  desselben  mit  0  bezeichnen,  dann  das  Thermo- 
meter in  eine  Mischung  von  1 1  Theilen  siedenden  und  1  Theil 
kalten  Wassers  {aqua  gelida)  senken  und  seinen  Stand  mit  1 
bezeichnen;  ebendieses  solle  man  mit  10,  9*  8.»  •  •  und  mit 
2,  3,  4  .  •      vereinten  Theilen  wiederholen,    um  dadurch 
2,  3,  4.  •  •  •  Grade  zu  erhalten,  oder  man  solle  nur  12  solche 
Theile,  als  den  zuerst  gefundenen,  auftragen,  so  habe  man 
wirkliche  Grade  der  Warme,  indem  die  des  siedenden  Was- 
sers in  12  gleiche  Theile  getheilt  sey.    Hierbei  wird  aber  vor- 
ausgesetzt,  dafs  die  aqua  gelida,  deren  eigentliche  Tempera- 
tur sogar  nicht  einmal  genau  bestimmt  ist,  gar  keine  Wärm» 
habe.    Merkwürdig  bleibt  dabei,,  dafs  man  diesen  sinnreichen 
Gedanken,  der  durch  blofse  geschickte  Manipulation  zum  rich- 
tigen Resultate  der  Erhaltung  zweier  unwandelbarer  Puucte 
fahren  mufste,  zwischen  denen  bekanntlich  eine  willkürliche 
Menge  gleicher  Theile  liegen  kann  ,    damals  ganz  unbeachtet 
lieb,  weil  man  beim  Suchen  nach  dem  Verborgenen  das  ein- 
fach Vorliegende  gewöhnlich  zu  übersehn  pflegt.  Nbwtob's3 
Scharfsinn  führte  ihn,    ohne  der  Aufgabe  mehr  als  eine  nur 
beiläufige  Aufmerksamkeit  zu  schenken ,  .  auf  einen  sehr  rich- 
tigen Weg,  durch  dessen  weitere  Verfolgung  man  gleichfalls 


1  Ana.  Chim.  et  Phyt.  T.  XI.V.  n.  S54.   Poggendorff  Ado.  XXI. 

325. 

2  Philotophia  natural».  Fatar.  1694.  fol.  T.  III.  p.  276. 
S  Philos.  Transact  1701.  N.  270. 
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das  gesuchte  Ziel  erreicht  haben  würde.    Er  schlug  Leinöl  als 
besser  geeignete  Substanz  vor,  weil  diese  Flüssigkeit  höhere 
&»«•  der  Hitxe  erträgt,  eis  4er  damals  allein  be^eoote  Wein- 
geist. Auch  ihm  galt  der  Punct,  weichen  ein  solche*  Ther^, 
mometer  im  zergebenden  Schnee  zeigte,   für  den  eigentlichen 
JYu/Iponct  der  Wärme,  und  als  zweiten  festen  Punct  nahm  er 
die  Wärme  des  menschlichen  Körpers  an,  die  er  bei  12°  setzte, 
dann  habe  das  siedende  Wasser  34  und  das  eben  *u  gestehen 
anfangende  Zinn  72  solcher  Grade.      Da  man  voraussetzen 
darf,   dafs  Newtoit  eile  Sätze  dieser  Art  auf  wirklich  ange- 
stellte Versuche  stützte,   so  mufs  man  sich  über  die  Scharfe 
dieser  Bestimmungen  ernstlich  wundern.     Setzt  man  nämlich 
die  mittlere  Wärme  des  menschlichen  Körpers  nach  Job»  Dato 
»of  2b°M  C ,  so  giebt  dU  Proportion 

12:x«=34:100 
statt  dieser  Bestimmung  35°»3  der  Centesi mal scale  nach  New- 
ton oder  die  andere 

12.3^66  =  34:  x 

den  Siedepanct  bei  104°,03  der  Centesi  mal  scale.  Diese  ge- 
ringen Abweichungen  sind  aber  so  viel  leichter  erklärlich,  als 
ans  die  Wärme  des  menschlichen  Körpers  ohne  die  jetzt  auf- 
g«/W*n&n  Vorsichtsmefsregeln  leicht  zu  gering  findet. 

18)  Daniel  Gabriel  Fabresbeit  in  Denzig  hat  das 
unleugbare  Verdienst,  durch  Benutzung  einiger  vor  ihm  be- 
kannter Angabe«  und  durch  praktisches  Talent ,  verbunden  mit 
beharrlichem  Fleifse,  die  Constrncüoo  der  Thermometer  zuerst 
auf  eine  sichere  Grundloge  gebaut  zu  haben.     Als  Verfertiger 
von  Wettergläsern  machte  er    auch  Thermometer  und  zwar 
nach  dem  damaligen  Gebrauche  ans  Weingeist  mit  Wasser 
▼erdünnt  oder  aus  unreinem  Alkohol.     Dals  er  keinen  abso- 
luten Alkohol  angewandt  habe,  ist  wohl  gewjfs,  von  welcher 
Reinheit  derselbe  aber  gewesen  sey ,    finde  ich  nicht  angege- 
ben; die  gewöhnliche  Probedamals  war,  zu  versuchen,  ob 
derselbe  Schieispulver  entzünde,  und  solcher  wurde  dann  zu- 
eilen noch  mit  etwas  Wasser  gemischt.    Der  strenge  Winter 
«ra  1709»   wobei  er  sicher  die  Temperatur  mit  seinen  noch 
Vollkommenen  Thermometern  mafs,  führte  ihn  auf  den  wich- 
en Schlufs,    dafs  der  Punct  des  schmelzenden  Eises  nicht 
«ler  eigentliche  Nuilpunct  der  Wärme  sey ,  aber  leider  glaubte 
w,  in  der  damals  erlebten  größten  Kälte  diesen  Punct  gefnn- 

Iii  2 
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den  zu  haben,  und  nahm  ihn  daher  als  den  Anfangspunct  sei' 
ner  Thennometerscale.  Was  er  hierüber  selbst  angiebt1,  dient 
zum  Theil  nur  irre  zu  machen,  sofern  er  die  damals  herr- 
sehenden  Meinungen  von  einem  absoluten  Nullpuncte  und 
wirklichen  Messungen  der  Wärmemengen  zur  Schau  trägt,  es 
ist  jedoch  nicht  schwer  herauszufinden,  wie  er  wirklich  ver- 
fahren sey  und  dafs  es  ihm  hiernach  gelingen  mufste,  das  da- 
mals so  schwierige  Problem,  tibereinstimmende  Thermometer 
zu  verfertigen',  wirklich  zu  lösen.  Nach  seiner  Angabe  dien* 
ten  ihm  als  Grundlage  drei  Puncte,  zuerst  der  absolute  Nulf- 
punet  von  1709,  welchen  er  durch  eine  Mischung  von  Eis, 
Wasser  und  Salmiak  oder  Seesalz  zu  erzeugen  vorgab,  und  hin- 
zufügte ,  er  sey  leichter  im  Winter  als  im  Sommer  zu  erhal- 
ten; zweitens  der  Punct,  welchen  Eis  und  Wasser  vereint 
geben,  den  er  den  Punct  des  an/angenden  Gefrierene  nennt 
und  bei  32°  seiner  Scale  setzt,  und  drittens  den  Punct  der 
menschlichen  TVärme ,  welcher  erhalten  wird,  wenn  ein  ge- 
sunder Mensch  das  Thermometer  so  lange  unter  dem  Arme 
oder  im  Munde  hält,  bis  es  seine  Wärme  vollkommen  ange- 
nommen hat,  in  welchem  Falle  es  96  Grade  zeigt.  Fahrc*- 
heit  nennt  also  den  Siedepunct  des  Wassers  nicht,  und  der 
Schmelzpunct  des  Eises  erscheint  bei  ihm  nur  als  ein  für  die 
schon  gegebene  Scale  gefundener;  seine  Normalpuncte  sollen 
der  von  ihm  angenommene  Nullpunct  und  der  für  die  mensch- 
liche Wärme  gefundene  seyn,  allein  man  kann  darüber  gegen- 
wärtig gar  nicht  in  Zweifel  seyn,  dafs  er  weder  den  einen 
noch  den  andern  wirklich  benutzte,  denn  Sein  Nullpunct  ist 
auf  keine  Weise  nur  mit  annähernder  Genauigkeit  zu  erhalten 
und  der  Punct  der  menschlichen  Wärme  wird  von  ihm  sogar 
unrichtig  zu  96°  angegeben,  welches  =  35°,56  C,  also,  wie 
bei  Newtov,  zu  niedrig  ist.  Pie  Wahrscheinlichkeit,  dafs 
Fahreitheit  die  jetzt  gebräuchlichen  festen  Puncte  gekannt  und 
zur  Regulirung  seiner  Scale  benutzt  habe,  wird  jedoch  zur 
Gewifsheit,  wenn  man  weifs,  dafs  seine  Thermometer  wirk- 
lieh  übereinstimmten  und  dafs  er  über  die  Fixität  der  jetzigen 
Normalpuncte  Versuche  angestellt  habe ;  denn  angenommen,  er 


1  Philot.  Tran».  1724.  N.  381  a.  382.  p.  1  a.  73.     Eine  aa>-  * 
fthrKche  Prüfung  des  Verfahren!,  welches  Fahrivheit  wirklich  be> 
folgte,  findet  man  in  Annalt  of  Philos.  T.  VIII.  p.  26. 
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habe  die  ersten  Thermometer  durch  Regulirung  nach  einem 
anfänglichen  Normalthermometer  zur  Uebereinstimmung  ge- 
bracht, so  m  nisten  diese  von  den  nachherigen  mit  richtigem 
Gange  abweichen ,  su  welcher  Annahme  jedoch  kein  Grund 
wtanden  ist.  Er  erzählt  aber,  dafe  er  aus  der  Abhandlung 
von  Amovtovs1'  die  Fixität  des  Siedepunctes  vor  etwa  zehn 
Jahren  (was  also  in  das  Jahr  1714  fallt)  kennen  gelernt  und 
aucb  Quecksilber  zu  seinen  Thermometern  genommen  habe, 
weil  nach  der  Behauptung  jenes  Gelehrten  auch  dieses  sich 
dorch  Warme  ausdehne.  Durch  Benutzung  eines  solchen 
Thermometers  habe  er  dann  folgende  Bestimmungen  erhalten: 

- 

Flüssigkeiten         spec  Gew.  Siedehitze 


bei  48*  F. 

8260 

176» 

.  10000 

212 

.  12935   

242 

Pottaschenlauge  ♦  .  . 

.  15634 

240 

Vitriolöl  ••••••• 

.  18775  .  .  .  . 

546 

Die  eisten  Thermometer  Fahriiheit's  waren  nicht  bis  zum 
Siedtpnncte  des  Wassers  graduirt,  dieses  geschah  erst  bei  den 
spätren  mit  Quecksilber  gefüllten ;  vermuthlich  aber  waren  die 
«5ten ,  von  ihm  versandten  ,  nach  einem  solchen  normalen  Queek- 
silberthermometer  graduirt.  Jm  Jahre  1714  schenkte  Fahbev- 
beit  zwei  Thermometer,  die  noch  mit  Weingeist  gefüllt  wa- 
rft, an  Wolf  ,  welcher  den  übereinstimmenden  Gang  dersel- 
ben mit  Verwunderung  wahrnahm  und  einer  besonderen  Be— 
Khafenheit  des  Weingeistes. zuschrieb2.  Zehn  Jahre  nachher 
wurde  das  von  ihm  angewandte  Verfahren  in  der  angegebenen 
Abhandlung  durch  ihn  selbst,  durch  Bqerhaave3  und  Mus- 
»cbisbhoek4  allgemein  bekannt  und  der  Nullpunct  seines 
Thermometers  erhielt  den  Namen  des  künstlichen  Eispunctes 


1  Mem.  de  Parii.  1703. 

*  Acta  Ernd.  Up«.  1714.  Aug.  p.  580.  Nützliehe  Venache.  Th. 
11  Cip.  V.  $.  71. 

S  Chemie  T.  1.  Expos,  de  igne.  Ed.*  Lagd.  Bat.  1782.  4.  p. 

*  Tentam.  Acad.  del  Cimento.  L.  B.  173 1.  4.  p.  8.  Introd.  T.  II. 
f  1558. 
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(terme  de  congUation  artificUUe).  Um  diese  nämliche  Zeit 
fing  Fahrknhbit  an,  seine  Thermometer  mit  Quecksilber  zu 
füllen,  and  weil  damals  die  absolute  Ausdehnung  der  Flüs- 
sigkeiten bei  diesen  Apparaten  nicht  übersehn  werden  durfte, 
60  nahm  er  an,  dafs,  wenn  das  Volumen  des  Quecksilbers 
beim  Nullpuncte  seiner  Scale  zu  11124  Theilen  angenommen 
würde,  es  sich  um  32  solcher  Theile  bis  zum  Schmelzpuncte 
des  Eises  und  um  600  bis  zum  Puncto  seines  Siedens  aus- 
dehne, die  Ausdehnung  beim  Siedepuncte  des  Wassers  betrug 
dann  212  solcher  Theile,  und  bis  dahin  reichte  die  Scale  sei- 
ner verbesserten  Thermometer. 

19)  Ehe  die  eben  beschriebenen  Thermometer  in  allge- 
meinen Gebrauch  kamen,  bemühte  sich  Reaumur1,  auf  dem 
damals  bereits  betretenen  Wege  und  nach  den  als  Grundlage 
angenommenen  Regeln  diese  Apparate  zu  vervollkommnen, 
wobei  er  allerdings  wissenschaftlicher  verfuhr,  als  sein  Neben- 
buhler, aber  dennoch  die  eigentliche  Aufgabe  weit  weniger 
löste.  Unglücklich  war  schon  die  Wahl  der  thermometrischen 
Flüssigkeit,  die  in  Weingeist  bestand,  welcher  Schiefspulver 
zündete  und  mit  0,2  seines  Volumens  Wasser  verdünnt  wurde, 
um  weniger  leicht  zu  sieden.  Allerdings  mufs  man  sich  wun- 
dern, dafs  in  jenen  Zeitrn  die  wissenschaftlichen  Untersuchun- 
gen in  so  beschränktem  Umfange  angestellt  wurden ,  denn 
sonst  konnte  Reaumur  das  Quecksilber  unmöglich  unbeachtet 
lassen,  da  Fahrenheit  als  blofs  praktischer  Künstler  ihm  so- 
gar den  Vorzug  gab,  nachdem  er  durch  seine  ersten  Ther- 
mometer schon  so  berühmt  geworden  war.  Das  Ganze  läf&t 
sich  erklären,  wenn  man  berücksichtigt,  dafs  Reaumur  dem 
herrschenden  Vorurtheile  gemäfs  das  eigentliche  Ziel  gar  nicht 
verfehlen  zu  können  glaubte,  wenn  er  nur  die  absolute  Aus- 
dehnung des  Weingeistes  durch  Wärme  genau  erforscht  habe, 
als  aber  sein  Thermometer  einmal  bekannt  geworden  war,  be- 
wirkte Nationaleitelkeit ,  dafs  man  die  unverkennbaren  Fehler 
durch  trügerische  Mittel  zu'  verschleiern  suchte.  Reaumur 
nahm  ein  Thermometer  von  aufserordentlicher  Gröfse2,  senkte 


1  Mem.  de  Paria  1730.  p.  452.  1731.  p.  «50. 

2  Bei  einem  von  mir  einmal  gesehenen  solchen  Foudamentalther- 
mometer  hatte  die  Kugel  über  £  Zoll  and  die  mehr  als  *  Fufa  lange 
Köhra  aogefähr  2  Lin.  im  Durchmesser. 
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dessen  Kugel  in  ein  Gefäfs  mit  Wasser,  welches  mit  einer 
Mischung  von  Eis  und  Salz  umgeben  war,  und  nahm  das  Vo- 
lumen des  Weingeistes  dann,  wenn  die  Eisbildung  eintrat, 
xu  1000  an.  Demnächst  senkte  er  den  Apparat  in  siedendes 
Wasser,  bezeichnete  den  Stand  des  Weingeistes  und  ermit- 
telte durch  mühsame  Messungen  mit  kleinen  Bechern ,  dafs  60 
Tausendstel  des  Volumens  der  Flüssigkeit  beim  Eispuncte 
(punctum  congelationis  S.  regelationU ;  terme  dg  ta  glace 
ou  dt  congelation  naturelle)  hinzugesetzt  werden  muüsten, 
ud  das  Volumen  desselben  beim  Siedepunete  des  Wassers  zu 
erhalten.  Dieses  Resultat  ist  genau  genug  *,  wenn  man  berück- 
sichtigt, dafs  so  gemischter  Weingeist  sich  weniger  als  abso- 
ietter  Alkohol  ausdehnt  und  dafs  bei  den  Versuchen  die  Aus- 
dehnung des  Glases  unberücksichtigt  blieb ,  allein  der  Null- 
ponet  konnte  durch  das  angewandte  Verfahren  auf  keine 
Weise  genau  gefunden  werden.  Inzwischen  beruhte  auf  die- 
ser Grandlage  die  Constroction  der  nach  ihm  benannten  Ther- 
mometer, die  für  den  gewöhnlichen  Gebrauch  von  geringe- 
rer GröCse  verfertigt  wurden.  Rbaumur  bestimmte  den  Null- 
poDet  derselben,  hielt  sie  dann  in  siedendes  Wasser,  und 
blies  das  Röhrchen  an  der  Lampe  zu,  wenn  der  Weingeist 
die  gröTste  Höhe  erreicht  hatte;  den  Zwischenraum  zwischen 
beiden  Puncten  theilte  er  in  80  Theile. 

20)  Diese  achten  Reaumur'schen  Thermometer  wurden  in 
Frankreich  mit  grofsem  Beifall  aufgenommen  und  namentlich 
von  Nollbt*  ausnehmend  gelobt,  allein  sie  hielten  die  Ver- 
gleiebung  mit  den  weit  richtigem,  hauptsächlich  den  Queck- 
silberthermometern,  von  Fahaishcit  nicht  aus,  wie  nament- 
lich Mabtihk3,  Disaouliers4,  Musschk«droe&s  und  Hau- 
bold* zeigten,  insbesondere  aber  ergab  sich  aus  den  bereits 
erwähnten  gründlichen  Untersuchungen  von  dz  Luc  7,  dafs 


1  Vergl«  meine  Abhandlung  über  die  Aasdehnung  der  tropfbaren 
Neuigkeiten  S.  85. 

2  Le^ons  de  Phys.  exp.  Par.  1755.  T.  IV.  p.  897. 

8  Essay  medical  and  philosophical.  Lond.  1740.  8.  p.  *00. 

4  Coune  of  exper.  Philos.  Lond.  1744.  4.  T.  IL  p.  292. 

5  Eaaay  de  Phy..  Leid.  1751.  T.  I.  p.  457.  Introd.  T.  II.  f. 
1573. 

6  Dusert.  de  Therm om.  Beaumuriano.  Lipa.  1771.  4. 
^  Unters,  über  d.  Ätmosph.  Tb.  1.  8.  554. 
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durch  das  angegebene  Verfahren  übereinstimmende  und  rich- 
tige Thermometer  gar  nicht  zu  erhalten  Seyen.     Das  einzige 
Verdienst,   welches  sich  Reaumur  um  die  Thermometrie  er- 
worben hat,  besteht  also  blofs  darin,  dafs  er  seinem  Thermo- 
meter die  beiden  noch  jetzt  üblichen  festen  Puncto  gab,  da 
es  ohne  Widerrede  sehr  wünschenswerth  und  gegenwärtig  auch 
zu  hoffen  ist,  dafs  diese  den  Fahrenheit'schen ,  auf  keinen  ei- 
gentlichen Grund  gestützten  und  durchaus  willkürlichen  Null- 
punct,  und  somit  dessen  unbehülfliche  Scale  ganz  verdrängen 
Werden,  denn  selbst  die  Engländer,  welche  das  Fahren heit'sche 
Thermometer  am  beharrlichsten  festhielten ,   fangen  bereits  an, 
sich  des  centesimalen  zu  bedienen.    Die  überwiegenden  Vor- 
züge des  Quecksilbers  als  thermometrischer  Substanz  leuchte- 
ten aufserdem  bald  ein,  allein  weil  man  beharrlich  nicht  hlols 
die  jetzt  übliche  ReaumüVsche  Scale,  sondern  auch  sogar  den 
ursprünglich  gewählten  Weingeist  beibehalten  wollte,   so  ent- 
standen hieraus  zahllose  Verwirrungen»     Riaumur1  selbst 
meinte,  man  müsse  das  Fahrenheit'sche  Quecksilberthermome- 
ter nach  seinem  Weingeistthermometer  regujiren,  und  Nollet 
fand,  dafs  10  Grade  nach  Reaumur  20f  Grade  nach  Fah- 
rexheet  betrügen,  was  aber  entweder  ganz  falsch  oder  min- 
destens nur  für  die  Grade  unmittelbar  über  dem  Gefrierpuncte 
nahe  richtig  ist«    Unter  Andern  nahm  Maupertuis  zwei  soge- 
nannte Reaumür'sche  Thermometer,  eins  mit  Quecksilber,  das 
andere  mit  Weingeist  gefüllt,  mit  sich  nach  Lappland.  Am 
3ten  Dec.  1736  zeigte  der  Weingeist  —  18° ,  das  Quecksilber  ' 

—  22°,  am  2ten  Jan.  1737  aber  jenes  —  25°  und  dieses 

—  29°,  am  6ten  Jan.  jenes — 29%  dieses  —  37°»  am  andern 
Margen  endlich  war  der  Weingeist  gefroren  und  bis  zum 
Warmepuncte  in  den  Kellern  zu  Paris  in  die  Höhe  gegangen. 
Dafs  auch  das  Quecksilber  gefroren  sey,  wie  bei  dieser  Tem- 
peratur nothwendig  war  (Gefrierpunct  31°,2  R.) ,  wird  nicht 
erwähnt,  und  daraus  geht  um  so  mehr  die  Unrichtigkeit  der 
Scale  hervor.  Haubold3  erwähnt,  dafs  er  zwei  solche  Ther- 
mometer erhalten  habe,  wie  Reaumur  und  Nollet  sie  zu  ver- 
senden  pflegten,  die  wirklich  mit  einander  übereinzustimmen 
schienen ,  indem  beide  den  Eispunct  und  den  Siedepunct  des 


1  Mem.  de  Paris.  1739. 

2  A.  a.  0. 

■ 

» 
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Wassers  richtig  zeigten;  allein  bei  genauerer  Untersuchung 
entdeckte  er,  dal«  die  ersten  40  Grade  des  Quecksilberther- 
mometers zu  den  zweiten  40  Graden  im  Verhältnis  von  8  zn 
9  Meiner  gezeichnet  waren,  und  ebenso  die  unter  Null, 
wonach  also  die  ersten  Grade  über  und  unter  Null  in  dem 
angegebenen  Verhältnisse  ungleich  waren.  Hieraus  ergab  sich 
also,  dafs  beide  empirisch  graduirt  seyn  raufsten,  um  die  Män- 
gel des  Weingeistthermometers  zu  verhüllen.  Auch  v.  Bek- 
oti1  erhielt  durch  Nollkt  ein  Thermometer,  welches  im  sie- 
oWen  Wasser  bei  29  Z.  0»5  Lin.  engl,  genau  5  Grade  übet 
aem  mit  80°  bezeichneten  Siedepuncte  stand ,  wobei  man  al- 
so absichtlich  diesen  Pnnct  um  so  viele  Grade  herabgerückt 
batte.  Dia  Resultate  endlich,  welche  db  Luc  durch  Verglei- 
chaog  eines  achtzigtheiligen  Quecksilberthermometers  mit  ei- 
nem ächten  Reaumür'schen  Weingeistthermometer  erhalten  zu 
haben  angiebt,  deuten  auf  einen  Grad  der  Unrichtigkeit,  den 
man  kaum  für  möglich  halten  sollte.  Beide  zeigten  folgende 
correspondirende  Grade: 


Reaum. 

Quecksilber- 

Wein- 

thermometer 

geisttherm 

Siedepunct  des  Wassers  .  .  , 

»  •    80®   •  • 

.  100°,4 

70    .  . 

85,2 

Siedepunct  des  Weingeisttherm.    66,6    .  • 

.  80,0 

60  .  .  . 

.  70,8 

50  . 

.  563 

40 

.  44,2 

30   .  .  . 

.  32,6 

Wärme  des  mensch].  Körp. 

.  .   29,9   .  . 

•  32)5 

4 

20  .  .  . 

21,1 

jo  . . . 

.  10,6 

Temp.  des  Kellers  d,  Sternw. 

• .   9>6  .  .  . 

.  10,25 

•  0,8 

Null  d.  Weingeisttherm.  ♦  . 

•  — —  0,8  •  •  . 

0 

—  10  .  .  . 

.  —  8,5 

—  15 

.  —13,1 

2  Theile  Eis ,  1  Theil  Salz 

—  17 

.  —15 

21)  Well  de  Luc  die  Fehler  des  Reaumür'schen  Wein- 


1  Diaaertatio  de  thermometria  menaurae  conataotis.  p.  25. 
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geistthennometers  genau  aufsuchte  and  mit  überwiegenden 
Gründen  die  Vorzüge  des  Quecksilbers  nachwies,  so  hat  man 
das  mit  der  achtzigtheiligen  Scale  Versehene  Thermometer  nach  . 
ihm  benannt,  wonach  wir  jetzt  gar  kein  ReaumüVsches  Ther- 
mometer mehr  hätten,  da  solche  eigentliche  Weingeistthermo- 
meter gegenwärtig  nicht  mehr  verfertigt  werden  and  nar  in 
sehr  alten  Exemplaren  noch  existiren ;  inzwischen  hat  dieser 
Sprachgebrauch  nicht  allgemeinen  Eingang  gefunden,  obgleich 
zuweilen  von  de  Lüc's  Thermometern  oder  Thermometern 
nach  db  Luc  die  Rede  ist,  vielmehr  nennt  man  fast  allge- 
mein diese  noch  fortdauernd  ReaumliPsche  und  die  ihnen  zu- 
gehörige achtzigtheilige  Scale  gleichfalls  die  Reaumiir> sehe 
Scale.  Dieses  ist  allerdings  zu  verwundern,  wenn  man  be- 
rücksichtigt, wie  sehr  man  bemüht  war,  diese  in  ihrer  Aecht- 
heit  zu  Tetten.  Dahin  gehört  der  Vorschlag,  dem  Weingeist- 
thermometer  90  Grade  zwischen  beiden  festen  Puncten  zu  ge- 
ben, wovon  das  Umgekehrte  in  dem  von  Nollet  angewand- 
ten Verfahren  Hegt,  die  untere  Hälfte  der  Scale  um  £  zu  ver- 
kleinern, wie  bei  dem  an  Haubold  gesandten  Thermometer 
geschehn  war.  Später  änderte  Goubert1  diesen  Vorschlag 
ab  und  wollte  den  Raum  zwischen  den  festen  Puncten  zu- 
erst in  90  Theile,  dann  drei  Abtheilungen  dieses  Raumes,  zu- 
erst von  0  bis  25,5,  dann  von  25,5  bis  54,75  und  endlich 
von  54,75  bis  90,  jede  für  sich  in  30  gleiche  Grade  theilen. 
Reaumur  hatte  unter  andern  auch  eine  Sorte  Weingeist  ge- 
braucht, dessen  Volumen  im  gefrierenden  Wasser  400  und  im 
siedenden  437  betrug.  Da  aber  400:437=1000:1092,5,  so 
gründete  hierauf  Brauk2  den  Vorschlag,  dem  Reaumür'schen 
Weingeistthermometer  80  und  dem  Quecksilberthermonreter  93 
Grade  zu  geben« 

22)  Unter  den  übrigen  in  Vorschlag  gebrachten  Ther- 
mometern hat  das  de  l'Iele'sche  die  meiste  Celebrität  erlangt. 
Der  Erfinder  desselben,  de  l'Islk3,  legte  im  Jahre  1733  der 
Akademie  zu  Petersburg  die  Theorie  desselben  vor  und  be- 


1  Recherches  gar  les  diiKrences,  qai  existent  entre  ies  therm  o- 
metree  de  Mercure  et  ceux  d'esprit- de  -  vin.  Par.  1789.  8. 

2  Nov.  Comm.  Petrop.  T.  Vif. 

S  Mem.  pour  aervir  i  l'hiit.  et  aux  progret  de  l'Astron.  et  grfogr. 
phyt.  A  St.  Petertb.  17SÖ.  4.  p.  J67. 
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mühte  sich  dann,  dieselbe  in  Ausführung  zu  bringen.  Auch 
diese  war  auf  das  Princip  gegründet,   dafs  die  Zunahmen  der 
Wanne  nnd  somit  die  Thermometergrad©  aus  den  Volumens- 
Vermehrungen  der  thermoskopischen  Flüssigkeit  bestimmt  wer- 
den mülsten.    Zu  letzterer  wählte  er  Quecksilber,  glaubte  aber, 
man  müsse  ton  demjenigen  Volumen  desselben  ausgehn,  wel- 
ches es  bei  der  Hitze  des  siedenden  Wassers  habe,  und  vor» 
diesen  Nollpuncte  an  die  Zehntausendstel  seiner  Zusammen- 
Ziehung  als   einzelne  Grade  der  Thermometerscale  annehmen.' 
Begreiflicher  Weise  sollte   durch  dieses  mühsame  Verfahren 
aar  ein  Normalthermometer  verfertigt  werden,  um  nach  einem 
solchen  dann  die  übrigen  zu  graduiren.    Zu  diesem  Ende  sollte 
zuerst  das  leere  Thermometer,  dann  das  mit  Quecksilber  ganz 
gefüllte  gewogen  werden,  um  das  absolute  Gewicht  des  Queck- 
Silbers  zu  erhalten.     Hierauf  sollte  man  dasselbe  in  siedendes 
Wasser  bringen,    das  hierbei  ausgelaufene  Quecksilber  aber- 
mals wägen,  um  das  Verhaltnifs  beider  zu  ermitteln,  und  dann 
0,0001  der  Volumensverminderung  als  das  Mafs  eines  Wär- 
megrades annehmen.    Hiernach  mufsten  die  Grade  vom  Null- 
puncto  bei  der  Siedehitze  an  abwärts  ohne  Unterbrechung  wei- 
ter gezählt  werden  und  waren  somit  wachsend  selbst  bis  zum 
absoluten  Nullpuncte  oder  dem  Puncto  der  Abwesenheit  aller 
Warme. 

Es  ist  in  der  That  zn  verwundern,  dafs  weder  der  Er- 
finder selbst  die  völlige  Verkehrtheit  dieses  Vorschlags  einsah, 
noch  dafs  irgend  jemand  diese  rügte,  während  man  stets  das 
Problem  verfolgte,  die  absolute  Volumensvermehrung  des 
Quecksilbers  durch  Wärme  aufzufinden.  Das  Widersinnige, 
wie  man  wohl  sagen  darf,  liegt  offenbar  darin,  die  Abnahme 
der  Wärme  einer  wachsenden  positiven  Zahl  proportional  zu 
setzen,  woraus  dann  folgte,  dafs  man  bis  unter  den  absolu- 
ten Nnllpunct  oder  zum  Weniger  als  dem  Nichts  der  Wärme 
mrrabgehend  diesen  Mangel  durch  fortlaufend  gröfsere  Zahlen 
bezeichnen  müfste.  Auffallender  wird  dieses,  wenn  man  be- 
rücksichtigt, dafs  die  in  Wirklichkeit  vorhandenen  und  wach- 
senden Zunahmen  der  Wärme  über  der  Siedehitze  des  Was- 
sers, also  dem  Null  der  neuen  Scale,  nothwendig  negative 
Gröben  wurden.  Hiergegen  verschwindet  die  kaum  zu  er- 
reichende Ausführung  des  Vorschlags,  welche  vor  allen  Din- 
gen erfordert,    dafs  beide  Wägungen  des  Quecksilbers,  der 
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vollen  Röhr«  und  nach  dem  Auslaufen  des  bestimmten  Thei- 
les  der  Flüssigkeit,  bei  gleicher  Temperatur  vorgenommen 
wurden.  Wzitbhkcht1  bediente  sich  dazu  des  Mittels,  das 
Thermometer  in  das  Wasser  der  grofsentheil*  gefrorenen  Newa 
zu  senken  und  die  Wagungen  vorzunehmen,  wenn  es  die 
Temperatur  desselben  angenommen  hatte.  Auf  diese  Weise 
fand  er,  dafs  die  Zusammen  Ziehungen  des  Quecksilbers  vom 
äiedepuncte  des  Wassers  bis  zum  Gefrieren  desselben  zwischen 
148,2  und  161,5  Zehntausendstel^des  ganzen  Volumens  betru- 
gen2; de  l'Islb  nahm  etwas  weniger,  als  das  Mittel  aus  bei« 
den  Gröfsen,  nämlich  153,  setzte  aber  statt  dessen  auf  seinen 
Scalen  150,  was  jedoch  nach  den  neuesten  Bestimmungen  von 
Dülohg  und  Petit3  gleichfalls  nicht  richtig  ist,  denn  danach 
dehnt  sich  dieses  Metall  um  statt  um  seines  Vo- 

lumens aus» 

23)  Zunächst  verdient  noch  Celsius4  genannt  zu  wer- 
den, welcher  einsah,  dafs  das  Bestreben,  die  Wärmezunah- 
men nach  der  Vergrößerung  des  Volumens  zu  messen,  wegen 
unüberwindlicher  Schwierigkeiten  nie  zum  Ziele  führen  werde 
und  dafs  es  daher  am  zweckmafsigsten  sey,  die  Temperatur 
des  schmelzenden  Eises  und  des  siedenden  Wassers  als  Nor- 
malpuncte  anzunehmen ,  das  Intervall  dazwischen  aber  zu  grö- 
fserer  Bequemlichkeit  in  100  gleiche  Theile  zu  theilen.  Die- 
ser Vorschlag  hätte  schon  seiner  Einfachheit  wegen  allgemei- 
nen Eingang  finden  sollen,  allein,  wie  man  gewöhnlich  das 
Einfachste  vernachlässigt  und  nach  dem  Dunkleren,  als  dem 
tiefer  Gedachten,  hascht,  so  fand  auch  diese  Scale  nur  in 
Schweden  Anhänger,  bis  sie  erst  in  den  neuesten  Zeiten  sehr 
allgemein,  insbesondere  in  Frankreich,  aufgenommen  wurde. 
Sie  heifst  die  schwedische  oder  die  Celsius  sehe  oder  auch  die 
Christin 'sehe ,  weil  auch  Christi*  in  Lyon  vorschlug,  die 
Scale  zwischen  den  beiden  Normalpuncten  in  100  gleiche 
Theile  zu  theilen ;  gewöhnlich  wird  sie  die  hunder  ttheiltge 
oder  Centesimalscale  genannt. 

1  Tomm.  Petrop.  T.  VIII.  p.  310. 

2  Im  Mittel  wog  das  gesammte  Quecksilber  66,5  Dnzen  and  eine 
Unze  flott  aas.  Setzt  man  das  Ganze  =  10000 ,  so  giebt  die  Propor- 
tton 1:66,5  =  z:  10000  den  Werth  von  x  =  150,37. 

$   S.  Art.  Ausdehnung ;  des  Quecksilbers.  Bd.  I.  S.  600. 
4   Schwedische  Auhandl.  1741  p.  197. 
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Die  zahlreichen  Schriftsteller  über  die  Thermometrie  aus 
jenen  früheren  Zeiten,  als  Lkutbiavs1,  Bülfib*6er2,  Bsa- 
GH^i,  Hejsert4,  vaw  Swindkn  5,  Co  TT  E  6  und  Andere,  nen- 
nen noch  eine  Menge  von  Vorschlagen  zur  Construction  und 
Verbesserang  der  Thermometer,  die  kaum  der  Beachtung  Werth 
sind.   Von  den  Florentiner  Thermometern  gab  es  zwei  Arten, 
eine  grössere  und  eine  kleinere;  die  gröbere  zeigte  im  schmel- 
zenden Eise  20  und  als  Wärme  des  menschlichen  Körpers  80 
Grad,  die  kleinere  13,5  und  40  Grad.     Das  berühmte,  unter 
der  Aufsicht  von  La  Hirz  im  Jahre  1678  dnroh  Hube*  ver- 
fertigte Thermometer  der  Pariser  Sternwarte  seeigte  im  gefrie- 
renden Wasser  28  Grad,  in  den  Kellern  48  Grad,  nach  Bris- 
sob7  aber  lag  sein  Eispunct  bei  32,  in  einor  Mischung  aus 
Eis  und  Salz  zeigte  es  5,  in  den  Kellern  der  Sternwarte  48 
ood  als  mm  schliche  Wärme  86  Grad8.    Der  Marchese  Polevi 
stellte  seine  Wetterbeobachtungen  mit  einem  Luftthermometer 
to,  worin  die  Quecksilbersäule  kürzer  war,  als  in  dem  von 
Amojtoxs,  indem  nach  Martine9  47  Zoll  bei  jenem  51  Z. 
bei  diesem,  und  53  bei  jenem  59,5  bei  diesem  betrugen.  In 
England  bediente  man  sich   gewisser  Weingeistthermometer, 
die  nach  einem  normalen  der  kö*n.  Societät  graduirt  waren; 
He  Grade  nahmen  von  der  höheren  Wärme  an  abwärts  zu, 
0  bezeichnete  sehr  warm,  25  warm,  45  gemässigt  und  65  Ge- 
frienrog.     Nach  Maatisi  fiel  ihr  Null  mit  89°  F.  und  ihr 
3s\5  mit  64°  F.  zusammen.     In  den  englischen  Gewächshäu- 
sern waren  die  sogenannten  Fotolei *ec/ien ,  gleichfalls  nach  ei- 
nem normalen  graduirten  gebräuchlich,  deren  Null  nach  Mar- 
ths eine  gemässigte  Wärme  anzeigte  und  die  im  zergehen* 
den  Eise  34°  unter  Null,  bei  64°  F.  aber  16  Grad  über  Null 


1  Instrumenta  meteorologiae  inservientia.  Witeb.  1725.  8. 

2  Co  mm,  Petrop»  X.  III«  p.  196.  i 

S  Commeor.  de  Thermometris  mensurae  constantis.  Norimb. 
1757.  4. 

4  Tralt^  des  Thermometres.  a  la  Haye  1753.  8.  » 

5  Dissertation  sur  la  Comparaison  des  Thermometres.  Aiust. 

fi*.  8. 

6  Trafte*  de  Meteorologie.  Par.  1774.  4. 

7  Dict.  de  Phyi.  T.  II.  p.  636. 

o  Es  kam  1754  abhanden,  «var  aber  vorher  mit  einPm  andern 
Richen  Wörden.    8.  Readme  in  Journ.  de  Phys.  T.  XLVHI.  p.  28*. 
9  Essay  medical  and  philosoph.cai.  Lond.  1740.  8.  p.  200. 
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zeigte*«  Hau«*1  macht  seine  Bestimmungen  nach  einem 
Weingeist  tberniometer,  welches  im  schmelzenden  Eise  Null, 
in  der  Warme  des  schmelzenden  Wachses  (bei  142°  F.  nach 
Marti  Iii)  100  zeigte.  Die  in  den  alten  Edinburgh  Mediaal 
Essays  angegebeoen  Temperaturen  beziehn  sich  auf  ein  Ther- 
mometer, welches  in  Zolle  abgetheilt  war;  es  zeigte  nach 
Martine  im  schmelzenden  Schnee  2,2  Zoll  und  bei  der  mensch- 
lichen Wärme  1!2,2  Zoll.  Micheli  Duckest2  construirte  1740 
ein  eigentliches  Thermometer.  Dabei  nahm  er  eine  Wärme- 
und  eine  Kälterrnaterie  an ,  deren  Wirkungen  sich  im  Innern  der 
Erde  aufheben  eollteo,  weswegen  er  die  Erdtemperatur,  die 
er  als  überall  gleich  betrachtete  und  in  den  Kellern  der  Pa- 
riser Sternwarte}  zu  fiodeo  glaubte,  mit  Null  bezeichnete  und 
U  tempert  namore ;  als  zweiter  Puoct  diente  ihm  die  Siede- 
hitze des  Wassers,  und  damit  dar  Weingeist  diese  aushalten 
möge,  versah  er  das  obere  Ende  der  Röhre  mit  einer  ver- 
schlossenen Kugel,  worin  die  Luft  bei  hohen  Temperaturen 
comprimirt  wurde;  den  Raum  zwischen  beiden  Puncten  theilte 
er  in  100  Grade. 

24)  Man  raiufs  sich  in  der  That  freuen,  dafs  alle  diese 
nutzlosen  und  zeitraubenden  Untersuchungen  endlich  aufgehört 
haben,  und  so  ist  auch  leicht  erklärlich,  dafs  der  neueste 
Vorschlag  von  La  Lavde3  gar  keinen  Beifall  gefunden  hat  und 
eigentlich  ganz  unbeachtet  geblieben  ist;  doch  möge  er  der 
Vollständigkeit  wegen  und  aus  Achtung  gegen  den  berühmten 
Erfinder  hier  erwähnt  werden.  An  allen  bekannten  Thermo- 
metern findet  er  auszusetzen,  dafs  die  festen  Puncte  nicht  ge- 
hörig begründet  und  die  Eintheilungen  ganz  willkürlich  sind, 
denn  der  Siedepunct  des  Quecksilbers  werde  nie  beobachtet, 


1  Vegetable  Statict.   Lond.  1731.  8. 

2  Description  de  la  mrfthode  d'un  therrnomdrr*  unirersel.  Par. 
1742..  8.  Recueil  des  pi^ces  aar  le»  Thermometres  et  Burom.  BaU 
1757.  4.  Micn.  do  Crest  kleine  Schriften  von  den  Thermometern  und 
Barometern,    üebera.  von  J.  G.  Thenu.  Ste  Aufl.  Augsb.  1770.  8. 

5  Journ.  de  Phys.  Au  12.  Frim.  (1803).  T.  LVII.  p.  467.  G. 
XVII.  102.  Voigt'«  Mag.  Th.  VII.  S.  465.  Ein  Vorschlag  tod  Ahdrrw 
Sccbb  in  Monthly  Magaz.  1826.  Sept.,  wonach  der  Schmelzpencc  de» 
Quecksilbers  und  der  dea  Eises  als  feste  Poucte  der  Thermometersca- 
len  dienen  sollen,  verdient  kaum  erwähnt  zu  werden,  weil  das  Ganz« 
auf  falschen  Principien  beruht. 
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der  Fahrwheit'sche  Frostpunct  beruhe  blofs  auf  Einbildung, 
und  wie   das  Reaumür'sche  Thermometer  beschaffen  gewesen 
sey,  wisse  man  überhaupt  nicht.     Am  besten  sey  es  daher, 
mit  Dt  1,'Isle  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers  zwischen  den 
Puncten  des  gefrierenden  und  des  siededden  Wassers  zu  150 
Zehntausendstel  des  ganzen  Volumens  anzunehmen  und  dann 
einen  natürlichen  Wärmepunct ,  welcher  in  der  constanten  Erd- 
wärme liege,  die  in  den  Kellern  der  Sternwarte  zu  Paris9°,5B. 
betrage,  als  den  eigentlichen  Scheidepunct  zwischen  Wärme 
und  Kälte  festzusetzen«     Hieraus  entsteht  dann  folgende,  mit 
der  achtzigtheiligen  verglichene  Scale: 


Grade  d.  Wärme. 

rleaum 

.  L,3 1  a n o  e 

4-  IMS 

36 

49,9 

i  43,3 

in  O 

4J,3 

31 

40,4 

30 

38,5 

29 

36,7 

28 

34,8 

27 

32.9 

26 

31,0 

25 

1  29,1 

24 

27,3 

23 

!  25,3 

22 

1  23,5 

21 

|  21,6 

20 

19,7 

19 

1  17,9 

18  1 

16,0 

*7 

14,1 

16 

12.2 

15 

10,3 

14  j 

8,5 

13  | 

6,6 

12  | 

4,7 

10  / 
9,5  j 

2,8 
1,0 

Siedendes  Wasser. 
Warme  am  Senegal. 

Sommer  1753,  1765,  1793. 
Menschliche  Wärme. 

Mittlerer  Sommer  zu  Paris. 
Unter  dem  Aequator  auf  der  See., 

Kalter  Sommer  zu  Paris1. 

Seiden  würmer  -  Wärme. 


Wärme  der  Treibhäuser. 


Mittlere  Temperatur. 
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Grade  der  Kälte 


Reaum 


9° 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

—  1 

—  2 

—  3 
-4 

—  5 

—  6 

—  7 

—  8 

—  9 
—10 
—11 
-12 
-13 
-14 
—15 
—16 
—17 
—17,5 
-30 


Lalande 


—  1,0« 

—  2,9 

—  4,7 

—  6,6 

—  8,5 
-10,3 
—12,2 
— 14,1 
-16,0 
—17,9 
—19,8 
-21,5 
—23,5 
-25,4 
-27,4 
—29,2 
-31,0 
-32,9 
-34,8 
— 30,7 
—38,6 
—40,4 
—42,3 
-44,2 
—46,1 
-48,0 
—49,9 
—50,8 


Schmelzendes  Eis. 


Gelinder  Winter  zu  Paris. 


Mittlerer  Winter  zu  Paris. 


Kalte  des  Winters  1740  zu  Paris. 
Fahrenheit's  Nullpunct. 


Kälte  von  1709  und  1776  zu  Paris. 
Kälte  von  1788  z»  Paris. 


74,4  Gefrierpunct  des  Quecksilbers. 


Diese  Scale  gleicht  vollkommen  denen,  die  man  nach  der 
Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  den  grofsen   und  vorzüglich 
seyn  sollenden  Thermometern  zu  geben  pflegte,  und  mufs  um 
so  weniger  zweckmäfsig  erscheinen,  je  mehr  es  auffallt,  dafs 
die  nach  den  früheren  Thermometern  bekannten  ausgezeichne- 
ten Temperaturen  sämmtlich  auf  Bruchtheile  bei  diesem  fallen. 
Angemessener  würde  es  seyn,  nach  dem  Vorschlage  von  Muh  — 
«at*  den  Gefrierpunct  und  Sie-lepunct  des  Quecksilbers  als 
Normalpuncte  anzunehmen  und   den  Zwischenraum  in  1000 
Theile  zu  theilen,    wonach  jeder  Grad  etwas  über  halb  fso 
grofs,  als  ein  Fahrenheit'scher  werden  würde ;  allein  am  Queck— 


1   Chemittrr.  T,  I.  p.  201. 
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lilberthermomefer  sind  diese  beiden  Puncte  auf  keine  Weise 
scharf  bestimmbar,  and  aufserdem  ist  die  Ausdehnung  des  Queck- 
silbers keineswegs  eine  gleichmafsige ,   so  dafs  es  weit  Yath- 
sanier  erscheinen  mnfs ,  die  Thermometerscale  euf  diejenigen 
Grenzen  zn  beschränken,   innerhalb  deren  seine  Ausdehnung 
a/s  gleichmafsig  gelten  kann.    Den  sinnreichsten  Vorschlag  tin- 
ter allen,   wonach  die  absolute  Ausdehnung  des  Quecksilbers 
die  Grundlage  der  thermometrischen  Messung  seyn  soll  und 
wobei  man  nur  einen  festen  Punct,  den  Frostpunct,  bedarf, 
der  Bestimmung  des  Siedepunctes  aber,  die  vom  Luftdrucke 
und  andern  Bedingungen  abhängt,  gänzlich  überhoben  ist,  hat 
Sulzis1  bekannt  gemacht,   und  es  würde  allerdings  möglich 
seyn,  hiernach  übereinstimmende  Thermometer  zu  erhalten, 
wean  nicht  die  an  sich  schon  sehr  mühsame  Methode  einen 
fo  aofserordentlichen  Grad  von  Genauigkeit  erforderte.  Hier- 
nach wird  an  die  calibrirte  Röhre  eine  verhältnifsmäfsig  hin-Fig- 
länglich  grofse  Kugel  geblasen  und  dann  ein  Theil  der  Röhre, 
etwa  ac,  nach  irgend  einem  Mafsstabe  scharf  gemessen;  dann 
erhitzt  man  die  Kugel  wiederholt,    taucht  das  Ende  a  in 
Quecksilber ,  läfst  dieses  bis  c  steigen,  und  wiederholt  dieses 
so  lange,  bis  die  Kugel  nahe  ganz  gefüllt  ist.    Alsdann  taucht 
man  die  Kugel  in  siedendes  Wasser,    merkt  den  Punct,  bis 
wohin  das  Quecksilber  steigt,  z.  B.  bis  h,  läfst  das  Quecksil- 
ber durch  Hitze  bis  zur  Oeffnung  a  steigen,   taucht  diese  in 
Quecksilber  und  läfst  den  Apparat  erkalten ,   so  füllt  er  sich 
ganz  mit  einer  nach  der  Länge  des  Quecksilberfadens  im  Röhr— 
caen  gemessenen  Quantität  Quecksilber.     Wird  nämlich  die 
Menge  der  Füllungen  bis  c  mit  den  Theilen  des  gewählten 
Maisstabes  multiplicirt  und  die  Länge  ah  hinzuaddirt,  so  hat 
Dan  die  ganze  Lange  der  im  Thermometer  befindlichen  Queck- 
silbersäule.     Hätte  man  z.  B.  für  die  Länge  ac  547  Theile 
tof  dem  Mafsstabe  gemessen,  die  Einfüllung  dieser  Grofse  69- 
zul  wiederholt  und  die  Länge  a  h  =  468  Theile  gefunden, 
*>  betrüge  die  ganze  Länge  des  im  Thermometer  befindlichen 
«»cksilberfadens  547  X  69  +  468  =  38211  Theile  des  Mals- 
fe^es.   Mit  Vernachlässigung  der  beiden  letzten  Ziffern  nimmt 
ttaalso  382  Theile  des  Maßstabes,  theilt  sie  in  100  Theile, 
trijt diese  auf  die  Scale  des  Thermometers,  läfst  durch  Ein- 



l  Jonrn.  de  Phyt.  T.  Xf.  p.  871. 
R.  Bd.  Kkk 


Digitized  by  Google 


874  Thermometer. 

tauchen  in  siedendes  Wasser  eines  Theü  Quecksilber  auslau- 
fen ,  und  befestigt  das  Thermometer  so  auf  der  Scale,  dafs  der 
Gefrierpunct  auf  0  derselben  zu  liegen  kommt,  so  bezeichnet 
jeder  Grad  der  Scale  OOOOt  der  wirklichen  Ausdehnung  des 
Quecksilbers.  BrewstirV  Vorschlag  endlich i  die  Tempe- 
ratur aus  dem  Einflüsse  zu  bestimmen ,  welchen  das  mehr  oder 
weniger  erhitzte  Glas  auf  die  Erzeugung  einer  kenntlichen 
Farbe  im  polarisirten  Lichte  hervorbringt,  *  und  wonach  er  ein 
Thermometer  zu  construiren  angiebt,  ist  blofs  als  ein  sinnrei- 
cher Gedanke  zu  betrachten,  welcher  keine  praktische  An- 
wendung gestattet3. 

C.    Verfertigung   der  Thermometer. 

Man  wird  hier  keine  vollständige  Anleitung  zur  Verfer- 
tigung der  gewöhnlichen  Thermometer  erwarten,  da  der  aus- 
übende Künstler  dieses  praktisch  erlernen  rauft;  aber  einige 
Bemerkungen  sind  zur  besseren  Beurtheilung  dieser  wichtigen 
Apparate  unentbehrlich \ 

25)  Die  Form  der  gewöhnlichen  Thermometer,  wenn 
keine  sonstigen  Bedingungen  eine  Abänderung  nöthig  machen, 
ist  die  eines  geeigneten  Gefäfses  an  einer  engen  Glasröhre, 
einem  Haarröhrchen,  einer  sogenannten  Thermometerröhre, 
damit  die  gröfsere  im  Gefafse  enthaltene  Masse  Quecksilbers, 
wenn  sie  sich  durch  Wärme  ausdehnt,  in  der  engen  Röhre 
einen  gehörig  langen  und  daher  leicht  mefsbaren  Cylinder  bilde. 
Die  Gröfte  des  Gefäfses  und  die  Weite  der  Röhre  erfordern 


1  Pmlos.  Trane.  1816.  p.  109. 

2  Eine  ausführliche  Musterung  der  alteren  Thennometerscalea 
und  eine  Yergleichung  derselben,  namentlich  der  Edinburger,  der 
von  Nrwtor,  FowLaa,  Halbs,  der  der  KÖnigl.  Societat,  der  von 
Cauocius,  Christin,  Miesau,  Reaumcr,  dr  l'Islr,  Fahrrrhrit,  des 
Pariser,  der  beiden  Florentiner,  dea  von  la  Hirr,  von  Amortors  und 
Poirri  findet  man  im  Journ.  de  Phys.  Introd.  T.  II.  p.  495.  Das 
Ganse  ist  meistens  ein  Ausaug  aus  dem  genannten  Werke  von  Mar- 
tihr  ,  und  es  ergiebt  sich  zugleich  aus  den  bisherigen  Untersuchungen, 
dafs  die  Bestimmungen  nicht  genau  seyn  kö'unen. 

8  Vergi.  Biot  Traite*  de  Phys.  expeV.  et  math.  T.  I.  p.  27  ff. 
Kö'rkrr's  Anleitung  zur  Verfertigung  übereinstimmender  Thermometer. 
Jena  1824, 
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e'iQ  gewisses  Verhaltnifs;    je  gröTser  das  Gefäfs   bei  gleicher 
Weile  der  Röhre,  desto  länger  ist  der  durch  Wärmevermeh-r 
mag  im  Röhrehen  gebildete  Cylinder;  es  wäre  daher  räthlich, 
seht  weite  Gefäfse  zn  wählen,  allein  denn  nimmt  erstlich  die 
grobe  Masse  des  Quecksilbers  die  höhere  Wärme  nicht  leicht 
an.  zweitens  ist   das  Gefäfs  dem  Einflüsse  des  Luftdruckes 
oder  einer  Zusammenziehung  des  Glases  mehr  ausgesetzt*, 
drittes*  sind  lange  Thermometer  unbebülflicb  und  zu  manchen 
Zwecken,    z.  B.  zur  Untersuchung  der  thierischen  Wärme, 
nieder  oder  gar  nicht  brauchbar,   viertens  aber  sind  lange 
Bohren  von  genauem  Caliber  schwierig  oder  gar  nicht  zn  er- 
füllen.    Nach  den  Bedürfnissen  beträgt  daher  die  Länge  der 
Thermometer  von  etwa  3  Zoll  bis  zu  18  Zoll  uod  wohl  noch 
darüber,   die  ungewöhnliche,    über  8  bis  10  Zoll  betragende 
Gröfse  wählt  man  aber  in  der  Regel  nur  für  Scalen,  die  beträcht- 
lich über  den  Siedepunct  des  Wassers  hinausgehn.    Als  Gefäjs 
dient  gewöhnlich  eine  Kugel,   und  nach  den,  Resultaten  der 
neuesten  Untersuchungen  sollte  man  keine  andere  Form  wäh- 
len, weil  bei  diesen  die  Oberfläche,  also  auch  die  Gröfse  der 
das  Quecksilber  enthaltenden  Hülle  im  Verhaltnifs  zum  Inhalte 
am  kleinsten,  mithin  der  Luftdruck  gegen  die  Oberfläche  und 
eine  mögliche  Zusammenziehung  derselben   am  kleinsten  ist, 
ßlofs  bei  Thermometern  mit  sehr  langen  Röhren,  z.  B.  sol- 
chen, die  man  4  bis  5  and  6,  je  7  bis  24  Fufs  tief  in  die'' 
Erde  eingräbt,  würde  die  Dicke  des  Glases  so  grofser  Kugeln 
zu  gering    werden  und   man  mufft  daher  Cylinder  wählen» 
Gegenwärtig  sind  Kugeln  am  gemeinsten,  doch  trifft  man  nicht 
selten  auch  Cylinder,   ehemals  aber  wählte  man  auch  andere 
Formen,  theils  weil  man  sie  für  schöner  hielt,  hauptsächlich 
aber  um  dem  Einflüsse  der  Wärm«  «uf  die  t he rmo metrische 
Flüssigkeit  eine  gröfsere  Oberfläche  darzubieten.      Zu  diesem 
Lade  dienten  die  spiralförmig  gewundenen  Röhren,    wie  sie  Fig. 
äch  bei  den  mit  Quecksilber  und  ,mit  Weingeist  gefüllten  76< 
Thermometern  der  Churpfälzifchen  meteorologischen  Gesell- 
schaft häufig  finden  und  durch  diese  sehr  allgemein  bekannt 
worden,  oder  man  trennte  das  Gefäfs  in  zwei  Theile,  um  in  Fig. 
der  Mitte  einen  offenen ,  dem  Zutritte  der  Luft  freien  Raum  77 • 
zu  erhalten,  allein  diese  und  sonstige  Aftermittel  der  Vervoll- 


1    Hierüber  natcn  ausführlicher. 
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kommnung  wendet  man  jetzt  nicht  mehr  an  und  verliert  da- 
gegen das  Streben  nach  möglichster  Genauigkeit  nie  aus  den 
Augen.    Eine  der  gewöhnlicheren  Formen,  wodurch  man  die 
zu  grofsen  Kugeln  zu   vermeiden  sucht,    die  zugleich  we- 
gen ihrer  Wölbung  den  Gylindern  vorzuziehn  seyn  dürfte,  ist 
Fig. die  in  der  Zeichnung  ausgedrückte.      Nicht  allgemein,  wohl 
7ö*  aber  für  einen  besonderen  Zweck  zu  verwenden,  sind  die  von 
Magellas  1   angegebenen    sogenannten  Muschelthermometer, 
Fig.  bei  denen  die  Kugel  an  der  einen  Seite  wieder  eingedrückt 
*    wird ,   so  dafs  beide  Kugelflächen  einander  parallel  laufen  und 
eine  muschelftfrmige  Vertiefung  entsteht.    Das  Eindrücken  der 
Kugel  geschieht  leicht,   wenn  man  die  eine  Hälfte  derselben 
glühend  macht  und    dann  am   andern  Ende  des  Röhrchens 
saugt,  so  dafs  der  ä'nfsere  Luftdruck  den  erweichten  Theil  der 
Rugelfläehe  niederdrückt.     Solche  Thermometer  dienen  dazu, 
um  in  der  Vertiefung  zu  untersuchende  Flüssigkeiten  aufzu- 
nehmen  und  ihr  thermisches  Verhalten  beim  Sieden,  bei  der 
(   Verdampfung,  beim  Gestehen  und  sonstigen  Veränderungen  zu 
messen.     Man  hat  bis  jetzt  von  ihnen  weniger  Gebrauch  ge- 
macht, als  zu  erwarten  war. 

26)  Die  Tfiermometerrohren  haben  einen  in  ihrer  Axe  fort- 
laufenden entweder  cylindrischen  oder  bandförmigen  Raum. 
Letztere  Beschaffenheit,  wobei  die  Röhren  selbst  zugleich  nicht 
rund,  sondern  flach  sind,  ist  bei  weitem  vorzuziehn,  weil  bei 
geringerem  Inhalte  unter  übrigens  gleichen  Verhältnissen  die 
Scalentheile  länger  werden  und  besser  sichtbar  sind.  Man 
erhält  diese  leicht;  denn  statt  dafs  bei  gewöhnlichen  Röhren 
mit  cylindrischen  Räumen  eine  hohle  Kugel  in  die  Glasmasse 
geblasen  und  letztere  dann  zu  langen  Röhren  ausgezogen 
wird,  drückt  man  sie  vor  dem  Ausziehn  flach,  wodurch  die 
Röhren  selbst  und  die  hohlen  Räume  in  denselben  abgeplattet 
werden. 

27)  Das  Calibriren  der  Röhren  geht  aus  dem  Wesen  der 
Thermometrie  und  aus  der  Art  der  Verfertigung  der  Röhren 
mit  absoluter  Nothwendigkeit  hervor.  Abgesehn  von  der  (ge- 
genwärtig nicht  weiter  zu  berücksichtigenden)  Messung  der  ab— 
soluten  Incremente  der  Warme  setzt  man  voraus,  dafs  gleiche 
Vermehrungen  der  Warme  gleichen  Zunahmen  des  Volumens 


1   Beschreibung  neuer  Barometer.   D.  Uebers.  Ltips.  1782.  8. 
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der  Flüssigkeit  zngehören ,  and  da  die  letzteren  in  Theilen  des 
Qnecksiiberfadens  im  Röhrchen  gemessen  werden,  so  setzt  die 
Gleichheit  der  Länge  dieser  Theile  eine-  Gleichheit  der  Dicke 
als  notwendig  voraus.    Die  Fabrication  der  Röhren  aber,  bei  * 
deoen  ein  gröberer ,  mit  Luft  angefüllter  Raum  in  einen  sehr 
/einen  Faden  ausgezogen  wird,   macht  die  Entstehung  einer 
vollkommenen  Cylinderform  ganz  unmöglich1,    jedoch  ist  die 
Abweichung  davon  für  die  Länge  gewöhnlicher  Thermometer 
so  geiiog,  dals  man  den  Fehler  als  verschwindend  betrach- 
ten kann.    Der  Künstler  erhält  aber  aus  einer  grofsen  Menge 
von  Röhren  eine  nur  geringe  Anzahl  und  von  nicht  grofser 
Länge  solcher ,  bei  denen  dieses  der  Fall  ist ,   und  da  auch 
sonst  ungeübte  Beobachter  den  hierauf  beruhenden  richtigen 
Ging  der  Thermometer  bei  mittleren  Temperaturen  durch  Ver- 
gleichung  leicht  prüfen  können,  so  bringen  minder  gewissen- 
kafte  Thermometermacher  den  Theil  der  Röhre,  wobei  das 
Caliber  richtig  ist,   in  diesen  Bereich,    und  vernachlässigen 
dieses  von  etwa  — 10°  an,   weswegen  man  in  den  Bestim- 
mungen hoher  Kältegrade  oft  so  bedeutende  Abweichungen 
endet.    Das  Calibriren  geschieht  dann    auf  die  bereits  er- 
wähnte*, von  Nolles*  zuerst  angegebene  Weise,  Kummer4 
d^?£ea  untersucht  das  Caliber  erst  nach  angeblasener  Kugel 
oder  blast  provisorisch  eine  Kugel  an,  erwärmt  diese,  taucht 
das  offene  Ende  der  Röhre  in  Quecksilber,  bis  ein  Faden  von 
etwa  1  Zoll  Länge  eingedrungen  ist,  verschliefst  die  Oeffnung 
mit  dem  Finger,  läfst  den  Faden  durch  etwas  zugelassene  Luft 
skh  allmalig  bis  an  die  Kugel  heben  und  mifst  seine  Länge 
mit  einem  Federcirkel5. 

28)  An  das  gehörig  gewählte  Röhrchen  wird  dann  das 
Gtfife ,  im  Allgemeinen  die  Kugel,  angeblasen.  Obgleich  die- 
ses  an  sich  nicht  schwer  ist,  so  wird  es  doch  niemand  nach 
einer  blofsen  Beschreibung  zu  bewerkstelligen  vermögen;  .es 
ist  hierzu  praktische  Anweisung  und  Uebung  erforderlich,  und 


1  Kernt  Hefa  »ich  600  Fufs  Rohren  in  Stücken  von  etwa  10 
Kifter  Lange  verfertigen  nud  erhielt  daraus  nur  40  Fufs  in  Stücken 
i»  1,5  bia  2  Fuf«  Lauge  mit  richtigem  Caliber.   G.  LIX.  302. 

2  S.  Art.  Caliber.  Bd.  U.  S.  8. 

3  Lecona  de  Phys.#1754.  8.   T.  IV.  p.  376. 

4  G.  LIX.  301. 

5  Sonstige  Vorschriften  werden  weiter  onten  erörtert  werden. 


Digitized  by  Google 


878 


Thermometer. 


ich  uberhebe  mich  daher,  weiter  hiervon  zu  reden.  Biot* 
hält  das  gewöhnliche  Verfahren  der  Künstler,  wonach  sie  das 
eine,   an  der  Glasblaselampe  erweichte  und  etwas  gestauchte 
Ende  der  Röhre  mit  dem  Munde  aufblasen,   für  ungeeignet, 
weil  dadurch  Feuchtigkeit  hineinkomme,  und  verlangt  daher, 
man  solle  am  offenen  Ende  der  Röhre  eine  Blase  von  Caout- 
chouo  anbinden  und  diese  zusammendrücken,    um  die  darin 
enthaltene  Luft  in  die  Kugel  zü  pressen.      Dieses  Verfahren 
ist  allerdings  weitla'uftig  und  die  anhängende  Blase  macht  die 
Manipulation  des  Röhrchens  unsicher,   zudem  aber  wird  die 
Kugel,  um  die  gehörige  Form  genau  anzunehmen,  einige  Zeit 
glühend  erhalten ,  befindet  sich  auch  noch  im  Zustande  des  Glü- 
hens, wenn  nicht  mehr  hineingeblasen  wird ,  so  dafs  die  unbedeu- 
tende Menge  der  eingedrungenen  Feuchtigkeit  bis  auf  einen  un- 
merklichen Rest  als  Dampf  entweichen  wird.  Bei  Thermometern 
mit  etwas  weiten  Röhren ,  aus  denen  die  Feuchtigkeit  wieder 
entweichen  kann,  ist  daher  das  gewöhnliche  Verfahren  un- 
schädlich,   bei  sehr  enpen  und  zugleich  langen  Röhren  for- 
dern aber  auch  Bella  vi3,   La*dria*i3  und  Andere  die  An- 
wendung der  Caoutchoucblase   oder  einer  kleinen  Compres- 
sionspumpe  als  nothwendig.     Um  für  ^ine  Röhre  von  gege- 
bener Länge  und  Weite  die  Gröfse  der  Kugel  zu  finden,  giebt 
Lui  Regeln  an,    Gehler4  theilt  eine  allgemeine  Formel  mit 
und  db  Luc5  gleichfalls  eine  durch  Durand  aufgestellte;  al- 
lein eine  Messung  ist  hierbei  schon  deswegen  unmöglich,  weil 
die  Kugel  ebenso  wenig  als  irgend  ein  anderweitig  gestaltetes 
Gefafs  je  eine  völlig  regelmäfsige  Gestalt  annimmt,   und  alle 
solche  Anweisungen   sind   daher  schon   aus  diesem  Grunde 
nutzlos,  sonstiger  Hindernisse  nicht  zu  gedenken.  Praktische 
Künstler  erhalten  durch  die  Menge  der  von  ihnen  verfertigten, 
zum  Theil  sehr  gewöhnlichen  Thermometer  eine  solche  Fer- 
tigkeit im  Abmessen  der  erforderlichen  Gröfsen,    dafs  sie  so- 
gar abgebrochene  Kugeln  an  bereits  graduirte  Höhren  zu  bla- 

1  TraUe*  de  Phyt.  T.  I.  p.  SO. 

2  BrugtmtelH  Giornale  Dec.  1.  T.  IV.  p.  89. 

3  Ebeud.  Dec.  11.  T.  II.  p.  29S. 
<*   Alte  Ausg.  Th.  IV.  S.  346. 

5  Unters,  über  d.  Atmosphäre.  Th.  I.  8.  611.  Ebemlteses  ge- 
schieht durch  Biot  a.  a.  O.  und  durch  Hesscuel  in  Kuryclop.  tnctrop. 
Art.  «Mir. 
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sen  vermögen ,  ohne  dabei  eine  Unrichtigkeit  der  netten  Scale 
Ton  mehr  als  etwa  zwei  bis  drei  Graden  hervorzubringen. 
Dals  letzteres  Verfahren  übrigens  nur  einmal  als  Probe  zu  ver- 
suchen, praktisch  »ber  nicht  anwendbar,  jede  graduirte  und 
bereits  mit  eiser  Scale  versebene  Röhre  mit  «erbrochener  Ku» 
g?J  also  für  diese  nämliche  Scale  unbrauchbar  sey,  darf  wohl 
oicht  besonders  erwähnt  werden. 

29)  In  Beziehung  auf  das  Füllen  der  Thermometer  genügt 
«,Uofs  das  Quecksilber  *u  berücksichtigen,  da  das  Hinein- 
brngen  anderer  Flüssigkeiten  auf  eine  ähnliche  Webe,  aber 
weit  leichter  bewerkstelligt  wird.  Vorerst  ist  erforderlich,  da£s 
das  Qaecksilber  rein  sey,  weil  sonst  seine  Ausdehnung  min- 
der  gleichmäfsig  seyn  und  sein  Geirierpunct  höher  liegen 
wurde.  Man  darf  jedoch  voraussetzen t  dafs  das  in  grosseren 
QojQtitäten  bei  guten  Materialisten  vorhandene  Quecksilber 
fcr  diesen  Zweck  als  hinlänglich  rein  gelten  könne,  dem  die 
Verfälschungen  mit  Blei  geschehen  in  der  Regel  nur  durch 
Kleinhändler;  will  man  dasselbe  jedoch  reinigen,  so  ist  die 
Anweisung  hierzu  bereits1  gegeben«  Von  gröberer  Wichtig- 
keit dagegen  ist  es,  dahin  zu  sehn,  dafs  das  Quecksilber  trocken 
and  von  Staub  frei  sey,  weil  alle  Beimengungen  dieser  Art 
leicht  eine  Trennung  des  Quecksilberfadens  im  engen  Bohre 
bewirken«  Das  einfachste  und  leichteste  Mittel  der  Reinigung 
von  solchen  Substanzen,  so  wie  von  anhangendem  Oele  in 
Folge  der  Rednction ,  besteht  darin ,  dafs  man  dasselbe  in  ei- 
nem gewöhnlichen  steinernen  Kroge,  worin  es  oft  aufbewahrt 
und  auch  wohl  versandt  wird,  eine  Zeit  lang  mit  einigen 
Stücken  trockner  Holzkohle,  die  man  auch  glühend  hinein- 
werfen kann,  anhakend  stark  schüttelt  und  denn  mehrmals 
durch  Papierdüten  mit  sehr  enger  Oeffnung  laufen  läfst,  um 
«as  zerriebene  Kohlenpulver  gänzlich  zu  entfernen«  Das  Ver- 
fahren des  Füllens,  wie  Lux  und  STmoRMtria  es  vorschrei- 
ben, ist  meines  Wissens  jetzt  nicht  mehr  gebräuchlich,  denn 
Meiner  Trichterchen  zum  Einbringen  des  Quecksilbers  bedient 
neu  sich  auf  jeden  Fall  nicht ,  bei  der  Leichtigkeit  des  Glas- 
blasens dagegen  püegt  man  am  oberen  Ende  der  Röhre  eine 
Terhältnifsmäfsig  grofse  Kugel  anzubringen  und  diese  oben  in 
eine  feine  Spitze  auszuziehn.    Wird  dann  der  ganze  Apparat 


1  S.  Kit.  Barometer.  Bd.  I.  S.  380. 
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etwa»  erhitzt,  was  meistens  mit  mehreren  zur  Erspart!  ng  der 
Zeit  zugleich  geschieht ,   and  die  obere  offene  Spitze  in  ein 
Glas  mit  gereinigtem  Quecksilber  gesenkt)    so  füllt  sich  nach 
dem  Abkühlen  die  genannte  Hülfskugel  mit   einer  mehr  als 
genügenden  Menge  Quecksilber.    Alsdann  wird  nach  dem  Um- 
kehren die  eigentliche  Kugel  über  Kohle»  abwechselnd  erhitzt 
und  wieder  abgekühlt,    so  dafs  das  Quecksilber  allmälig  ein* 
dringt,   bis  alle  Luft  entfernt  und  Kugel  nebst  Röhrchen  ge- 
füllt sind,  wobei  es  ein  Leichtes  ist,  falls  die  in  der  oberen 
Hülfskugel  befindliche  Menge  Quacksilbers  nicht  genügen  sollte, 
noch  etwas  mehr  hineinzubringen.      Sehr  wesentliches  Erfor- 
dernifs  bei  den  Thermometern  ist,  dafs  das  Quecksilber  völlig 
frei  von  Luft  und  Feuchtigkeit  sey,  weil  der  geringste  Rest 
der  einen   oder  der  andern  nicht  blofs  eine  uni?leichmafsiee 
Ausdehnung  verursacht,  sondern  auch  leicht  eine  Trennung  des 
Quecksilberfadens  bewirkt,  wodurch  ein  sicheres  Ablesen  der 
Grade  fast  unmöglich ,   auf  jeden  Fall  höchst  schwierig  wird. 
Man  begnügt  sich  daher  nicht  damit,   durch  Ausdehnung  der 
Luft  und  Abkühlung  derselben  stets  neue  Portionen  Quecksil- 
ber in  die  Kugel  zu  bringen,   sondern  man  läfst  diese  Flüs- 
sigkeit wirklich  zum  Sieden  kommen  und  erhält  sie  darin  so 
lange,   bis  auch  die  letzten  Antbeile  von  Luft  und  Feuchtig- 
keit entwichen  sind,  worauf  dann  das  veftical  gestellte  Ther- 
mometer sich  vollständig  füllt  und  man  das  überflüssige  Queck- 
silber aus  der  obern  Kugel  schüttet.    Hiernach  untersucht  man 
vorläufig,  ob  Röhre  und  Kugel  ein  solches  Verhallnifs  haben, 
dafs  der  Punct  des  schmelzenden  Schnees  an  die  geeignete 
Stelle  dar  Scale  fällt,   und  bringt  so  viel  Quecksilber  heraus, 
bis  dieses  der  Fall  ist,    zieht  dann  die  Röhre  unterhalb  der 
oberen  Kugel  in  eine  feine  Spitze  aus,  bricht  sie  dort  ab,  und 
vorausgesetzt,   dafs  die  Röhre  hinreichende  Länge  habe,  um 
oben  den  Siedepunct  des  Wassers  aufzunehmen,   unten  aber 
noch  eine  gehörige  Anzahl  Grade  unter  dem  Gefrierpuncte  des 
Wassers  zu  erhalten ,  erhitzt  man  die  Kugel  so  lange,  bis  ein 
kleines  Tröpfchen  Quecksilber  aus  der  oberen  Spitze  heraus- 
steht oder  bis  der  Quecksilberfaden  so  hoch  in  die  Spitze  auf- 
steigt,   dafs  der  Rest  der  darin  vorhandenen  Luft  als  ver- 
schwindend zu  betrachten  ist,  und  schmelzt  dann  schnell  die 
Spitze  zu.    Endlich  folgt  das  definitive  Verschliefen  der  Röhre 
durch  Abschmelzen  der  oberen  Spitze,  wobei  die  Röhre  stets 


Digitized  by  Googl 


Verfertigung.     „  881 

noch  einige  Grade  langer  bleibt ,  als  bis  an  den  Siedepunct  des 
Wassers,  weil  Flüssigkeiten  so  schwer  zosammendrückbar  sind, 
die  Ausdehnung  derselben  aber  mit  aufserord  entlicher  Gewalt 
verbunden  ist,  folglioh  das  Thermometer  sofort  zersprengt  wer- 
den würde,  wenn  die  Wärme  nur  etwas  über  den  Siedepunct 
des  Wassers  stiege.      Man  hält  diesen  luftleeren  Zustand  der 
Thermometer  für  nöthig,  und  prüft  sie  daher,  ob  das  Queck- 
silber beim  Umkehren  derselben  bis  in  die  Spitze  hinabsinkt, 
welches  dann  jederzeit  geschieht,    aufser  bei  außerordentlich 
feinen  Thermometern,   wobei  die  Adhäsion  des  Quecksilbers 
am  Glase  sein  Gewicht  übertrifft.  .  Biot  führt  als  Grund  an, 
dafs  sonst  leicht  etwas  Luft  zwischen  das  Quecksilber  kom- 
men könne,    allein  die  innere  Weite  des  Röhrchens  ist  zu 
eng,  um  dieses  zu  gestatten,  und  es  wäre  in  Beziehung  auf 
die  Unveränderlichkeit  des  Nullpuoctes  besser,    wenn  die  at- 
mosphärische  Luft   auf  den  Quecksilberfaden    drückte.  Ein 
wichtigerer  und  entscheidender  Grund  liegt  jedoch  nach  Dior 
darin,  dafs  leicht  etwas  Quecksilber  aus  dem  offenen  Röhr- 
chen verloren  werden  könnte,  wozu  man  noch  einen  .andern 
stUen  kann ,    dafs  unfehlbar  Staub  und  Feuchtigkeit  eindrin- 
gen und  die  inwendige  Oeffnung  des  Röhrchens  verunreinigen 
würden«   Aus  dieser  Ursache  mufs  das  Ende  des  Röhrchens 
verschlossen  seyn ,   und  dann  würde  die  mit  den  Graden  der 
Warme  wachsende  Zusammendrückung  der  eingeschlossenen  Luft 
auf  jeden  Fall  nachtheilig  wirken,  wenn  es  nicht  luftleer  wäre« 
Wenn  aber  dennoch  der  Quecksilberfaden  sich  trennt,  wag 
durch  irgend  einen  verschwindenden  Theil  von  adharirender 
Luft  oder  Feuchtigkeit  bei  aufgehobenem  aufsern  Luftdrucke  • 
nur  noch  leichter  geschieht,  so  bewirkt  man  meistens  die  Ver- 
einigung des  getrennten  Quecksilbers  dadurch,  dafs  man,  das 
Thermometer  in  verticaler  Richtung    zwischen   den  Fingern 
haltend,   mit  dieser  Hand  auf  die  andere  Hand  schlägt,  um 
dnrch  die  Erschütterung  den  beabsichtigten  Zweck  zu  errei- 
chen;  wenn  dieses  aber  nicht  erfolgt,   so  kann  man  dasselbe 
in  einem  Kreise  herumschwingen,    ja  Bio*  empfiehlt  sogar, 
einen  Faden  von  einem  oder  zwei  Meter  Länge  anzubinden,  um 
die  Wirkung  des  Schwunges  zu  vermehren.      Soll  die  Scale 
des  Thermometers  bis  zum  Siedepuncte  des  Quecksilbers  rei- 
chen oder  reicht  die  Scale,   wenn  die  Grade  sehr  grofs  und 
wieder  in  Theile  getheilt  werden  sollen,  wie    z.  B.  bei  den 
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Psychrometern,  nicht  bis  an  den  Siedepunct,  so  mafs  am 
oberen  Ende  des  Thermometers  eine  Kugel  angeblasen  oder 
das  Eode  selbst  in  einen  gehörigen  Raum  erweitert  werden, 
um  das  aufsteigende  Quecksilber  aufzunehmen.  Wenn  sich 
bei  diesen  der  Quecksilberfaden  trennt,  was  durch  heftige 
Erschütterung  bei  denjenigen  leicht  eintritt ,  die  bis  zum  Siede- 
punete  des  Quecksilbers  reichen1,  weil  sie  nicht  luftleer  seyn 
können,  so  darf  man  die  untere  Kugel  nur  so  lange  erbitten, 
bis  die  getrennten  Fäden  sich  in  der  oberen  Kugel  wieder 
vereinigen.  Bei  solchen,  die  bis  zum  Siede puocte  des  Queck- 
silbers reichen,  geschieht  dieses  erst  beim  Sieden  dieser  Flüs- 
sigkeit, und  des  Verfahren  erfordert  daher  einige  Vorsicht. 
Man  erhitzt  deswegen  die  untere  Kugel  langsam,  bis  de* 
Quecksilberfaden  dem  oberen  Ende  der  Scale  nahe  ist,  beach- 
tet dann  bei  zunehmender  Erhitzung  den  Augenblick  genau, 
wenn  das  erste  Aufwallen  des  Quecksilbers  eintritt,  und  zieht 
sofort  das  stets  Vertieal  gehaltene  Thermometer  langsam  rem 
Feuer  weg,  worauf  es  zu  sinken  beginnt  nnd  man  die  Ver- 
einigung bewirkt  findet.  Der  Weingeist  verstattet  solche  Ope- 
rationen nicht  und  ist  daher  ohne  grofse  angewandte  Sorg- 
falt selten  ganz  frei  von  Luft« 

• 

D.    Bestimmung  der  festen  Punete. 

30)  Wie  man  nach  vielen  vergeblichen  Vorschlagen  end- 
lich darin  übereinkam,  dafs  das  Gefrieren  und  das  Sieden  des 
Wassers  bei  einer  unveränderlichen  Temperatur  statt  finde 
und  hieraus  also  zwei  Normalpuncte  zur  Erhaltung  überein- 
stimmender Thermometer  zu  entnehmen  seyen,  ist  oben  erwähnt 
worden.  Reaumur.  war  der  Erste,  welcher  dieses  bestimmt 
aussprach,  und  das  Ansehn,  welches  seine  Thermometer  in  so 
hohem  Grade  erhielten ,  dafs  auch  die  jetzigen  wesentlich  ver- 
änderten noch  nach  seinem  Namen  benannt  werden,  ist  nicht 
blofs  Folge  des  Eifers,  womit  die  Franzosen  sich  ihres  Lands- 
mannes annahmen,  sondern  beruht  sicher  mindestens  zum 
Theil  auf  diesem  Umstände;  denn  Fahuenheit  a'ufserte  sich 
darüber  keineswegs  mit  gleicher  Bestimmtheit,  obgleich  er  das 

1   Üeber  die  Verfertigung  solcher  Thermometer  s.  Placidos  Hau 
aten  in  ScWiggefs  Joorn.  Th.  I.  S.  214  ff. 


Digitized  by  Google 


Feste  Puncte.  883 


•chmeltend©  Eis  cur  Greduirung  seiner  Thermometer  benutzte. 
Handelt  es  sich  dann  um  eine  genaue  Feststellung  und  eine 
dieser  angemessene  Benennung  jener  beiden  Puncte,  So  ist  Bei- 
des in  Beziehung  auf  deta  eines  zwar  einfach,  auf  den  andern 
aber  mehr   zusammengesetzt.     Man  nennt  den  einen  Siede- 
punei  ©der  Fun  et  des  siedenden  Wasser*  (punctum  aqua* 
ebmUUritit;  terms  de  tt&u  bouiUante;  boiUng  point),  weil  er 
im  siedenden  Wasser  gefunden  wird,  den  andern  aber  nannte 
mm  anfangs  und   nennt   man   auch  jetzt   noch  häufig  den 
Ein  punct  oder  Gefrierpunct  (punctum  congelationis) ,  weil  er 
durch  gefrierendes  Wasser  gegeben  werden  sollte.  RsAUMun* 
erhielt  denselben,    indem  er  ein  Geräts  mit  Wasser  in  eine 
Mischung  von  $  Theilen  Eis  und  1  Theil  Kochsalz  setzte  und 
den  Stand  des  Weingeistes  im  Thermometer  im  Augenblicke, 
wenn  Eisbildung  eintrat,  als  Gefrierpunct  bezeichnete.  Bald 
aber  find  Dt  Luc2,  dafs  dieser  Punct  veränderlich  sey,  und 
gegenwärtig  wissen  wir,    dafs  das  Wasser  nach  Umständen 
mehr  oder  minder  erkalte,  und  zwar  mit  sehr  bedeutenden  Un- 
terschieden, bis  die  Bisbildung  eintritt.    Um  daher  einen  un- 
veränderlichen Punct  zu  haben,  wählte  man  denjenigen,  bei 
welchem  das  Eis  schmilzt,  toäd  diesen  hat  allerdings  die  Er- 
fafirang  als  einen  unveränderlichen  nachgewiesen ;   allein  er 
kann  nan  eigentlich  nicht  mehr  Bispunct  oder  Gefrierpunct 
heilsen,  sondern  mufs  Punct  des  zergehenden  Eises,  Auf- 
tkaupunet;  temperature  de  la  glace  fondante;  melting  point  of 
ice  genannt  werden ,    wie  auch  wirklich   geschieht.  Dieser 
Amdrack  ist  zwar  allerdings  richtig  und  deutlich  bezeichnend, 
allein  er  ist  zu  lang  und  daher  zu  unbequem.     Die  französi- 
schen nnd  die  neueren  englischen  Schriftsteller  bedienen  sich 
daher  des  Ausdrucks  zero,    die  letzteren   jedoch  nur  dann, 
wenn  vom  achtzigtheiligen  oder  hunderttheiligen  Thermometer 
die  Rede  ist,    und  es  wird  hierdurch  nicht  ausgeschlossen, 
aach  den  Nullpunct  der  Fahrenheit'schen  Scale  durch  zero  zu 
bezeichnen,    so    wie  man  auch  im  Deutschen  vom  Null- 
poocte  redet.     Sötern  es  aber  jetzt  als  ausgemacht  gilt,  dafs 

1  Schon  vor  ihm  hatte  Martine  vorgeschlagen,  zerstofsenes  Eil 
«o  blies  Was« er  an  werfen,  Lambert  aber  räth ,  reines  Wasser  ansu- 
»wieo,  welches  schon  die  tum  Gefrieren  erforderliche  Kalte  ange- 
uomaen  habe. 

t  Untersuchungen  aber  die  Atmosph.  Th.  1.  $.  436.  \u  4i3.  r. 
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nur  der  Putict  des  schmelzenden  Eises  als  normal  gelten  kann, 
sollte  man  unbedenklich  der  Kürze  wegen  den  Ausdruck  Ge- 
frierpunet  oder  Eis p und  beibehalten  und  sich  ein  für  alle 
Mal  aber  die  Bedeutung  dieser  Ausdrücke  verständigen. 

-  31)  Die  Fixität  dieses  Punctes  und  die  Unverandtrlich- 
keit  desselben  im  Allgemeinen  unterliegt  keinem  Zweifel  und 
beruht  auf  dem  Naturgesetze,  dafs  beim  Eise  alle  von  aufseo 
hinzukommend»  Wärme  latent  wird,  indem  sie  blofs  dazu 
dient»  das  Eis  in  Wasser  zu  verwandeln.  Wasser,  in  wel- 
chem sich  noch  Eis  befindet,  kann  im  Ganzen  keine  höhere 
Wärme  haben,  als  0°,  und  man  nimmt  daher  auch  an,  dafs 
seine  Temperatur  genau  diese  sey;  wenn  man  aber  berücksichr 
tigt ,  dafs  das  Wasser  ein  schlechter  Wärmeleiter  ist  und  bei 
beträchtlicher  Wärme  nicht  durchaus  sofort  auf  0°  herabgehn 
würde,  wenn  man  ein  Stück  Eis  hineinwürfe1,  dafs  ferner  jede 
Bedingung,  welche  das  Schmelzen  des  Eises  oder  Schnees  be- 
fördert, ein  Herabsinken  der  Temperatur  unter  den  Schmelz- 
punet  desselben  bewirkt,  so  wird  man  bald  zu  der  Ueberzeu- 
gung  gelangen,  dafs  die  möglichst  genaue  Bestimmung  eines 
so  wesentlichen  Normalpunctes  keineswegs  so  leicht  ist,  und 
die  Erfahrung  bestätigt  dieses  vollkommen.  Wer  es  je  ver- 
sucht hat,  die  Gefrierpuncte  der  Thermometer  zu  controliren 
oder  Apparate  genau  bis  auf  diesen  Punct  zu  erkälten,  der 
wird,  ebenso  wie  ich  bei  der  Aufsuchung  der  Ausdehnungs- 
gesetze tropfbarer  Flüssigkeiten,  gewahr  werden,  dafs  man  oft 
Stunden  lang  dauernde  Schwankungen  beseitigen  mufs,  ehe 
man  mit  voller  Sicherheit  sich  von  der  höchsten  Genauigkeit 
des  gefundenen  Punctes  überzeugen  kann.  Insbesondere  ist 
inir  aufgefallen,  dafs  lockerer  Sehnet,  wenn  er,  in  einem  Ge- 
fäfse  in  ein  mäfsig  warmes  Zimmer  gebracht,  zu  schmelzen  be- 
ginnt, die  zugeführte  Wärme  sehr  begierig  aufnimmt  und  da- 
durch feine  Thermometerkugeln  wohl  bis  0">5  C.  unter  den 


1  Hiervon  überzeugten  sich  die  Mitglieder  der  Commiision  des 
Poidt  et  mesures,  indem  sie  fanden,  da£s  de  Bohda  durch  Eintauohcn 
der  Melangen  in  Wa*ser  mit  Eis  nicht  0°  C. ,  sondern  1°,35  C.  er- ' 
halten  habe;  sie  konnten  die  Temperatur  von  solchem  Wasser  nicht 
tiefer  als  V*,5  C.  herabbrtngcn.  8.  Base  du  Syst.  metr.  T.  III.  p. 
137.  434.  Befindet  sich  das  Gefäfs  mit  solchem  Wasser  in  einer  Um- 
gebung  Ton  3  nnd  mehr  Graden  unter  0°  C. ,  sa  geht  seine  Tempe- 
ratur bis  —  0°,5  G.  und  noch  beträchtlich  tiefer  hinab. 
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fcföwroimct  lierabbringt.     Ungleich  häufiger  ist  der  entgegen- 
setzte Fehler.      Sind  die  Kugeln  der  Thermometer  etwas 
^rtUtt,  so  haben  sie  eine  merkliche  Quantität  Wärme  in  sich 
and  bringen   hierdurch  nicht  blofs  eine  gewisse  Menge  Eis 
tum  Schmelzen,    sondern   erwärmen  euch  des  sie  zunächst 
umgebende  Wasser  so,    defs  sie  nicht  ganz  bis  auf  den  ge- 
wünschten Nonnelpnnct  herabgehn.    Aofserdem  dauert  es  be- 
kanntlich sehr  lange,  bis  die  Körper  ihre  letzten  Antheile  von 
überschüssiger  Wärme  an  ihre  Umgebung  abgeben,  und  man 
jtq/s  daher  auf  jeden  Fall  hinlängliche  Zeh  und  viele  Sorgfalt 
aal  die  Bestimmung  der  festen  Puncto  verwenden. 

De  Luc1  erkannte  zuerst  die  Fixität  des  Schmelzpunctes 
Beim  Eise;  er  lullte  daher  ein  GefäTs  mit  zerstofsenem  Eise, 
und  brachte  das  Thermometer  so  hinein,  dafs  es  bis  ans  Ende 
des  Quecksilberfadens  damit  umgeben  war.  Strohmeyer2 
hält  dieses  Verfahren  bis  zu  einer  Fehlergrenze  von  1°,5  für 
unsicher  und  zieht  Wasser  im  Eise  vor.  Zu  diesem  Ende 
soll  man  Wasser  in  einem  Gefäfse  ringsum  gefrieren  lassen, 
dann  die  obere  Decke  einstofsen  und  das  Thermometer  in  das 
Wasser  herabsenken.  Offenbar  ist  dieses  dre  von  Dücrest 
empfohlene  Methode,  wodurch  er  den  von  Reaumur  ange- 
nommenen Gefrierpunct  des  Wassers  erhalten  wollte,  und  Lüz5 
bemerkte  daher  ganz  richtig ,  dafs  der  gesuchte  Punct  hier- 
durch 0°,2  R.  zu  tief  herabgehe,  welches  jedoch  nur  dann  der 
Fall  ist,  wenn  das  Gefäfs  fortdauernd  dem  Einflüsse  äufserer 
Kälte  ausgesetzt  bleibt,  in  wärmerer  Umgebung  dagegen  wird 
der  gesuchte  Punct  zu  hoch  gefunden  werden.  Uebrigens 
giebt  Luz  der  von  de  Luc  vorgeschlagenen  Methode  den 
Vorzug,  Die  Kön.  Societät  zu  London4  hielt  die  Aufgabe, 
die  festen  Puncte  der  Thermometer  mit  möglichster  Genauig- 
keit zu  bestimmen,  für  so  wichtig,  dafs  sie  eine  Commission 
ans  den  bedeutendsten  damaligen  Physikern,  Cavenoish,  He- 

BCHDET,     AUBERT,    J.  A.  DE  LUC,    MASKELYffE,  HoRSLET 

und  Planta,  beauftragte,  die  beste  Methode  hierfür  aufzusu- 
chen«   Für  die  Bestimmung  des  Eispunctes  geben  diese  jedoch 


t  A.  :  O.  J.  438.  e. 

2  A.  a.  O.  S.  28. 

3  AnweUaog  Therm,  zu  yerf.  §.  122  bit  129. 

4  Phüos.  Trent.  T,  UtVII.  N.  87.  .p.  617. 
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nur  di*  einzige  Vorschrift,  dafs  das  Thermometer  bis  ans  Ende 
des  Quecksilberfadens  in  zerstofsenes  Eis  eingesenkt  werden 
müsse,  weil  der  Gefrierpunct  sonst  zu  hoch  liegen  würde,  und 
sie  berechneten  zugleich  eine  Tabelle,  um  den  hieraus  ent- 
stehenden Fehler  zu  corrigiren,  Dafs  man  alle  Körper,  um 
sie ,  genau  genommen ,  auf  eine  gewisse  Temperatur  zu  brin- 
gen, dem  erwärmenden  oder  erkältenden  Mittel  in  ihrer  gan- 
zen Ausdehnung  aussetzen  müsse,  versteht  sich  von  selbst, 
und  sonach  mufs  auch  das  Thermometer  zur  Auffindung  des 
Nullpunctes  bis  an  den  Ort  der  Röhre,  wohin  dieser  fällt,  der 
erkältenden  Mischung  ausgesetzt  werden«  Am  geeignetsten 
hierzu  habe  ich  stets  gefunden,  das  zu  graduirende  Thermo- 
meter schon  vorher  einige  längere  Zeit  einer  vom  Frostpuncta 
wenig  entfernten  Temperatur  auszusetzen,  dann  reinen  Schnee 
in  einem  hinlänglich  grofsen  Gefäfse  bei  einer  wenig  über  den 
Frostpunct  hinausgehenden  Temperatur  mit  einem  hölzernen 
Spatel  oder  einer  Glasröhre  anhaltend  zu  rühren,  bis  ein  stei- 
fer Brei  entsteht,  in  welchem  nur  weniges  oder  eigentlich  gar 
kein  freies  Wasser  vorhanden  ist,  und  das  Thermometer  tief 
genug  in  diese  Masse  hineinzusenken,  zugleich  aber  oft  et- 
was auf-  und  abwärts  zu  bewegen,  damit  die  Kugel  dessel- 
ben nicht  etwa  mit  geschmolzenem  Wasser,  sondern  mit  der 
noch  nicht  zergangenen  Masse  in  Berührung  komme,  denn 
auch  Taallss1  fand,  dafs  das  freie  Wassejr  im  schmelzenden 
Schnee  den  Frostpunct  0°,7  C.  zu  hoch  angeben  könne. 

32)  Neuerdings  sind  die  Gesetze  und  Bedingungen  einer 
scharfen  Bestimmung  des  Gefrierpunctes  durch  £gem*  mit  un- 
übertrefflicher Genauigkeit  aufgestellt  worden,  indem  er  vermit- 
telst eines  fein  getheilten  Silberplättchens  und  mikroskop.  Able- 
sung der  Höhe  des  Quecksilberfadens  diejenigen  Umstände  auf- 
suchte, unter  denen  der  Stand  sich  unveränderlich  zeigt.  Aus 
einer  sehr  grofsen  Menge  seiner  Versuche  ergeben  sich,  fol- 
gende Regeln.  Nur  der  Punct  des  schmelzenden  Schnees  ist 
zur  Bestimmung  des  Nullpunctes  der  Thermometer  geeignet, 
denn  dafs  gefrierendes  Wasser  oder  Wasser,  worin  sich  Eis 
befindet,  nicht  dazu  brauchbar  sey,  ergiebt  sich  aus  früheren 
Erfahrungen,  zerstofsenes  reines  Eis  scheint  nach  einigen  we- 


1  Astronom.  Jahrbach  1885.  3.  211. 

2  Poggendorlf  Ann.  XI.  335. 
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ro^su  "Versuchen  in  seinem  Verhalten  dem  Schnee  gleich  zu 
»ya,  auetu  auf  jeden  Fall  iat  et  mühsam  und  nicht  alle*** 
flacher,    reines  Eis  zu  erhalten  und  die  möglichen  stö- 
renden Einflüsse  dabei  zq  entfernen.      Auf  die  richtige  Be- 
stimmung dieses  festen  Punctes  haben  keinen  Einflufs  das  Ge- 
ia/s  ond  die  Menge  des  darin  enthaltenen  Schnees,  der  Baro- 
meterstand ,   die  Beschaffenheit  des  gewählten  Schnees,  wenn 
et  ms  rein  iat,  ond  die  Temperatur  des  Beobaehtongsertes, 
doch  ist  es  allezeit  leichter  und  sicherer,  wenn  die  äofsere 
Temperatur  5  bis  6  Grade  über  dem  Nullpunote  nicht  über- 
steigt.   Die  Unterschiede,  welche  durch  diese  genannten  Ein- 
güsse hervorgebracht  werden ,   übersteigen  sicher  nicht  0°,007 
G.  Wohl  tu  berücksichtigen  ist  dagegen  der  Grad  der  Schmel- 
zung ,  worin  sich  der  Schnee  beindet,  denn  er  eignet  sich  au 
der  gewünschten  Bestimmung  nur  dann,  wenn  die  Schmelzung 
ia  ihm  anfängt  sichtbar  zu  werden  oder  er  sich  in  einzelnen 
Theilen  durchscheinend  zeigt,   indem  von  da  an,  bis  er  mit 
Wasser  durchzogen  wird,   seine  Temperatur  constant  bleibt. 
Ist  die  smftere  Temperatur  nur  wenige  Grade  höher  als  der 
Nollpunct,    so  tritt  die  constante  Temperatur  schon  dann  ein, 
xrenn  er  anfängt  plastisch  zu  werden  und  sich  an  der  Ober- 
fläche einzelne  durchscheinende  Puncto  zeigen,   dauert  euch 
noch  fort,  wenn  er  bedeutend  nafs  zu  werden  angefangen  hat, 
weswegen  es  ungleich  leichter  und  sicherer  ist,   die  Bestim- 
mung unter  diesen  Umstünden  vorzunehmen.    Wenn  dagegen 
die  Üufsere  Temperatur  hoch  und  der  Zuflufs  der  Wärme  von 
anfsen  stark  ist,   so  kann  diese  nicht  sofort  vom  Schnee  ab- 
sorbirt  werden;  dieses  erfordert  Zeit,  und  man  findet  den  ge- 
suchten Punct  zu  hoch,  wenn  man  nicht  vorsichtig  den  Zeit- 
ponct  abwartet,  bis  der  Schnee  auch  im  Innern  anfängt  durch- 
scheinend zu  werden.    Kommt  es  auf  sehr  grofse  Genauigkeit 
nicht  an ,  so  findet  man  den  Nullpunct  mit  genügender  Sicher- 
et von  dem  Augenblicke  an ,   wo  der  Schnee  anfangt  pla- 
nsch zu  werden,    bis  er  mit  Wasser  durchzogen  iat;  der 
Fehler  wird  0°,04  C.  nicht  übersteigen;  ist  aber  viel  Wasser 
vorbanden  und  der  Zuflufs  der  Wärme  von  aufsen  bedeutend 
turk,  dann  sind  die  Fehler  groüs,  nnd  die  Grenze  derselben 
ist  nicht  wohl  anzugeben,  da  unter  Umständen  sich  selbst  in 
lauem  W**ser  da*  Eis  noch  eine  geraume  Zeit  uogeschmolzen 
trk$lteo  kann- 
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33)  Das  hier  mitgetheilte  Verfahren  haf  matt  seitdem  über- 
all, wo  es  auf  grofse  Genauigkeit  ankommt,  in' Anwendung 
gebracht;  es  ist  scharfer  und  bestimmter  ausgedrückt,  als  das- 
jenige, welches  Budberg1  empfohlen  hat,  Letzterer  aber  be- 
rücksichtigt einen  wesentlichen  und  gleichfalls  sehr  zu  beach- 
tenden Umstand.  Eezv  stellte  seine  Versuche  mit  bereits 
graduirten  Thermometern  an ,  allein  eine  zweite  Frage  ist, 
wie  man  im  Allgemeinen  den  genau  gefundenen  Frostpunct 
gehörig  bezeichnen  soll.  Ehemals  war  die  Regel,  einen  fei« 
nen  Faden  ungefähr  in  der  Gegend  des  Nullpunctes  um  die 
Röhre  zu  binden ,  diesen  so  lange  zu  verschieben ,  bis  er  sich 
genau  an  der  Stelle  des  Gefrierpunctes  befindet,  und  ihn  dann 
mit  etwas  Gummiwasser  festzukleben  oder  die  erforderliche 
Stelle  durch'  einen  Diamantstrich  oder  Feilstrich  zu  bezeich- 
nen; allein  dieses  Verfahren,  welches  mit  gehöriger  Sorgfalt 
ausgeführt  für  gewöhnliche  und  auch  mafsig  feine  Thermome- 
ter völlig  genügt,  nennt  Rüdberg  für  die  ganz  vorzüglichen 
Apparate,  wie  er  sie  bei  der  Regulirung  der  schwedischen 
Normalmafse  gebrauchte,  zu  grob,  und  er  wandte  daher  das 
folgende,  allerdings  ungleich  schärfere  an.  Zuvörderst  wurde 
vorläufig  in  der  Gegend  der  Stelle ,  wohin  der  Nullpunct  zu 
liegen  kommt,  ein  feiner  Diamantstrich  gemacht,  dessen  Rich- 
tung auf  -die  Axe  der  Röhre  perpendicular  seyn  mufs ,  dann 
Fig. legte  er  das  Thermometer  auf  das  Messingblech  AB  und 
80*  schraubte  es  vermittelst  des  bügeiförmigen  Streifens  n  m  nach 
untergelegter  Korkscheibe  mit  den  Schrauben  SS  fest.  Auf  der 
Mitte  der  Platte  abcd  befand  sich  in  Silber  eine  feine  Thei- 
lung,  wovon  198  Theile  auf  einen  Decimalzoll  gingen.  Zur 
Ablesung  diente  ein  Mikroskop,  dessen  Röhre  DE  in  der 
Hülse  G  verschiebbar  steckte,  die  Hülse  selbst  war  ein  Trä- 
ger N  und  dieser  am  Schieber  MP  befestigt,  welcher  die  Mes- 
singplatte von  unten  her  umfafste  und  auf  den  Seiten  dersel- 
ben verschiebbar  festgeklemmt  war.  Das  Mikroskop  hatte  nur 
dreimalige  Vergröfserung ,  weil  der  Diamantstrich  auf  der  Röhre 
und  die  Striche  der  Theilung  zugleich  gesehn  werden  mufa- 
ten,  und  um  die  Parallaxe  zu  vermeiden,  hatte  der  Deckel 
des  Mikroskops  oben  ein  kleines  Loch  o,  in  der  Röhre  selbst 


1  Aus  Kongl.  Vctenslc.  Acad.  Handling.  f.  1854.  p.  354.  in  Pog 
gendorff  Ann.  XXXVII.  376.  XL.  39.  « 
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aber,  etwa  0^5  Zoll  vom  Objeetive  E,  befand  sich  ein  mes- 
singnes Diaphragma,  dessen  kreisrunde  Oeffnung  nur  eine  Li- 
nie im  Durchmesser  hielt,  in  deren  Mitte  dann  das  Ende  des 
Qoecksilberfadens  durch  Verschiebung  des  Mikroskops  gebrecht 
wurde,  wobei  man  nach  einiger  Uebung  noch  0,2  der  Thei- 
Jang  schätzen  konnte.  Zuerst  wurde  dann  gemessen,  nah  wel- 
chem Theilstriche  der  Diamantstrich  auf  der  Röhre  zusammen- 
fiel ,  dann  des  Thermometer  in  die  Schneemischtmg  gehalten 
ond,  nachdem  es  lange  genug  darin  gestanden,  der  das  Ende 
des  Quecksilberfedens  berührende  Theilstrich  abgelesen,  um 
sn  wissen,  wie  viele  solcher  Theile  über  oder  unter  dem  Dia- 
mantstriche der  Nullpunct  sich  befand« 

Obgleich  man  diesem  Verfahren  den  gröfsten  Beifall  nicht 
versagen  kenn,   so  scheint  mir  doch  das  durch  Egen  ange- 
wandte noch  vorzüglicher  zn  seyn.    Zuerst  nimmt  der  Queck- 
silberfaden,  so  weit  er  auf  der  Messingplatte  liegt,  nicht  wohl 
flie  erforderliche  Temperatur  an,  nnd  zweitens  macht  die  Vor* 
richtnng  das  Thermometer  zu  unbehülflich ,  so  dafs  man  das- 
nicht  mit  der  erforderlichen  Leichtigkeit  in  der  Schnee-1 
bewegen  kann,  um  zu  verhüten,  dafs  sich  kein  mit 
Wasser  erfüllter  Raum  um  die  Kugel  bilde,   wodurch  leicht 
ein  Fehler  von  0°,t  bis  0°,2«  je,  unter  Umständen  ein  noch 
gTöfserer  entstehn  kenn.      Weit  wichtiger  als  die  schärfste 
Messung  ist  aber  die  scharfe  Herstellung  der  zu  messenden 
Grifte.     Im  Allgemeinen  kommt  hierbei  noch  Folgendes  .  in 
Betrachtung.    Wenn  die  verlangten  Thermometer  beim  künfti- 
gen Gebrauche  ohne  Mikroskop  und  ohne  Anwendung  einer 
künstlichen  mikrometrischen  Theilung  abgelesen  werden,  so 
genügt  es,  auch  bei  der  Bestimmung  der  festen  Puncto  sich 
auf  diejenige  Grenze  der  Genauigkeit    zu  beschränken,  die 
darch  das  unbewaffnete  Auge  erreichbar  ist,    dagegen  aber 
mehr  Sorgfalt  darauf  zu  verwenden,    dals  bei  dem  so  viel 
leichter  zu  manipulirenden  Thermometer  das  Quecksilber  völ- 
lig genau  auf  den  gesuchten  Nullpunct  herabgebracht  werde« 
Die  scharfe  Bezeichnung  dieses  Punctes  ist  allerdings  schwie- 
rig,  sobald  man  verlangt,    da/s  sie  dauerhaft  bleibend  seyn 
soll.    Das  Ritzen  mit  einem  Diamantsplitter,   einem  scharfen 
Feuersteine  oder  einer  Feile  kann  einen  Bruch  der  Röhre  an 
dieser  Stelle  herbeiführen  und  ist  aufserdem,   wenn  die  Be- 
zeichnung scharf  seyn  so{l,   nicht  eben  leicht  zu  bewerkstel- 
IX.  Bd.  LH 
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ligen.  Daher  empfehle  ich  folgendes  Verfahren«  welches  ich 
zwar  nicht  hierbei,  wohl  aber  bei  andern  Operationen  sehr 
bewährt  gefunden  habe«  Nachdem  vorläufig  der  Ort  des  Ge- 
frierpunctes  mit  hinlänglicher  Genauigkeit  ausgemittelt  und  auf 
irgend  eine  Weise,  ohne  jedoch  die  Rohre  zu  beschrouzen, 
bezeichnet  worden  ist,  wird  um  diese  Stelle  ein  Silberfaden  von 
der  bekannten  feinsten  Sorte  geschlungen,  deren  man  sich  früher 
und  wohl  noch  jetzt  zum  Einziehen  in  die  Fernröhre  bedient. 
Dieser  hat  immerhin  Haltbarkeit  genug,  um  nach  zwei-  bis 
dreimaligem  Umschlingen  seiner  beiden  Enden  um  einander 
hinlänglich  festzusitzen  und  sich  vorsichtig  vermittelst  einer 
feinen  Messerklinge  so  viel  verschieben  zu  lassen,  als  hierzu 
erfordert  wird.  Alsdann  folgt  die  nach  gegebener  Anweisung 
zu  bewerkstelligende  Herabbringung  des  Thermometers  auf  den 
Gefrierpunct ,  welches  bei  dem  so  leicht  zu  manipulirenden 
Apparate  mit  grbTster  Schärfe  geschehn  kann,  auch  fallt  der 
parallaktische  Fehler  von  selbst  weg,  wenn  man  bei  wieder- 
holter Umdrehung  der  Röhre  um  ihre  Axe  den  Silberfaden  so 
lange  verschiebt,  bis  das  Ende  des  Quecksilberfadens  genau 
in  seine  Ebene  fällt.  Ist  man  von  der  Sicherheit  dieser  Be- 
Stimmung  überzeugt,  die  man  nötigenfalls  durch  Wiederho- 
lung dieses  Verfahrens  noch  erhöhen  kann,  so  überzieht  man 
die  Röhre  an  der  Stelle  des  Silberfadens  etliche  Zoll  lang  mit 
Copalfirnifa  "oder  mit  dem  flüssig  gemachten  Deckgrunde  für 
Aetzung  mit  Flufssäure,  und  wenn  dieser  hinlänglich  getrock- 
net ist,  ohne  zu  grofse  SprÖdigkeit  angenommen  zu  haben, 
wird  der  Faden  abgenommen  und  der  dann  zum  Vorschein 
kommende  blanke  Streifen  mit  Flufssäure  geätzt,  welcher  höchst 
fein  seyn  mufs,  weil  der  mit  einem  Pinsel  aufgetragene  Fir— 
nifs  blofs  die  Stelle  der  Röhre  nicht  bedeckt,  die  durch  den 
runden  Draht  geschützt  wurde. 

34)  Der  zweite ,  gleich  anfangs  als  normal  gewählte  Punct 
ist  der  Siedepunvt  f  unnöthig  zuweilen  Punct  des  siedenden 
Wassere  genannt;  punctum  aquae  ebullientis ;  terme  de  Feau. 
bouillanle ;  boiling  point,  welchen  das  Thermometer  annimmt, 
wenn  man  es  in  siedendes  Wasser  senkt.  Dafs  die  Tempera- 
tur des  siedenden  Wassers  eine  constante  sey,  ist  allerdings 
gewifs,  soll  dieselbe  aber  zur  Bestimmung  eines  Normalpunctes 
beim  Thermometer  dienen,  so  sind  verschiedene  Vorsichts- 
mafsregeln  zu  beachten,  und  dabei  ist  dennoch  das  Verfahren 
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mühsam  und  schwierig,  sobald  es  auf  einen  hohen  Grad  der 
Gtnurigkeit  ankommt.  Schon  de  Luc  erkannte  ziemlich  voll- 
ständig die  dabei  zu  beobachtenden  Vorsichtsmafsregeln.  Zu- 
erst muTs  man  reines  Wasser  nehmen;  dann  hat  zwar  die 
Temperatur  der  aufseren  Umgebung  keinen  Einflufs,  einen  de- 
sto gröfseren  aber  legt  er  der  Gestalt  des  Gefafses  und  dar 
Beschaffenheit  seines  Deckels  bei.  Aufserdem  soll  die  Warme 
etwas  abnehmen,  wenn  die  Quantität  des  Wassers  durch  Ver-' 
duostung  vermindert  wird,  man  soll  ferner  nicht  blofs  die 
Kugel,  sondern  auch  den  Theil  der  Röhre,  bis  wohin  das 
Quecksilber  steigt,  dem  siedenden  Wasser  aussetzen,  nie  aber 
mit  der  Kugel  den  Boden  berühren,  weil  sonst  die  Wärme 
cm  einen  ganzen  Grad  Reaum.  steigen  könne,  übrigens  aber 
mufs  das  Wasser  in  starkem  Sieden  erhalten  werden,  damit 
die  erforderliche  Warme  überall  in  demselben  verbreitet  werde. 
Bellas i1  giebt  die  Regel,  man  solle  den  Quecksilber  enthal- 
tenden Theil  der  Röhre  den  Dämpfen  des  siedenden  Wassers 
in  einem  verschlossenen  Gefäfse  mit  engem  Ausgange  aus- 
setzen ,  die  Kugel  aber  zwei  bis  drei  Zoll  tief  unter  die  Ober- 
flache  des  Wassers  senken ,  ohne  den  Boden  zu  berühren. 
Endlich  erkannte  de  Luc  schon  den  starken  Einflufs  des  ver- 
änderlichen Luftdruckes  auf  das  Sieden  des  Wassers  und 
machte  es  daher  zur  Bedingung,  dafs  bei  allen  Thermometern 
der  Siedepunct  unter  gleichem  Luftdrucke  bestimmt  oder  hier- 
nach corrigirt  würde.  Im  Allgemeinen  hatte  schon  Fahren- 
bcit  jenen  Einflufs  auf  die  Lage  des  Siedepunctes  bemerkt, 
die  Gröfse  der  erforderlichen  Correcrion  wurde  aber  nachher 
ans  den  Untersuchungen  über  die  Elasticität  des  Wasserdam- 
pfes verschieden  bestimmt.  Eois2  giebt  an,  dafs  Lemonvieb, 
sie  im  Jahre  1740  für  jede  Linie  der  Barometerhöhe  =0°,104; 
Mirtibk  =  0°,092;  Faügebb  gegen  das  Jahr  177Ö  einmal 
=  0*,!12,  ein  anderes  Mal  =0°,062;  de  Luc  im  Mittel  aus 
mehreren  im  Jahre  1770  angestellten  Versuchen  =  CK ,094 ; 
Daltov  und  nahe  ebenso  Arzbergbb  ess  0°,085  C.  bestimmt 
habe«  Die  oben  genannten*  Mitglieder  der  Londoner  Societät 
geben  in  Folge  ihrer  vielen  Versuche  ausführliche  Regeln  hier- 
für an.     Zuerst  soll  man  das  Thermometer  nicht  ins  Wasser 


1  Brugnatelli  Giornale  cet.  Dec.  sec.  T.  YI.  p.  274. 
*  Poggendorff  Ann.  XI.  284. 

LH  2 


Digitized  by  Google 


892 


Thermometer. 


senken,  sondern  nachdem  zuerst  von  Cavbvdhh1  gemachten 
Vorschlage  vielmehr  blofs  den  Dampfen  des  siedenden  Was- 
sers aussetzen.     Hierfür  schlagen  sie  ein  allerdings  passendes 
.GefäTs  von  Blech  vor,  welches  nach  dem  Hineingiefsen  einer 
etliche  Zoll  hohen  Wasserschicht  mit  einem  genau  schliefsen- 
den, aber  des  bequemen  Abhebens  wegen  auf  einem  Ringe 
von  Filz  ruhenden  Deckel  verschlossen  wird.     In  diesem  be- 
findet sich  eine  0,5  Z.  weite  und  2  bis  3  Z.  hohe  Röhre  zum 
Entweichen  der  Dämpfe,   doch  soll  sie  mit  einer  zinnenen, 
durch  die  Dämpfe  zu  hebenden  Platte  bedeckt  seyn.  Die 
Oeffnung,  durch  welche  die  Thermometerröhre  gesteckt  wird, 
soll  dicht  schliefsen  und  der  Siedepunct  des  Thermometers  nur 
sehr  wenig  über  sie  herausragen ,    damit  die  Dämpfe-  Uberall 
auf  den  Quecksilberfaden  einwirken;    auch  soll  das  Wasser 
rasch  sieden,  und  mindestens  1  bis  2  Minuten  auf  das  Ther- 
mometer eingewirkt  haben,  ehe  man  den  gesuchten  Punct  be- 
stimmt.   Andere  Vorschläge,  als  die  Kugel  ins  Wasser  selbst 
3  bis  4  Zoll  hinabzusenken,    wobei  weder  der  Deckel  fest 
schliefsen ,  noch  auch  die  Röhre  mit  der  zinnenen  Platte  be- 
deckt seyn  mufs,   oder  die  Kugel  in  einem  offenen  Geföfse 
ins  Wasser  zu  senken  f  die  Röhre  aber  mit  leinenen  oder  wol- 
lenen Zeugen  zu  umwickeln  und  diese  drei-  bis  viermal  mit 
siedendem  Wasser  zu  begiefsen,  sind  weit  weniger  zweckma- 
fsig,    und  der  letztere  verdient  auf  jeden  Fall  keine  Em- 
pfehlung.    Endlich  bestimmten  sie,    dafs  die  Barometerhöhe 
29»8  engl.  Z.  (335,54  Par.  Lin.)  betragen  müsse,  wenn  Wasser- 
dämpfe angewandt  würden,  und  29,5  engl.  Zoll  (332,15  Par, 
Lin.),    wenn  die  Kugel  2  bis  3  Zoll  tief  ins  Wasser  einge- 
senkt würde.    In  einer  Tabelle  sind  die  Correcrionen ,  welche 
die  Scalen  für  jeden  andern  Barometerstand  bedurften,  in  Tau- 
sendtheilen  ihrer  ganzen  Länge  hinzugefügt. 

35)  Egbv's  erwähnte  Untersuchungen 2  lassen  sich  auch 
in  Beziehung  auf  die  Bestimmung  des  Siedepunctes  als  er- 
schöpfend betrachten.  Zuerst  entscheidet  er  sich  bestimmt  da- 
für, dafs  derselbe  nicht  im  Wasser,  sondern  im  Dampfe  ge- 
funden werden  müsse,  wovon  sich  übrigens  jeder  durch  einen 
einfachen  Versuch  leicht  überzeugen  kann,    wenn  er  nur  ein 


1  Philoa.  Trans.  T.  LXVI.  p.  380. 

2  Poggendorff  Ann.  XI.  284.  517. 
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Thermometer  in  siedendes  Wasser  halt,  in  welchem  Fall  ein 
fortdauerndes  Oscilliren  der  Spitze  des  Quecksilberfadens  wehr« 
wird,  nicht  zu  gedenken,  dafs  obendrein  bei  An- 
offenen  GefaTses  der  in  uberwiegender  Menge 
Ende  der  Röhre  niedergeschlagene  Dampf  ein  ge- 
naues Auffinden  des  eigentlichen  Punctes  ganz  unmöglich 
macht.  Hiermit  fällt  dann  auch  die  Beantwortung  der  Frage, 
was  für  Gefäfse  man  wegen  ihres  Einflusses  auf  die  Hitze  des 
siedenden  W assers  wählen  müsse,  von  selbst  weg,  die  durch 
Esu  berührt  und  durch  Rudberg  ausführlich  untersucht 
wird1,  Voq  entschiedenem  Einflüsse  ist  aber  der  Barometer- 
stand, und  die  Frage,  bei  welcher  Quecksilberhöhe  der  Siede- 
pooct  bestimmt  werden  müsse,  bedarf  daher  nothwendig  einer 
definitiven  Erledigung.  Eesv  stellt  zu  diesem  Ende  eine 
Menge  genau  bestimmter  Barometerhöhen  zusammen,  gelangt 
aber  zu  dem  nämlichen  Resultate,  welches  aus  meinen  eige- 
nen, in  Folge  vieler  neu  hinzugekommener  Thatsachen  noch 
ausführlicheren  Untersuchungen 3  evident  hervorgeht,  dafs  wir 
einen  allgemeinen  mittleren  Barometerstand  im  Meeresspiegel 
mit  Schärfe  zu  bestimmen  gar  nicht  vermögen,  und  dafs  es  da- 
her am  geratensten  ist,  sich  über  einen  gewissen  willkürli- 
chen zu  vereinigen,  welcher  dem  wirklichen  möglichst  nahe 
kommt  und  sich  von  den  bisher  verschiedentlich  angenom- 
menen am  wenigsten  entfernt.  Diesemnach  entscheidet  er  für 
0,76  Meter  der  auf  0°  C.  reducirten  Quecksilbersäule  im  Ba- 
rometer, weil  diese  Gröfse  die  angegebenen  Bedingungen  er*- 
Mit,  in  dem  eigentlichen  Fundamentalma fse  ausgedrückt,  in 
Frankreich  allgemein  und  auch  in  Deutschland  vielfach  ange- 
nommen ist  und  auch  der  in  England  fortwährend  beibehal- 
tenen Bestimmung  von  30  engl.  Zoll  =  0,7(52  Met.  mit  ei- 
sern verschwindenden  Unterschiede  nahe  kommt.  Diese  Gründe 
sind  so  einleuchtend,  dafs  man  nicht  zweifeln  kann,  es  werde 
dieser  Vorschlag  allgemein  angenommen  werden,  womit  dann 
oia  früheren  anderweitigen  Bestimmungen  von  Lambert  und 

1   Beiläufig  bemerke  ich,  data  der  Vielen  rithaelhafte  Unterschied 
der  Siedehitze  des  Wassers  in,  verschiedenen  Gefafsen  eine  Folge  der 
gleichzeitig  mit  and  neben  der  Duropfbildung  statt  findenden  Wärme-  . 
•traMang  ist,  wie  im  Art.  Harme,  Siede»,  ausfuhrlich  gezeigt  werden 

*  3.  Axt.  Meteorologie ,  Barometer.  Bd.  Yl.  3.  1939. 
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dk  Luc  von  27  Zoll  =»  0,730S9  Met.,  die  gangbare  von  28 
Z.  =  0,75796  Met.  und  die  der  Londoner  Commission  von  29,5 
engl.  Z.  =  0,7493  Meter  von  selbst  wegfallen.  Vielen  Grnnd 
für  sich  hat  SoldszrV  Vorschlag  von  0,75  Meter,  weil  die 
meisten  Orte  so  hoch  über  der  Meeresfläche  liegen ,  data  ein 
Barometerstand  von  0,76  Meter  daselbst  unter  die  minder  ge- 
wöhnlichen gehört,  allein  die  angegebenen  Gründe  sind  doch 
überwiegend  für  0,76  Meter  entscheidend. 

36)  Die  Frage,    bis  zu  welchem  Grade  der  Genauigkeit 
der  Siedepunct  auf  den  Thermometern  bestimmt  werden  könne, 
da  db  Luc  die  Grenze  der  Genauigkeit  =0°,08C.,  die  Lon- 
doner Commission  aber  zwischen  0°,2  und  0°,45  C.  angiebt, 
ohne  die  Ursachen  dieser  Schwankungen  auffinden  zu  können, 
hat  Egen  gleichfalls   einer   sorgfältigen  Untersuchung  unter- 
worfen.   Zuerst  mufs  entschieden  werden,  ob  die  Materie  des 
Gefäfses,  worin  das  Wasser  siedet,   auf  die  Temperatur  des 
gebildeten  Dampfes  einen  Einfiufs  ausübt  und  es  daher  be- 
gründet ist,  dafs  man  nach  der  Vorschrift  von  Cavesdtsii  die 
Bestimmung  des  Siedepunctes  in  einem  eisernen  Gefäfse  vor- 
nehmen müsse.     Die  erschöpfenden  Versuche  von  Rudbsrg2 
zeigen  evident,  dafs  die  Wärme  des  Dampfes  aus  siedendem 
Wasser  in  allen  Gefäfsen  gleich  ist,  und  da  versteht  es  sich 
dann  von  selbst,   dafs  man  das  bequemste  Material,  nämlich 
Blech,  zu  denjenigen  Gefäfsen  wählen  wird,  die  zur  Bestim- 
mung des  Siedepunctes  dienen  sollen.     Ein  zweiter  zu  ent- 
scheidender Umstand  ist  die  oft  behauptete3  Gleichheit  der 
Temperatur  des  Dampfes  und  der  Flüssigkeit,  woraus  derselbe 
beim  Sieden  entweicht.  Auch  hierüber  entscheiden  Rudbero's 
Versuche  bestimmt  dahin,   dafs  jener  Satz  keineswegs  richtig 
ist,   der  Wasserdampf  vielmehr  in  jedem  Gefäfse  und  selbst 
von  Wasser,  worin  eine  beliebige  Menge  eines  Salzes  aufge- 
löst ist,  eine  vom  Luftdrucke  abhängige  Temperatur  hat.  In- 
zwischen erhält  dieses  eine  beachtenswerthe  Beschränkung  nach 
den  Versuchen  von  Eezir ,   welche  zeigen,    dafs  die  Wärme 
des  Wasserdampfes  ungemein  steigt,  wenn  das  freie  Feuer  die 
vom  Wasser  nicht  bespülten  Wandungen  des  Gefäfses  so  um- 


1  G.  XVII.  68. 

2  Poggendorff  Ann.  XL.  55. 

S  Biüt  Traitd  d«  Pbya.  exp.  et  math.  T.  1.  p.  45. 
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spült,   dais  diese  eine  sehr  grofse  Hitze  annehmen,    die  Dach 
Erfahrungen   bei  Dampfkesseln  selbst  bis  zum  Glühen  steigt. 
Wim  diese  Ursache  beträchtlicher  Fehler  vermieden,  so  macht 
die  Höhe  des  Wassers  im  Gefäfse  keinen  Unterschied ,  sobald 
die  Menge  desselben  grofe  genug  ist,  um  die  gehörige  Quan- 
tität Dämpfe  ohne  Unterbrechung  herzugeben.     Das  GefäTs, 
welches  Biot1  zur  Bestimmung  des   Siedepunctes  empfiehlt, 
ist  dazu  vollkommen  geeignet,  nur  dürfte  zu  bemerken  seyn, 
dafs  die  zum  Entweichen  des  Dampfes  bestimmte  Oeffnung 
nicht  zu  grofs  seyn  darf,   damit  nicht  unnöthig  vieles  Feuer 
zur  fortdauernd  starken  Dampf bildung  erfordert  werde,    auch  . 
neben  dem  Dampfe  nyht  Luft  von  aufsen  eindringe  und  eins 
Abkühlung  verursache.    Die  Gestalt  des  von  ihm  empfohlenen 
Gefäfses  wird  durch  die  genau  copirte  Zeichnung   genügend  Fig. 
deotlich,   nur  scheint  nicht  gehörige  Rücksicht  darauf  ' genom- 
men zu  seyn,  dafs  die  Thermometer,  insbesondere  die  grösse- 
ren, ihrer  ganzen  Länge  nach  den  Dämpfen  ausgesetzt*  wer- 
den.   Das  Gefäfs,  dessen  sich  Egkk  bediente,  ist  in  mehrfacher 
Beziehung  zweckmäfsiger  eingerichtet.      Dasselbe  besteht  aus  Fi?, 
einem  Cylinder  von  Blech,  wobei  der  untere  Absatz  deswegen  8S- 
angebracht  zu  seyn  scheint,  um  es  mit  Bequemlichkeit  in  einen 
schon  bestehenden  Ofen  zu.  senken ,  wodurch  dann  auf  jeden 
Fall  verhütet  wird,  dafs  eine  starke  Flamme  die  oberen  Wan- 
dungen umspült.     An  der  einen  Seite  war  eine  Röhre  seit- 
wärts angelöthet,   um  durch  diese  ein  Thermometer  in ,  das 
Wasser  selbst  einzubringen ,  was  jedoch  nur  dann  von  Nutzen 
ist,  wenn  man  Versuche  zur  Vergleichung  der  Hitze  des  Was- 
sers nnd  des  Dampfes  anstellen  /  will,    für  den  gewöhnlichen 
praktischen  Gebrauch  aber  wegfallen  kann«      An  der  gegen- 
überstehenden Seite  befindet  sich  eine  längliche  Oeffnung  von 
2  Zoll  Breite  und  1,5  Z.  Länge ,  die  durch  einen  Schieber  be- 
deckt mehr  oder  weniger  geöffnet  wird.    Der  genau  achlielsen-Fig. 
de  Deckel  ist  mit  4  aufgesetzten  kurzen  Röhren  ab  cd  v*r- 8** 
sehn ,  in  welche  andere  gesteckt  werden  können,  die  vorzüg- 
lich zur  Aufnahme  längerer  Thermometer  dienen ,    eine  auch 
deswegen  vorteilhafte  Einrichtung,  weil  sie  die  scharfe  Be- 
zeichnung des  Siedepunctes  erleichtert.     Zahlreiche  Versuche 
ergaben,  dafs  bei  fortdauerndem  lebhaftem  Sisden  des  Wassers 


1   TraUcS  T.  I.  u.  45. 
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und  gleichbleibendem  Barometerstände  der  Siedepurrct  selbst 
Stunden  lang  unverändert  blieb ;  auch  hatte  die  Menge  des 
Wassers  im  Gefäfse  keinen  Einflufs,  jedoch  durften  ganz  von 
Wasser  entbloTste  Theile  des Gefäfses  der  Einwirkung  des  Feuers 
nicht  zn  sehr  ausgesetzt  seyn,  weswegen  es  immer  rathsam 
bleibt,  des  Wasser  nicht  nnter  etwa  |  Zoll  tief  sinken  zu  las- 
sen.  Der  Abstand  der  Thermometerkugeln  von  der  Oberfläche 
des  Wassers  war  ohne  Einflufs,  doch  durften  sie  dem  oberen 
Deckel  nicht  allzunahe  seyn,  nnd  ebenso  schien  dieGröTse 
der  Oeffnunga,  aus  welcher  der  Dampf  entwich,  keinen  Un- 
terschied herbeizuführen ,  obgleich  dieses  wohl  eine  Grenze 
heben  mufs,  die  sich  jedoch  leicht  bestimmen  läfst,  sobald 
man  nnr  beachtet,  dafs  eine  hinlängliche  Quantität  Dampf  ent- 
weichen kann,  ohne  eine  vermehrte  Spannung  zu  erhalten; 
wurde  aber  die  Röhre  c  gleichfalls  geöffnet,  so  zeigte  sich  der 
Siedepunct  höchst  schwankend  und  im  Ganzen  tiefer  liegend, 
was  davon  abzuleiten  ist,  dafs  dann  in  die  Oeffnnng  des  Schie- 
bers oder  neben  dem  nicht  absolut  schliefsenden  Deckel  äu- 
fsere  Luft  eindringt  und  mit  dem  Dampfe  durch  die  Röhre 
entweicht. 

37)  Etwas  später,  als  Eoe»,  jedoch  ohne  von  dessen  Ar- 
beit Kenntnifs  zu  haben,  unterwarf  G.  F.  Parrot1  die  Auf- 
gabe über  die  Auffindung  der  beiden  festen  Puncto  einer  aus- 
führlichen Untersuchung ,  deren  Resultate  im  Ganzen  wohl  mit 
den  eben  erwähnten  übereinstimmen  mufsten ,  und  es  wird 
daher  genügen,  hier  nur  einige  Abweichungen  anzuführen« 
Dahin  gehört  eine  wegen  ihrer  Leichtigkeit  zu  empfehlende 
sichere  Methode  zur  Bestimmung  des  Frostpuoctes,  welche 
darin  besteht,  dafs  man  das  Thermometer  mit  festgedrücktean 
lockerem  Schnee  bei  einer  Temperatur  von  etwa  —  4°  bis 
—  6°  oder  tiefer  genau  umgiebt,  dasselbe  bis  unter  den  Null- 
punct  herabgehn  läfst,  dann  das  Gefäfs  in  einen  etwa  6°  bis 
8°  warmen  Raum  bringt  und  abwartet,  bis  ein  Theil  des  äu- 
fseren  Schnees  durch  die  von  aufsen  zuströmende  Wärme  ge- 
schmolzen ist.  Der  so  erzeugte  Nullpunrt  bleibt  wohl  eine 
Stunde  und  darüber  constant,  so  lange  noch  die  Kugel  von  m 
ungeschmolzenem  Schnee  umgeben  ist,   der  längere  Zeit  un- 


1  Memoire  nur  lea  Point*  fixes  da  Thermomätre ,  par  G.  P.  PAa. 
aOT.  A?ec  ue„s  pi»nchet.  8t.  Peterb.  1888.  4. 
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vtriaierte  Stand  zeigt  aber,    dafs  der  eigentliche  Nullpunct 
wirklich  erreicht  sey.    Nimmt  man  statt  des  Schnees  Eis,  was 
im  Sommer  nothwendig  seyn  würde,  so  müfste  man  dasselb« 
aas  destillirtem  Wasser  herstellen,   oder  man  würde  gegen 
merkliche  Fehler  nicht  gesichert  seyn ,   weswegen  es  am  ge- 
ratensten scheint ,  diese  Methode  ganz  aufzugeben.     In  Be- 
lieb an  g  auf  den  Siedepunct  hat  Pahäot  das  beachtenswerthe 
Resultat  aufgefunden,  dafs  die  äufsere  Temperatur  ohne  Ein- 
flafs  ist,  mindestens  innerhalb  der  Grenze  seiner  Versuche  von 
—  5°  bis  —  15**  R.      Wenn  er  aufserdem  eine  hinlänglich 
wirkende  Weingeistlampe  als  am  besten  geeignet  empfiehlt,  um 
das  Wasser  in  stets  gleichmäßigem  Sieden  zu  erhalten,  so 
mag  dieses  allerdings  gegründet  seyn,    weil  bei  einer  solchen 
die  Flamme  sich  am  leichtesten  reguliren  läfst.    Ein  Umstand, 
auf  welchen  Pahäot  aufmerksam  macht,  verdient  zwar  aller- 
dings Beachtung,  ob  er  aber  geeignet  ist,  zur  Einführung  von 
xwei  verschiedenen  Arten  eigens  benannter  Thermometer  zu 
fähren,  dürfte  noch  fraglich  scheinen«    Man  hat  als  Regel  an- 
genommen, dafs  nicht  blofs  die  Kugel,  sondern  auch  die  ganze 
Länge  des  Quecksilberfadens  dem  erhitzenden  Dampfe  zur  rich- 
tigen Bestimmung   des  Siedepunctes   ausgesetzt  seyn  müsse. 
Ein  so  graduirtes  Thermometer  wird  dann  allerdings  die  Tem- 
peratar  richtig  zeigen,  wenn  es  dem  erwärmenden  Medium 
ganz  ausgesetzt  ist,  z.  B.  bei  Witterungsbeobachtungen  u.  £  w., 
wenn  aber  die  Wärme  von  Flüssigkeiten  gemessen  wird,  in 
welche  man  nur  die  Kugel  eintauchen  kann,  so  findet  man  die- 
selbe um  eine  geringe  GröCse  unrichtig,  weswegen  Pah  rot  für 
die  erste  Art  von  Thermometern  den  Namen  Attnothermq- 
nuter,  für  die  zweite  JJydroLhermemeter  in  Vorschlag  bringt, 
wobei  zugleich  die  erstere  Art  im  Dampfe,   die  zweite  aber 
durch  Einaenkung  der  Kugel  in  siedendes  Wasser  bis  zu  einer 
bestimmten  Tiefe  ihren  Siedepunct  erhalten  haben  sollf^  in- 
zwischen dürfte  der  Grund  nicht  erheblich  genug  seyn,  die 
Uebersicht  thermometrischer  Beobachtungen  durch  Verdoppe- 
lung der  Apparate  zu  erschweren,  nnd  es  vorzuziehn  seyn,  nur 
die  eine  Art  derselben  zur  möglichst  genauen  Uebereinstim- 

38)  Rüdbkrg1  liefs  einen  Apparat  für  diesen  Zweck  con- 


1    PoMendorff  Ann.  XL.  60. 
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struiren,  welcher  insofern  erwähnt  werden  mufs,  als  er  von 
einem  ausgezeichneten  Physiker  nach  der  Bekanntwerdung  der 
bereits  beschriebenen  gewählt  wurde  und  sich  von  diesen 
Fig.  durch  eine  angebrachte  doppelte  Röhre  unterscheidet.  Die 
8£  Construction  desselben  ist  aus  der  Zeichnung  ohne  ausführli- 
che Beschreibung  zu  entnehmen.  Er  besteht  aus  einem  grtf- 
fseren  cylindrischen  Gefäfse  zur  Aufnahme  des  Wassers  *  ei- 
nem aufseren  Cylinder  MN  von  ungefähr  1,25  schwed«  Deci- 
malzoll  (1,37  P»r.  Z.)  und  einem  inneren  von  0»66  schwed. 
Decimalzoll  (0,87  Par.  Z.)  Durchmesser,  beide  von  so  kleiner 
Dimension,  damit  die  Oberfläche  nicht  zu  stark  abgekühlt 
wird  und  ein  nur  mäfsiges  Feuer  zur  Bildung  einer  hinläng- 
lichen Quantität  Dampf  genügt.  Beide  Rühren  sind  oben  mit 
einem  Korke  verschlossen  und  bestehn  aus  einzelnen  Stücken, 
deren  eine  für  die  Länge  des  jedesmaligen  Thermometers  hin- 
längliche Anzahl  in  einander  gesteckt  wird,  wobei  jedoch  die 
Fugen  verlöthet  werden  sollen,  weil  sonst  etwas  condensirtes 
Wasser  durchdringt,  verdunstet  und  dadurch  eine  gröbere  Ab- 
kühlung bis  zur  Unsicherheit  der  Beobachtung  erzeugt.  Dafs 
diese  Argumentation  auf  den  äufseren  Cylinder  anwendbar  sey, 
begreift  man  leicht,  wie  sie  aber  auch  auf  den  inneren  pas- 
sen könne,  welcher  doch  nothwendig  sowohl  inwendig  als 
auch  auswendig  mit  siedend  heifsem  Wasserdampf  erfüllt  und 
von  diesem  umgeben  ist,  so  dafs  keine  Condensaüon  erfolgen 
darf,  wenn  man  eine  richtige  Bestimmung  verlangt,  ist  mir 
wenigstens  nioht  klar,  und  ich  möchte  fragen,  ob  nicht  cHo 
geringen  Durchmesser  der  Röhren ,  sofern  bei  ihnen  die  Ober- 
flächen in  einem  geringeren » Verhältnisse  abnehmen,«  als  der 
Inhalt  des  eingeschlossenen  Dampfcylinders,  einen  nachtheili- 
gen Einflufs  herbeiführen,  dem  man  so  leicht  durch  einen 
kaum  der  Berücksichtigung  werthen  grö  fseren  Aufwand  von 
etwas  Brennmaterial  entgehn  könnte.  Bei  einem  zweiten  Ap- 
piR# parate  von  Glas,  dessen  sich  Rüdbiro  lieber  bediente,  weil 
86*  man  darin  den  Procefs  des  Siedens  und  alles  dessen,  was  vor- 
geht, sehn  kann,  findet  die  angegebene  Sicherungsmafsregel 
nicht  statt ,  obgleich  das  Glas  leichter  als  Weifsblech  die  War« 
me  an  seine  äufsere  Umgebung  abgiebt,  und  man  darf  hier- 
aus folgern,  dafs  sie  an  sich  überflüssig  ist,  um  so  mehr,  als 
man  die  Fugen  blechenlr  Röhren  vermittelst  umwickelten  Han- 
fes leicht  dampfdicht  verschliefsen  kann.     Bei  dem  gläsernen 


Digitized  by  Google 


Feste  Puncte. 

Apparate  ist  der  innere  Cylinder  mit  zwei  Schrauben  an  der 
messingnen  Hülse  cd  befestigt,  weil  man  nicht  leicht  einen 
dem  erweichenden  Einflasse  de»  Dampfes  auf  die  Dauer  wi- 
derstehenden Kitt  findet.    Die  obere  Fassung  AB,  woran  cd 
fettgelbthet  ist,   kann  bei  rr  abgeschraubt  werden.      Für  die 
Bezeichnung  des  Siedepunctes  wendet  Rüdbkro  das  nämliche 
Verfahren  an,  welches  oben  beim  Frostpuncte  beschrieben  ist; 
auch  ersieht  man  aus  der  Zeichnung,   wie  das  auf  das  Mes- 
singblech festgeschraubte  Thermometer  in  den  Dampfapparat 
gebracht  wird ,  um  die  feinen  Theile,  welche  die  Abweichung1 
des  vorläufig  mit  einem  Diamantsrriche   bezeichneten  Siede- 
punctes  vom  gesuchten  Puncte  geben,   mikroskopisch  abzule- 
sen.    Da  diese  Methode  aber  für  praktische  Künstler  nicht 
wohl  zu  empfehlen  ist,  so  dürfte  die  von  mir  für  die  genaue 
Bezeichnung  des  Gefrierpunctes  angegebene  für  diesen  Zweck 
den  Vorzog  verdienen ,  da  sie  neben  der  leichten  Ausführbar- 
keit noch  obendrein  den  Vortheil  gewährt,  dafs  das  Thermo- 
meter in  dem  nicht  dicken,  die  Warme  schlecht  fortleitenden, 
die  Siedehitze  dagegen  leicht  annehmenden  oberen  Korke  bis 
nabe  an  den  Siedepunct  herabgeschoben  und  der  Silberdraht 
dann  ohne  Schwierigkeit  mit  dem  oberen  Ende  des  Quecksil- 
berfadens, sobald  sein  Stand  stationär  geworden  ist,  allenfalls 
mit  Hülfe  einer  Loupe,  genau  in  eine  und  dieselbe  Ebene  ge- 
bracht werden  kann.    Daneben  gewahrt  es  einen  grofsen  Vor- 
theil, wenn  die  beiden  festen  Puncte  auf  den  Thermometern 

■ 

genau  bezeichnet  sind,  damit  jeder  Besitzer  derselben  diese, 
die  so  wichtig  sind,,  jederzeit  mit  Anwendung  der  für  den 
jedesmaligen  Zweck  erforderlichen  Genauigkeit  controliren  kann. 

39)  Bei  Weingeistthermometern  und  den  vorgeschlagenen, 
mit  Petroleum  oder  Schwefelkohlenstoff  gefüllten,  kann  der 
Gefrierpunct  auf  die  angegebene  Weise  bestimmt  werden,  der 
Siedepunct  aber  nicht,  und  es  ist  daher  am  rathlichsten,  bei 
ihnen  durch  Einsenken  in  warmes  ^Wasser  etwa  den  50sten 
Grad  der  Centesimalscale  nach  einem  sehr  genauen  Normal- 
Qaecksübeiüiermomcter  scharf  zu  bestimmen. 
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■ 

E.    Thermometers cal en  und  deren  Re- 

duction. 

40)  Sind  die  beiden  festen  Puncte,  der  Gefrierpunct  nnd 
Siedepunct,  bei  einem  Thermometer  bestimmt,  so  geht  man  ins- 
gemein von  dem  Grundsatze  aus,  dafs  die  innere  Oeffnung  der 
Röhren  überall  gleiche  Weite  habe  oder  dels  die  Röhren  richtig 
calibrirt  seyen.  Unter  dieser  Voraussetzung  und  der  andern, 
dafs  die  Volumensvermehrungen  der  thermoskopischen  Sub- 
stanz den  Zunahmen  der  Warme  direct  proportional  zn  be- 
trachten sind ,  mufs  der  Zwischenraum  zwischen  beiden  in  eine 
gewisse  Anzahl  gleicher  Theile  getheilt  werden,  und  eine  ge- 
wisse Menge  solcher  Theile,  wie  die  hierdurch  erhaltenen, 
wird  dann  noch  unterhalb  des  Gefrierpunctes  aufgetragen; 
der  Träger  dieser  Theile,  gewöhnlich  Grade  genannt,  heifst 
die  Thermometer scale.  Entweder  befindet  sich  die  Theilung 
auf  der  Thermometerröbre  selbst,  oder  das  Thermometer  wird 
auf  einer  Scale  befestigt.  Im  ersten  Falle  ist  es  nicht  gut  aus- 
fuhrbar ,  die  Theilstriche  auf  der  Glasrohre  mit  irgend  einem 
Farbestoffe  zu  zeichnen,  indefs  kann  man  sie  auf  Papier  auf- 
tragen und  dieses  mit  Vermeidung  der  Ausdehnung  des  Pa- 
piers durch  Nasse  auE  die  Thermometerröhre  kleben,  was  je- 
doch ein  dürftiger,  zur  Ungenauigkeit  führender  Nothbehelf 
ist,  und  man  mufs  sie  daher  entweder  mit  einer  Diamant- 
spitze  ritzen,  ohne  sie  so  tief  einzuschneiden,  dafs  die  Halt- 
barkeit der  Röhre  darunter  leiden  würde,  oder,  was  bei  wei- 
tem vorzuziehn  ist,  man  mufs  sie  mit  Flufssaure  ätzen.  Sol- 
che Scalen  sind  ohne  Widerrede  die  vorzüglichsten,  sie  sind 
am  kleinsten,  werden  weder  durch  Feuchtigkeit,  noch  durch 
Säuren  angegriffen,  sind  stets  unverrückbar,  lassen  sich  höchst 
fein  darstellen  und  geben  ein  leichtes  Mittel,  parallaktische 
Fehler  beim  Ablesen  zu  vermeiden,  indem  man  nur  die  Röh- 
ren um  ihre  verticale  Aste  drehn  darf.  Sollte  es  schwierig 
seyn,  bei  sehr  feinen  Thermometern  die  Grade  abzulesen,  so 
beseitigt  man  diese  Unbequemlichkeit  dadurch,  dafs  man  die 
eine  Hälfte  der  Röhre  mit  schwarzem  Tusch  oder,  was  dauer- 
hafter ist,  mit  schwarzem  Lack  ans  zusammengeriebenem  Co- 
palfirnifs  und  Kienrufs  überstreicht  und  dann  den  silberwei- 
ften Faden  auf  dem  schwarzen  Grunde  sehr  scharf  erkennt. 
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Aaf  welche  Weise  das  Aetzen  geschehe,  ist  bereits  angege- 
ben worden1.  Im  zweiten  Falle  sind  die  für  sich  bestehenden 
Scalen  meistens  von  Kopfer  und  übersilbert,  oder  von  Elfen- 
bein *  oder  von  Holz  nnd  dann  meistens  mit  Papier  überklebt, 
oder  von  Glas  mit  eingeätzten  Theilstrichen.  Diese  Scalen 
haben  entweder  eine  Vertiefung  am  einen  Ende,  um  die  Ku- 
gel hineinzulegen ,  oder  diese  steht  mit  einem  Theile  der  Röhre 
über  die  Seele  hinaus ;  zuweilen  sind  euch  die  Scalen  mit  ei- 
nem Scharniere  versehn,  um  einen  Theil  derselben  zurückzu- 
schlagen  und  die  Kugel  nebst  dem  unteren  Ende  der  Röhre 
frei  zu  machen.  Ordinäre  Thermometer,  eber  auch  vorzüg- 
lich gute,  haben  ihre  Röhre  in  eine  andere  Glasröhre  einge- 
schlossen ,  in  welcher  sich  zugleich  die  auf  Papier  gezeichnete 
Scale  befindet.  Soll  sich  in  diesem  Falle  die  Scale  durch 
wechselnden  Fenchtigkeitszustand  nicht  verändern,  so  mufs  sie 
von  der  äufsern  Luft  gänzlich  abgeschlossen  seyn ,  was  auf  die 
Weise  bewerkstelligt  wird,  dafs  man  die  aufsere  umgebende 
Röhre  unmittelbar  über  der  Kugel  anschmelzt  und  nach  ein- 
gebrachter Scale  oben  an  der  Blaslampe  verschliefst  oder  mit 
einer  messingnen  Fassung  versieht.  Auf  welche  Weise  die 
Thermometer  auf  den  Scalen  befestigt  werden,  ist  so  bekannt, 
da/s  es  sich  nicht  belohnt,  hierüber  zu  reden;  auch  genügt  es 
Darm  bemerken,  dafs  genaue  Scalen  nothwendig  mit  einer 
Duilmaachine*  gemacht  werden  müssen. 

41)  Anf  die  Scale  werden  diejenigen  Grade  aufgetragen, 
die  der  gewählten  Eintheilung  zugehören  9  und  da  aufser  der 
baoderttheiligen  Celsius'schen  oder  Centimalscale,  der  achtzig- 
Adligen  oder  Reaumürtchen  und  der  Fahrenheit'schen  keine 
der  verschiedenen  oben  genannten  jetzt  mehr  gebräuchlich  sind, 
indem  selbst  die  von  di  l'Isle  vorgeschlagene ,  obgleich  man 
«bisher  noch  zu  berücksichtigen  pflegte,  jetzt  der  Verges- 
senheit übergeben  zu  seyn  scheint,  auch  selten  nach  ihr  be- 
zeichnete Beobachtungen  vorkommen,  die  der  wissenschaftli- 
che Physiker  dann  leicht  reduciren  kann,  so  wird  man  es 
geeignet  finden,    wenn  ich   mich  blofs  auf  die  drei  ge- 


1  8.  Art.  Fluor.  Bd.  IV.  S.  519. 

2  Elfenbeinerne  8calen  sind  rorzüglich  in  England  lehr  gemein ; 
brscAtnnni  Snpplem.  S.  121. 

8  S.  Thcilttpg. 
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nannten  beschränke,  und  dieses  um  so  mehr,  je  wtinscheos- 
werther  es  offenbar  ist,  dafs  man  sich  allgemein  der  einfach- 
sten und  angemessensten  hundertteiligen  bedienen  möge,  in- 
dem nach  Eges's  1  nur  allzu  wahrem  Aussprache  aus  dem  Ge-» 
brauche  mehrerer  Scalen  nicht  selten  Zweideutigkeiten  her- 
vorgehe und  die  mechanischen  Rechnungen  bei  der  Reduction 
dem  Physiker  einen  bedeutenden,  ganz  nutzlos  geopferten  Zeit- 
aufwand kosten ,  wozu  man  noch  setzen  kann,  dafs  beim  Le- 
sen die  genaue  Bekanntschaft  mit  der  gebrauchten  Scale  sofort 
eine  deutliche  Vorstellung  der  mitgetheilten  Beobachtungen  er- 
zeugt,  die  man  nicht  im  gleichen  Grade  erhält,   wenn  die 
GröTsen  in  einer  ungewohnten  Scale  ausgedrückt  sind.  Für 
jetzt  aber,   da  alle  drei  Scalen  noch  gebraucht  werden  und 
1    viele  werthvolle  Messungen  in   jeder   derselben  ausgedrückt 
sind,  ist  es  unumgänglich  nothwendig,  die  Angaben  wechsel- 
seitig auf  einander  zu  reduciren.    Verschiedene  Gelehrte  haben 
es  der  Mühe  werth  gehalten,  allgemeine  Formeln  aufzusu- 
chen,  um  danach  die  erforderlichen  Reductionen  vorzuneh- 
men, z.B.  Hikdisbüro2,  Kramp3,  Hsivsius4  und  Kaest— 
wir6;  da  man  sich  aber  jetzt  auf  die  drei  gebräuchlichen  Sca- 
len beschränkt  und  de  Luc's  Thermometerscale  für  barome- 
trische Höhenmessungen  fast  ganz  in  Vergessenheit  gekommen, 
auf  jeden  Fall  ganz  unnütz  ist,  so  bedarf  es  keiner  allgemei- 
nen Formeln  zur  Berechnung  mehr,  und  man  ist  mit  der  Re- 
duction sicher  in  kürzerer  Zeit  fertig,    als  erforderlich  seyn 
würde,    eine  Formel  dafür  aufzusuchen.    Wenn  man  nämlich 
weifs,  dafs  100  Grade  der  Centesimalscale  =  C  auf  80  Grade 
der  achtzigtheiligen  sogenannten  ReaumüVschen  s=  R  gehn  und 
dieses  also  das  einfache  Verhältnifs* 

1  Poggendorff  Ann.  XI.  292. 

2  Progr.  Quo  Formalae  comparandis  grad.  thermom.  idoneae  pro-  • 
ponuntnr.  Lipt.  1791.  4. 

$  Geschichte  der  Aeroitatik.  Th.  L  S.  100.  Anhang  zur  Gesch. 
d.  Aerost.  S.  45. 

4  WisKLia  Philos.  contcmpl.  T.  II  f.  Phys.  §.  1644.  Anfangs, 
gründe  d.  Phys.  Leipz.  1754.  3.  §.  124  ff. 

5  Anfangsgr.  d.  aogew.  Mathematik.  4te  Aufl.  Gott.  1792.  Ae- 
rom.  8.  890. 

6  Eigentlich  ist  das  Verhaltnifs  das  umgekehrte,  sofern  die 
Einheit  in  100  and  in  80  Theilc  gethcilt  wird,  was  sich  jedoch  von 
selbst  Tersteht. 

i 
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C:RÄ100:80  =  5:4 
giebt,  so  ist  C  =  %  R  und  R  ses  £  C.  Ebenso  einfach  geben 
160  Fahrenheit'sche  Grade  (=  F)  100  Centesimal-  und  80 
Reaumür'sche  Grade ,  wobei  jedoch  zu  berücksichtigen,  dafs 
die  Fahrenheit'sche  Scale  mit  32°  bei  0°  C.  oder  R.  anfangt 
und  daher  212  statt  180  zahlt.    Das  Verhaltnifs  giebt  aber 

F:C  =  180:100  =9:5  und  180:80=  9:4 
ond  sonach  ist  also,  mit  Rücksicht  auf  den  Gefrierpunct :  - 

F  =  f  R+32;  F=$  C.  +  32; 

R=£(F— 32);  C  =  |(F— 32). 
Zuweilen  werden  zwei  verschiedene  Eintheilungen  auf  die> 
e jimliche  Scale  zu  beiden  Seiten  der  Röhre  aufgetragen,  um 
nach  Belieben  die  eine  oder  die  andere  abzulesen,  was  zwar 
bequem  ist,  aber  keine  höhere  Genauigkeit  gewährt,  weil  leichter 
ein  parallaktischer  Fehler  begangen  wird,  wenn  die  Theilstriche 
klofs  an  der  Seite  der  Röhre  stehn,  als  wenn  sie  durch  diese 
ond  hinter  dem  Quecksilberfaden  gesehn  werden.  Dei  mes- 
singnen Scalen  kann  man  sogar  alle  drei  Theilungen  zugleich 
auftragen,  wenn  man  die  Scale  in  der  Mitte  schlitzt,  die  Röhre 
in  diesen  Schlitz  legt  und  auf  die  Vorderseite  die  achtzig-  und 
htioderttheilige ,  auf  die  Rückseite  die  Fahrenheit'sche  zeich- 
net. Man  verfertigte  häufig  früher,  aber  auch  noch  jetzt, 
Uofse  Scalen,  meistens  hölzerne,  mit  Papier  überzogene,  und 
zeichnete  auf  ihnen  die  vier  gangbaren  Theilungen  neben  ein« 
ander,  um  dadurch  ein  bequemes  Mittel  der  Reduction  zu  er- 
halten, allein  da  die  verschiedenen  Grade  nur  zuweilen  in 
ganzen  Graden  correspondiren  und  daher  die  Zehntel  und 
Hundertstel  geschätzt  werden  müssen,  80  gewahrt  dieses  Mittel 
keine  groTse  Genauigkeit,  abgesehn  davon,  dafs  nur  die  zwei  sich 
berührenden  Eintheilungen  auf  einander  reducirt  werden  kön- 
nen, wenn  man  nicht  grofse  Fehler  begehen  will,  was  durch 
das  Anlegen  eines  Anschlaglineals  nur  schwer  vermieden  wird. 
Solche  Vergleichungstafeln  haben  Martini1,  Braus2  und  am 
vollständigsten  Strohmeyer3  gegeben,  welcher  sogar  die  acht- 


1  Dias,  anr  la  chalear  avec  dea  obserr.  nouvellea  snr  la  con- 
ttmction  et  comparaiaon  des  therm.  Trad.  de  l'Angl.  Far.  1751.  & 

2  Harmonia  Scalarom;  in  Nor,  Co  mm.  Fetrop.  T.  VII. 

S  Anleitung  übereinat.  Thermometer  aa  Terf.  Gott.  1775.  8. 
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zigtheiligen  Weingeistthermometerscalen  mit  aufgenommen  hat. 
Nicht  blols  die  drei  noch  jetzt  üblichen  Scalen,  sondern  anch 
die  von  de  l*Isl|  und  mehrere  alte,  die  man  jetzt  kaum  mehr 
zu  entziffern  vermag ,  nebst  einer  Angabe  ausgezeichneter  Tem- 
peraturen findet  man  noch  zuweilen  auf  älteren  Thermome- 
tern ,  aus  deren  Ansicht  die  Ueberzeugung  hervorgeht,  dafs 
eine  genaue  Reduction  auf  diesem  Wege  nicht  zu  errei- 
chen steht.  Das  einzige  hierzu  brauchbare,  aber  auch  genü- 
gende und  zugleich  zur  Vermeidung  einet  grofsen  unnützen 
Zeitaufwandes  unentbehrliche  Hülfsmittel  geben  die  Tabellen, 
bei  denen  man  die  einander  correspondirenden  Grade  der  ver- 
schiedenen Scalen  neben  einander  stellt.  Die  alteren ,  deren 
einige  in  den  eben  genannten  Werken,  aufserdem  durch  Hell1, 
v.  Swihden2  und  Andere  veröffentlicht  worden  sind,  enthalten 
meistens  eine  grofse  Menge  von  Scalen,  ja  der  Letztere  nennt, 
iind  vergleicht  meistens,  nicht  weniger  als  72  Thermometer- 
Scalen.  Die  späteren  Tabellen  beschränken  sich  auf  die  vier 
üblichsten  Scalen,  die  neuesten  auf  die  drei  noch  jetzt  gang- 
baren. Solche  findet  man  in  verschiedenen  Werken,  z.  B. 
von  Jamesox3,  J.  F.  W.  Herschel4,  Schumacher5,  sehr 
vollständige  von  Baumgartner  6  und  andern.  Dafs  eine  sol- 
che Tafel  hier  nicht  fehlen  dürfe,  und  zugleich  von  gröTserer 
Ausdehnung  und  der  Bequemlichkeit  wegen  dreifach,  für  jede 
Scale  eine  besondere,  versteht  sich  von  selbst.  Die  Tabellen 
enthalten  zunächst  nur  die  Grade  des  Thermometers,  wie  sie 
die  eine  Scale  giebt,  in  Graden  der  beiden  andern  ausge- 
drückt; wenn  es  sich  aber  fragt,  wie  sich  die  Grade  der  einen 
Scale  zu  denen  der  andern  verhalten,  z.  B.  wie  viele  Cen- 
tesimaJ-  oder  Fahrenheit'sch*  Grade  10°  R.  geben,  so  genügen 
hierfür  die  Tabellen  der  achtzigtheiligen  und  hunderttheiligen 
Scalen  gleichfalls,  weil  beide  gleichmäßig  von  dem  nämlichen 

1  Ephemer.  Vienn.  1761  p.  164  u.  243.  Journal  de  Phya.  T. 
XVI. 

2  Diss.  sar  la  coraparaison  des  thermomätres.  Amst.  1773.  8. 

3  Edinburgh  New  Phil.  Journ.  N.  XXI.  p.  133. 

4  Encyclop.  metrop.  Ait.  Heat.  p.  329. 

5  Jahrbuch  für  1838.  S.  77. 

6  Die  Natnrlfhre  nach  ihrem  gegenwärtigen  Zustande.  Wien 
1S3I.  Sopplem.  Th.  V.  S.  928. 
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IVuIIpuncte  ausgehn ,  für  die  Fahrenheit'sche  war  aber  hierfür 
wne  eigene  Tabelle  erforderlich *.  H 


I.  Tabelle  2ur  Reduction  der  Thermometer- 
grade nach  den  drei  üblichen  Scalen« 

« 


Fahr/  Cent. 

R. 

Cent« 

R. 

Fahr. 

I  R< 

1  Cent. 

1  Fahr. 

-1UJ 

-73,33 

-59.66 

100 

-80,0 

-148,0 

- 100 

-125.00 
-123.75 

-103  Ort 

-  99-72,77 

-58,22 

99-79,2 

-146,2 

.  QQ 

-1Q0  7*» 

-  98 

-57.77 

98 

fQ  4 

-78,4 

-144.4 

-  98 

-122.50 

-188.  SO 

-  97 

-71, DO 

-57,33 

97 

ff  t£ 

-77,o 

-142,6 

-  97 

-121.25 

-186.25 

-  9o 

-71,11 

-56,88 

96 

fü  o 

-7o,o 

-140.8 

L  06 

-120,00 

•  *  V/, \J\J 

-184.00 

.  uz 

-  9d 

-7Ü,5;> 

-56.44 

-7o,0 

-139,0 

I-  95 

-118.75 

-181  7^ 

IUI,  / 

-  94 

-70,00 

-56  00 

94 

-75,2 

-137.2 

-  94 

-117.50 

BMI  5  < ' 

-116.25 

-17Q.50 

-  93 

-69,44 

-55  55 

93 

-74,4 

-135.4 

C7«J 

-177  9^ 

-  fv> 
"  92 

-00,88 

-55.11 

£\i\ 

92 

-73,0 

-133,6 

-  92 

-115.00 

-175  00 

•  AI 

91 

-oo,33 

-54.66 

91 

fC%  o 

-72,8 

-131.8 

-113,75 

-172.75 

-  90 

-67,77 

-54.22 

90 

-72,0 

-130  0 

-  90 

-112,50 

-170  50 

oy 

-67,22 

-53.77 

«SO,  I  l 

89 

-71,2 

-128.2 

-11 1,25 

-168  '25 

-  QQ 
00 

-oö,66 

-53,33 

DO 

88 

ff\  A 

-70,4 

- 126,4 

-  88 

-1 10,00 

M  ■  \J\\J\J 

-166.00 

07 

-bo,11 

-52,88 

87 

-o9,o 

-124.6 

-  87 

-108,75 

m  V/V/  #  \s 

-163,75 

-  QC 
00 

-65,55 

-52,44 

86 

-68,8 

-122  8 

-  86 

-107,50 

-161.50 

-  &> 

-H5  im 

\JvJ,UV-/ 

-52,00 

R5 

\JOp\J 

-121,0 

-  85 

-106,25 

-159.25 

-8* 

-64,44 

-51,55 

84 

-67,2 

-119  2 

-  84 

-105,00 

-157  00 

-  83 

-63,88 

-51,11 

-50,66 

83 

-66,4 

-117.4 

-  83 

-103,75 

-154.75 

-  82 

-63,33 

82 

-65,6 

-115,6 

-  82 

-102,50 

-152,50 

-  81 

-62,77 

-50,22 

81 

-64,8 

-113,8 

-  81 

-101,25 

-150,25 

-  80 

-62,22 

-49,77 

80 

-64,0 

-112,0 

-  80 

-100,00 

-148,00 

-  79 

-61,66 

-49,33 

79 

-63,2 

-110,2 

-  79 

-  98,75 

-145,75 

-  76 

-bl, 11 

-48,88 

78 

-62,4 

-108,4 

-  78 

-  97,50 

-143,50 

-  77 

-60,55 

-48,44 

77 

-61,6 

-106,6 

-  77 

-  96,25 

-141,25 

-  76 

-60,00 

-48,00 

76 

-60,8 

-104,8 

-  76 

-  95,00 

-139,00 

-  75 

-59,44 

-47,55 

75 

-60,0 

-103,0 

-  75 

-  93,75 

-136,75 

-  74 

-58,88 

-47,11 

74 

-59,2 

-101,2 

-  74 

-  92,50 

-134,50 

-  73 

-5833 

-46,66 
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-58,4 

-  99,4 

-  73 

-  91,25 

-132,25 

-  72 

-57,77 

-46,22 
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-  71 
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-56,8 
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-  71 

1-  88,75 
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-45,33 

70 

-56,0 

-  94,0 

-  70  -  87,50 

-125,50 

-  69 

-56,11 

-44,88 

69 

-55,2 

-  92,2 

-  69 

-  86,25 

-123,25 

1  Der  Umfang  solcher  Tabellen  ist  willkürlich ,  durfte  aber  hier 
eicht  gering  seyn.  Bs  schien  mir  am  angemessensten,  den  tiefsten, 
aeserdings  angeblich  durch  liquide  Kohlensäure  erreichten  Kaltepitnct 
ton  —  100°  C.  ond  den  8iedepunct  des  Quecluilbers  83  +  350»  C. 
als  natürliche  Grenzen  anzunehmen. 
IX.  Bd.  Mmm 
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•  9 
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41,00 
43,25 
45,50 
47,75 
50,00 
52,25 
54,50 
56,75 
59.00 
61,25 
03,50 
65,75 
6&00 
70^25 
72,50 
74,75 
77,00 
79»25 
'81.50 
83,75 


Mmm  2 


Digitized  by  Google 


908 


Thermometer. 


ranr. 

24 

—4,44 
—3,88 

25 

26 

—3,33 

V   k  M 

27 

/  v       m  mm 

—2,77 

28 

—2,22 

y*  r  k 

29 

—1,66 

gm*  ~ 

30 

— Mi 

31 

-0,55 

32 

0,00 

33 

0,55 

ck  i 

34 

1,11 

35 

1,6b 

36 

2,22 

z  x    »  mm 

2,77 

37 

38 

3,33 

39 

3,88 

40 

4,44 

41 

5,00 

42 

5,55 

43 

S>       m  m\ 

6,11 

44 

6,6b 

45 

7,22 

46 

mm     mm  mm 

7,77 

47 

8,33 

48 

*  i  /in 

8,88 

49 

9,44 

50 

10,00 

51 

10,55 

52 

11,11 

mm  /  h 

53 

11,66 

54 

12,22 

55 

12,/ 7 

56 

13,33 

57 

13,88 

58 

14,44 

59 

15,00 

60 

15,55 

61 

M  äT%      m  m 

10,1 1 

62 

16,b6 

63 

17,22 

t»4 

17,77 

65 

18,33 

66 

18,88 

67 

10,44 

68 

20,00 

69 

20,55 

—3,55 
-3,11 
-2,66 
-2,22 
-1,77 
-1,33 
-0,88 
-0,44 
0,00 
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5,33 
5,77 
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8,00 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
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|19,2 
20,0 
'20,8 
21,6 
22,4 
23,2 
24,0 
24,8 
25,6 
26,4 
27,2 
28,0 
28,8 
29,6 


93,2 
95,0 
96,8 
98,6 
30,4  100,4 


31,2 


38,4 
39,2 
40,0 
40,8 


42,4 
43,2 
44,0 


46,4 
47,2 
48,0 
48,8 
49,6 
50,4 
51,2 
52,0 
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75,2  24  30,00 
77,0  25  31,25 
78,8  26  32,50 
80,6  27  33,75 
82,4,2835,00 
84,2  29  36,25 
86,0  30  37,50 
87,8  31  38,75 
89,6132  40,00 
91,4  33  41,25 


102,2 


32,0  104,0 
32,8  105,8 
33,6  107,6 


109,4 
111,2 


34,4 
35,2 
36,0 

36,8  1 14,8 
37,6  116,6 


52,8  150,8  66  82,50 


14,60»  65 
15,1 1  66 
15,551  67 
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16,44|  69  155,2  I56,2|j69  86,25 
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54,4 
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37  46,25 
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42  52,50 

43  53,75 
.  .4455,00 
1 13,0145  56,25 

46  57,50 

47  58,75 
4860,00 
4961,25 

50  62,50 

51  63,75 

52  65,00 

53  66,25 
54«>7.50 
55,68,75 

56  70,00 

57  71,25 

58  72,50 

59  73,75 

60  75,00 
öl  76,25 

62  77,50 

63  78,75 
6480,00 
65  81,25 


118,4 
120,2 
122,0 
123,8 


41,6  125,6 


127,4 
129,2 
131,0 


44,8  132,8 
45,6  134,6 


136,4 
138,2 
140,0 
141,8 
143,6 
145,4 
147,2 
149,0 


152,6 
154,4 


67  83,75 

68  85,00 


Fahr. 

"86,00 
88,25 
90,50 
92,75 
95,00 
97,25 
99,50 
101,75 
104,00 
106,25 
108,50 
110,75 
113,00 
115,25 
117,50 
119,75 
122,00 
124,25 
126,50 
128,75 
131,00 
133,25 
135,50 
137,75 
140,00 
142,25 
144,50 
146,75 
149,00 
151,25 
153,50 
155,75 
158,00 
160,25 
162,50 
164,75 
167,00 
169,25 
171,50 
173,75 
176,00 
178,25 
180,50 
182,75 
185,00 
187,25 


Digitized  by  Google 


Vergleichung  der  Scalen. 


909 


Fahr.f  Cent, 


70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 


21,11 

21,66 
22,22 
22,77 
23,33 
23,88 
24,44 
25,00 
25,55 
26,11 
26,66 
27,22 
27,77 
28,33 
28,88 
29,44 
30,00 
30,55 
31,11 


R.  üOnt. 


16,88 
1733 
17,77 
18,22 
18,66 
19,11 
19,55 
20,00 
20,44 
20,88 
2133 
21,77 
22,22 
'22,66 
23,11 
23,55 
24,00 
24,44 
24,88 


31,66)25,33 
32,22(25,77 
32,77  26,22 
333326,66 
33,88  27,1 1 
34,4427,55 
35,00  28,00 
35,55  28,44 
36,1128,88 


36,66 
37,22 
37,77 
3833 
38,88 
39,44 
40,00 
40,55 
41,11 
41,66 
42,22 
42,77 
43,33 


29,33 
29,77 
30,22 
30,66 
31,11 
31,55 
32,00 
3244 
32,88 
33,33 
33,77 
34,22 
34,66 


43,88  35,1 1 


44,44 
45,00 
45,55 


35,55 
36,00 
36,44 


70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


R. 


56,0 

563 
£7,6 
58,4 
59,2 
60,0 
60,8 
61,6 
62,4 
63,2 
64,0 
64,8 
65,6 
66,4 
67,2 


Fahr.lJ  R. 


85  68,0 

86  168,8 
69,6 
70,4 
71,2 
72,0 
72,8 


87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 


73,6 
74,4 
75,2 
76,0 
76,8 


97  ,77,6 


98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
112 
113 
L14 


78,4 

79,2 
80,0 


80,8  213,8 


81,6 
82,4 
83,2 
84,0 
84,8 
85,6 
86,4 
87,2 


46,1136,8811115 


88,8 
89,6 
90,4 
91,2 


158,0 
1593 
161,6 
163,4 
165,2 
167,0 
168,8 
170,6 
172,4 
174,2 
176,0 
177,8 
179,6 
181,4 
183,2 
185,0 
186,8 
188,6 
190,4 
192,2 
194,0 
195,8 
197,6 
199,4 
201,2 
203,0 
204,8 
206,6 
208,4 
210,2 
212,0 


2153 
217,4 
219,2 

2213 
222,8 
224,6 
226,4 
228,2 


70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 


88,0  230,0  110 


2313  Hl 
233,6,lll2 

235,4(1 113 

237,2  114 

239,0  115 


Cent. 


87,50 
88,75 
90,00 
91,25 
92,50 
93,75 
9530 


66,25  205,25 


97,50 
98,75 
100,00 
101,25 
102,50 
.103,75 
105,00 
106,25 
107,50 
108,75 
110,00 


Fahr. 


18930 
191,75 
194,00 
196,25 
198,50 
200,75 
203,00 


207,50 
209,75 
212,00 
214,25 
216,50 
218,75 
221,00 
223,25 
225,50 
227,75 
230,00 


111,25  232,25 
112,50234,50 
113,751236,75 
11530  239,00 
116,251241,25 
117,50  243,50 
f  18,75  245,75 
120,00  248,00 
121,25  250,25 
122,50  25230 
123,75  254,75 
125,00  257,00 
126,25  259,25 
12730261,50 
128,75  263,75 
130,00  266,00 
131,25  268,25 
132,50  270,50 
133,75272,75 
135,00  275,00 
136,25  277,25 
137,50  279,50 
138,75  281,75 
140,00  28430 
141,25  286,25 
142,50  288,50 
143,75  290,75 


Digitized  by  Google 


0 


Thermomete  r. 


Fahr. 


116 

117, 

118 

J19 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 


144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
101 


Cent.1  R.     Cent.|  R. 


46,06  37,33 
47,22  37,77 
47,77  38,22 
48,33  38,66 
48,8839,11 
49,44  39,55 
50,00  40,00 
50,55  40,44 
51,1140,88 
51,6641,33 
52,22  41,77 
52,77  42,22 
53,33  42,66 
53,88  43,11 
54,44  43,55 
55,00  44,00 
55,55  44,44 
56,11  44,88 
56,66  45,33 
57,22  45,77 
57,77  46,22 
58,33  46,66 
58,88  47,11 
59,44  47,55 
60,00  48,00 
^0,55  48,44 
61,1148,88 


143  61,66  49,33 


62,22  49,77 
62,77  50,22 
63,33  50,66 
63,88  51,11 
64,44  51,55 
65,00  52,00 
65,55  52,44 
66,11  52,88 
66,66  53,33 
67,22  53,77 
67,77  54,22 
68,33  54,66 
68,88  55,11 
69,44  55,55 
70,00  56,00 
70,55  56,44 
71,11  56,831 
71,66  57,33 


116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 


Fahr. 


92,8  240,b 
93,6  242,6 
94,4  244,4 
95,2  246,2 
96,0  248,0 
96,8  249,8 
97,6  251,6 
9S,4  253,4 
99,2  255,2 
00,0  257,0 
00,8  258,8 
01,6  260,6 
02,4  262,4 
03,2  264,2 
04,0  266,0 
04,8  267,8 
05,6  269,6 
06,4  271,4 
07,2  273,2 
08,0  275,0 
08,8  276,8 
09,6  278,6 
10,4  280,4 
11,2  282,2 
12,0  284,0 
12,8285,8 
13,6  287,6 
14,4  289,4 
15,2291,2 
16,0293,0 
16,8  294,8 
17,6  296,6 
118,4  29S,4 
19,2  300,2 
20,0  302,0 
20,8  303,S 
21,6305,6 
22,4  307,4 
23,2  309,2 
24,0311,0 
24,8312,8 
25,6314,6 
26,4316,4 
27,2  318,2 
28,0  320,0 
28,8321,8 


R. 

16 
t7 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


Cent.  I  Fahr. 


45,00293,00 
46,25  295,25 
47,50297,50 
48,75299,75 
50,00302,00 
51,25304,25 
52,501306,50 
53,75  308,75 
55,00  311,00 
56,25  313,25 
57,50  315,50 
58,75  317,75 
60,00320,00 
61*251322,25 
62,50  324,50 
63,75  326,75 
65,00  329,00 
66,25|331,25 
67,50  333,50 
68,75*335,75 
70,00338,00 
71,25340,25 
72,50342,50 
73,75344,75 
75,00347,00 
76,25349,25 
77,50351,50 
78,75  353,75 
80,00  356,00 
81,25358,25 
82,50  360,50 
83,75  362,75 
85,00  365,00 
86,25  367,25 
87,50  369,50 
88,75371,75 
90,00  374,00 
91,25  376,25 
92,50  378,50 
93,75  380,75 
95,00  383,00 
96,25  385,25 
97,50  387,50 
98,75389,75 
00,00392,00 
201,251394,25 


Digitized  by  Google 


Vergleicliung  der  Scalen. 


Cent.  R.  l|Cent.| 
72/22  57,77 


R.   Fahr.  ||  R. 


72,77  58,22 
73,33  58,6ö 
73,8859,11 
74,44  59,55 
75,00.60,00 
75,5560,44 
76, 1 1  60,88 
76,6661,33 
7,2261,77 
77,77  62,22 
78,33  62,66 
78,88  63,11 
79,44  63,55 
80,00  64,00 
80,55  64,44 
81,11  64,88 
81,66  65,33 
82,22  65,77 
82,77  66,22 
83,33  66,66 
83,88  67,1 1 
84,44  67,55 
85,00  68,00 
85,55  68,44 
86,11  68,88 
86,66  69,33 
87,22  69J  7 
87,77  70,22 
88,33  70,66 
88,8871,11 
89,44  71,55 
90,00  72,00 
90,55  72,44 
91,11  72,88 
91,66  73,33 
92,22  73,77 
92,77  74,22 
93,33  74,66 
93,88  75,11 
94,44  75,55 
95,00  76,00 
95,55  76,44 
96,11  76,88 
90,66  77,33 
97,2277,77 


162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
*203 
204 
205 
206 
207 


29,0 
30,J 
31»? 
32,0 
32,8 
33,6 
34,4 
35,2 


36,0  338,0 


36,8 
37,6 


38,4  343,4 
39,2  345,2 
347,0 
348,8 
6  350,6 
42,4  352,4 
43,2  354,2 
44,0  356,0 
44,8357,8 
45,6  359,6 


40,0 
40,8 
41, 


46,4 


48,0 
48,8 


50,4 
51, 
52,0 


61,6 
62,4 


323,6 
325,4 
327,2 
329,0 

330,8; 

334,4! 
336,51 


339,8 
341,61 


161,4 


47,2  363,2 


365,0 
366,8 


49,6  368,6 


370,4 
2  372,2 
S74,0 


52,8  375,8 
53,6  377,6 
54,4  379,4 
55,2  381,2 
56,0  383,0 
56,8  384,8 
57,6  386,6 
58,4  388,4 
59,2  390,2 
60,0  392,0 
60,8  393,8 


6  395,6 
397,4 


63,2  399,2 
64,0  401,0 
64,8  402,8 
65,6  404,6 


62 


63  203,75 


64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 


Cent. 


202,50  396,50 


205,00  40 1 ,00 
206,25  403,25 
207,50  405,50 
208,75  407,75 
210,00  410,00 
211,25  412,25 
212,50  414,50 
213,75  416,75 

72  215,00  419,00 

73  216,25  421,25 
217,50  423,50 

75  218,75  425,75 

76  220,00  428,00 

77  221,25  430,25 

78  222,50  432,50 

79  223,75  434,75 

80  225,00  437,00 
226,25  439,25 
227,50  441,50 
228,75  443,75 
230,00  446,00 
231,25  448,25 
232,50  450,50 
233,75  452,75 

88  235,00  455,00 

89  236,25  457,25 
237,50  459,50 
238,75  461,75 
240,00  464,00 
241,25466,25 


81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 


90 
91 
92 
93 


99 


'201 


Fabr. 


398,75 


94  242,50  463,50 

95  243,751470,75 
96 
97 


245,00  473,00 
246,25  475,25 
98  247,50  477,50 


200  250,00  482,00 


248,75  479,75 


251,25  484,25 


202  252,50  486,50 

203  253,75  488,75 

204  255,00  491,00 

205  256,25  493,25 

206  257,50  495,50 

207  258,75  497,75 


12 


Thermometer. 


Cent. 


97,77 
98,33 
98,88 
9944 
00,00 
00,55 

01,11 
01*66 
02,22 

02J7 
03*33 
03,88 
04,44 
05,00 
05/55 
06*11 
06,66 
07*22 
07>77 
08*33 
08*88 
09*44 
10>00 
10*55 
11*11 
11*66 


R. 


78,22 
78,66 
79,11 
79,55 
80,00 
80,44 
80,88 
81,33 
81,77 
82,22 
82,66 
83,11 
83,55 
84,00 
84,44 
84,88 
85,33 
85,77 
86,22 
86,66 
87,11 
87,55 
88,00 
88,44 
88,88 
89,33 


12*22.89,77 
12,77  90,22 
13*33  90,66 
13,6891,11 
14,44  91,55 


15,00 
15,55 
16,11 


Cent. 


92,00 
92,44 
92,88 


16,6693,33 
17,22  93,77 


17,77 
18,33 
18,88 
19,44 


94,22 
94,66 
95,11 
95,55 


20,00  96,00 
20,55  96,44 
21,1196,88 
21,6697,33 
22,22(97,77 


22,77198,2211  253 


208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 


R. 


66,4 
67,2 
68,0 
68,8 
69,6 
70,4 
71,2 
72,0 
72,8 
73,6 
74,4 
75,2 
76,0 
76,8 
77,6 
78,4 


Fahr.l 


40ö,4 

408,2 

410,0 

411,8 

413,6 

415,4 

417,2 

419^ 

420,8| 

422,6 

424,4 

426,2 

428,0 

429,8 

431,6 

433,4 


79,2435,2 
80,0  437,0 


R. 


80,8 
81,6 
82,4 
83,2 
84,0 
84,8 
85,6 
86,4 
87,2 
88,0 
88,8 
89,6 
90,4 
91,2 
92,0 
92,8 
93,6 
94,4 
95,2 
96,0 
96,8 
97,6 
98,4 
99,2 
200,0 
200,8 
201,6 
202,4 


438,8 
440,6 
442,4 
444,2 
446,0 
447,8 
449,6 
451,4 
453,2 
455,0 
456,8 
458,6 
460,4 
462,2 
464,0 
465,8 
467,6. 
469,4 
471,2 
473,0 
474,8 
476,6 
478,4 
480,2 
482,0 
483,8 
485,6 


208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 


Cent. 


260,00 
261,25 
262,50 
263,75 
265,00 
266,25 
267,50 
268,75 
270,00 
271,25 
272,50 
273,75 
275,00 
276,25 
277,50 
278,75 
280,00 
281,25 
282,50 
283,75 
285,00 
286,25 
287,50 
288,75 
290,00 
29 1 .25 
292,50 


Fahr. 


500,00 
502,25 
504,50 
506,75 
509,00 
511,25 
513,50 
515,75 
518,00 
520,25 
522,50 
524,75 
527,00 
529,25 
531,50 
533,75 
536,00 
538,25 
540,50 
542,75 
545,00 
547,25 
549,50 
551,75 
554,00 
556,25 
558,50 


293,751560,75 
295,00563,00 


296,25 
297,50 
298,75 
300,00 
301,25 
302,50 
303,75 
305,00 
306,25 
307,50 
308,75 
310,00 


565,25 
567,50 
569,75 
572,00 
574,25 
576,50 
578,75 
581,00 
583,25 
585,50 
587,75 
590,00 


311,25  592,25 
312,50594,50 
313,75  596,75 
315,00  599,00 


487,4  253 13 16,251601,25 
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Fahr. 

254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

m 
m 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 


Cent. 


R. 


1*23,33 

133,88 
124,44 
125,00 
125,55 
126,1 1 
126,66 
127,22 
127,77 
128,33 
128,88 
129,44 
130,00 
130,55 
131,11 
131,66 
132,22 
132,77 
133,33 
133,88 
134,44 
135,00 
135,55 
136,11 
136,66 
137,22 
137,77 
138,33 
13838 
139,44 
140,00 
140,55 
141,11 
141,66 
142,22 
142,77 
143,33 
143,88 
144,44 
145,00 
145,55 

146,11 
146,66 
147,22 
147,77 
148^3! 


Cent. 


98,66 
99,11 
99,55 
00,00 
00,44 
00,88 
01,33 
01,77 
02,22 
02,66 
03,11 
03,55 
04,00 
04,44 
04,88 
05,33 
05,77 
06,22 
06,66 
07,11 
07,55 
08,00 
08,44 
08,88 
09,33 
09,77 
10,22 
10,66 
11,11 
11,55 
12,00 
12,44 
12,88 
13,33 
13,77 
14,22 

14,66 
15,11 
15,55 
16,00' 
16,44 
16,88 
1733 
17,77 
18,22 
118,66» 


254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 


R. 


203,2 
204,0 


204,8  492,8 
205,6  494,6 


206,4 
207,2 
208,0 


'208,8  501,8 
209,6  503,6 


210,4 
211,2 


212,0  509,0 


212,8 
213,6 
214,4 
215,2 
216,0 
216,8 
217,6 
218,4 
219,2 
220,0 
220,8 
221,6 
222,4 
223,2 
224,0 
224,8 
225,6 
226,4 
227,2 
228,0 
228,8 
229,6 
230,4 
231,2 
232,0 
232,8 
233,6 
234,4 
235,2 
236,0 
236,8 
237,6 
238,4 
239,2 


Fahr. 


489,2 
491,0 


496,4 
498,2 
500,0 


505,4 
507,2 


R. 


510,8 

512*6 

514,4 

516,2 

518,0 

519,8 

521,6 

523,4 

525,2 

527,0 

528,81 

530,61 

532,4 

534,2 

536,0 

537,8 

539,6 

541,4 

543,2 

545,0 

546,8 

548,6 

550,4 

552,2 

554,0 

555,8 

557,6 

559,4 

561,2 

563,0 

564,8 

566,6 

568,4 

570,2  j 


254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 


268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 


Cent. 


317,50 
318,75 
320,00 
321,25 
322,50 
323,75 
325,00 
326,25 
327,50 
328,75 
330,00 
331,25 
332,50 


Fahr. 


267  333,75 


335,00 
336,25 
337,50 
338,75 
340,00 
341,25 
342,50 
343,75 
345,00 
346,25 
347,50 
348,75 
350,00 


28  t  351,25 


282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 


352,50 
353,75 
355,00 
356,25 
357,50 
358,75 
360,00 
361,25 
362,50 
363,75 
365,00 
366,25 
367,50 
368,75 
370,00 
371,25 
372,50 
373,75 


603,50 
605,75 
608,00 
610,25 
612,50 
614,75 
617,00 
619,25 
621,50 
623,75 
626,00 
628,25 
630,50 
632,75 
635,00 
637,25 
639,50 
641,75 
644,00 
646,25 
648,50 
650,75 
653,00 
655,25 
657,50 
659,75 
662,00 
664,25 
666,50 
668,75 
671,00 
673,25 
675,50 
677,75 
680,00 
682,25 
684,50 
686,75 
689,00 
691,25 
693,50 
695,75 
698,00 
700,25 
702,50 
704,75 
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Fahr. 


300 
301 
302 
303 
304 
305 
30(3 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 


Cent. 


49,44 
50,00 
50,55 
51,11 
51,66 
52/22 
52,77 
53,33 
53,88 
54,44 
55,00 
55,55 
56,11 
56,66 
57,22 
57,77 
58,33 
58,88 
59,44 
60,00 
60,55 

6M1 

61,66 

62,22 
62,77 
63,33 
63,88 
64,44 
65,00 
65,55 

66,11 
66,66 
67,22 
67,77 
68,33 
68,88 
69,44 
70,00 
70,55 
71,11 
71,66 
72,22 
72,77 
73,33 
73,88 


R.    ||Cent  1  ft.  |FahrJ 


119,11 

19,55 

20,00 
20,44 
20,88 
21,33 
21,77 
22,22 
22,66 

23,11 

23,55 
24,00 
24,44 
24,88 
25,33 
25,77 
26,22 
26,66 

27,11 
27,55 

28,00 
28,44 
28,88 
29,33 
29,77 
30,22 
30,66 

31,11 

31,55 

32,00 
32,44 
32,88 
33,33 
33,77 
34,22 

34,66 
35,11 

35,55 

36,00 
36,44 
36,88 
37,33 
37,77 
38,22 
3S,66 


300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 


240,0572,0 
240,81573,* 
241,6  575,6 


242,4 
243,2 
244,0 
244,8 
245,6 
246,4 
247,2 
248,0 


249,6 
250,4 


577,4 
579,2 
581,0 
582,8 
584,6 
586,4 
588,2 
590,0 


R. 


300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 


248,8591,8  311 


593,6 
595,4 


251,2  597,2 
252,0  599,0 
252,8600,8 
253,6602,6 
254,4604,4 
255,2606,2 
256,0608,0 
256,8  609,8 
257,6611,6 
258,4613,4 
259,2615,2 
260,0617,0 
260,8618,8 
261,6,620,6 
262,4622,4 


263,2 

264,0 
264,8 

265,6 


624,2 
626,0 
627,8 
629,6 


266,4631,4 
267,2633,2 
268",0635,0 
268,8636,8 
269,6638,6 
270,4640,4 


642,2 
644,0 
645,8 


39,11  345 


271,2 
272,0 
272,8 

273,6647,6 
274,4  649,4 
275,2  65!,2n 
276,0  653,0  345 


312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 


Cent.  |  Fahr, 

t75,00!7Ö77)Ö 
376,25,709,25 

^77,50  711,50 
178,75 
380,00 
381,25 
382,50 
383,75 
385,00 
386,25 
387,50 
388,75 
390,00 
391,25 
392,50 
393,75 

395,00 
396,25 
397,50 
398,75 
400,00 
401,25 
402,50 
403,75 
405,00 
406,25 
407,50 
408,75 
410,00 
411,25 
412,50 
413,75 
415,00 
416,25 
417,50 
418,75 
420,00 
421,25 
522,50 
423,75 
425,00 
426,25 
427,50 
428,75 


713,75 
716,00 
718,25 
720,50 
722,75 
725,00 
727,25 
729,50 
731,75 
734,00 
736,25 
738,50 
740,75 
743,00 
745,25 
747,50 
749,75 
752,00 
754,25 
756,50 
758,75 
761,00 
763,25 
765,50 
767,75 
770,00 
772,25 
774,50 
776,75 

779,00 
781,25 
783,50 
785,75 
788,00 
790,25 
792,50 
794,75 
797,00 
799,25 
^01,50 
803,75 
S06.00 


430,00 
431,25  808,25 
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Fahr.  1  Cent. 


346  1174,44 
347 


348 
349 
350 


175,00  140,00 


175,55 
176,11 


R.    (Cent.[  R.  |Fahr.  1  R. 


139,55  34ö 
347 


140,44 
140,88 


176,66  141,33:  350 


348 
349 


276,«.654,8 
277,6  656,6 
278,41658,4 ; 
279,2  660,2 
280,0662,0,1 


Cent.  (Fahr. 


346  432,50  810,50 

347  433,75  812,75 

348  435,00',8 15,00 

349  436,25  817,25 

350  437,50|819,50 


II.    Tabelle  zur  Reduction  der  Thermome- 
tergrade für  sich  genommen. 


Fahr. 

Cent. 

R. 

Cent. 

Fahr.!)  R. 

Fahr. 

X 

0,55 

0,44 
0,88 

1 

■ 

1  K 

i 
i 

2,25 

2 

Ml 

2 

o,u 

Q 

4.50 

3 

1,66 

1,33 

3 

0,4 

Q 
O 

6,75 

A 

2,22 

1,77 

4 

TT 

7  9 

9,00 

2,77 

2,22 

5 

o  n 

*fy\ß 

D 

11  25 

6 

3,33 

2,66 

6 

1U,Ö 

O 

IQ  AH 

7 

3,88 

3,11 

7 

12,0 

7 

15  75 

4,44 

3,55 

g 

iA  A 
1*1,4 

Q 

o 

IS  00 

Q 

5,00  4,00 

q 

Q 

y 

20,25  - 

10 

5,55 

4,44 

10 

lo,U 

i  n 
1U 

22  50 

11 

A  1 

6,11 

•4,88 

1 1 

1  L 

19,8 

11 

94  7^ 

■4*«,/  »J 

12 

6,66 

5,33 

12 

21,6 

12 

27,00 

13 

7,22 

5,77 

13 

23,* 

13 

29,25 

14 

7,77 

6,22 

14 

25,2 

14 

31,50 

15 

8,33 

6,66 

15 

27,0 

15 

33,75 

16 

8,88 

7,11 

16 

28,8 

16 

36,00 

17 

9,44 

7,55 

17 

30,6 

17 

38,25 

18 

10,00 

8,00 

18 

32,4 

18 

40,50 

19 

10,55 

8,44 

19 

34,2 

19 

42,75 

20 

11,11 

8,S8 
9,33 

20 

36,0 

20 

45,00 

21 

11,66 

21 

37,8 

21 

47,25 

22 

12,22 

9,77 

22 

39,6 

22 

49,50 

23 

12,77 

10,22 

23 

41,4 

23 

51,75 

24 

13,33 

10,66 

24 

43,2 

24 

54,00 

26 

13,88 

11,11 

25 

45,0 

25 

56,25 

26 

14,44 

11,55 

26 

46,8 

26 

58,50 

27 

15,00 

12,00 

27 

48,6 

27 

60,75 

28 

15,55 

12,44 

28 

50,4 

28 

63,00 

29 

16,11 

12,88 

!  29 

52,2 

29 

65,25 
67,50 

30 

16,66 

13,33 

30 

54,0 

30 

31 

17,22 

13,77 

31 

55,8 

31 

69,75 

32 

17,77 

14,22 

32 

57,6 

32 

u 

72,00 
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ranr. 

Cent. 

n, 

raur. 

Ix. 

EVI., 
r  Biir. 

33 

18,33 

14,66 

33 

59,4 

33 

M>     4,      ,  k  44 

74;25 

34 

18,88 

4    r       4  4 

15,11 

34 

y   >     41       ■  h 

6i;2 

0 , 
34 

76,50 

35 

«  4*V       •  A\ 

19,44 

4  c   c  c 

15,55 

35 

4f%  r"»  ,--v 

63,0 

0  c 

35 

4M        ,       4B  ^ 

78,75 

36 

20,00 

16,00 

O  /  • 

36 

A     Ä  4f^ 

64^ 

36 

81,00 

37 

20,55 

rt  4  MM 

21,11 

16,44| 

37 

4*«  4T^ 

66,6 

OT 

37 

83,25 

38 

I6,H8 

oo 

38 

68,4 

00 

85,50 

Oll 

39 

rt  *  041 

21,06 

,  _  oo 

17,33 

Ort 

39 

0V4TI      i  \ 

70,2 

39 

87,75 

*  rt 

40 

22,22 

17>/7 

« rt 
40 

72,0 

M  rt 

40 

90,00 

AI 

41 

<1rt  TTT 

22,77 

18,22 

1      1  4 

41 

73,8 

T  4 

41 

/  in  rt  ** 

92,25 

4J 

ttO  oo 

23,33 

18,60 

4  rt 

42 

75,6 

III 

42 

94,50 

1  } 

43 

flo  DO 

23,88 

19,11 

19,^5 

43 

77,4 

A  O 

43 

96,75 

A  7 

44 

24,44 

44 

mr\  rt 

79,2 

A  4 

44 

99,00 

45 

25,00 

Art  f  U\ 

20,00 

M  C 

45 

81,0 

1  c 

45 

101,25 
103,50 

40 

25,55 

rtrt  /,  <i 

20,44 

4o 

rtrt  i_ 

82,8 

40 

4/ 

20,11 

»»rt  UQ 

47 

rt  S  O 

84,6 

4/ 

IO.->,75 
108,00 

4ö 

26,60 

rt  4  OO 

21,33 

,  rt 

48 

86,4 

/i  0 
48 

49 

27/22 

21,77 

49 

88,2 

4  r. 
49 

110,25 
1 1 2,50 

IUI 

OU 

27,77 

rt(\  An 

22,22 

C  rt 

50 

90,0 

4  h  4i  jTk 

913 

e  rt 

50 

K.  4 

5jL 

rt  o  OO 

28,33 

22,oo 

51 

t  M 

51 

1      .       i  4t» 

114,75 

52 

28,88 

23,11 

52 

93,6 

52 

4     41  AA 

117,00 

CO 

53 

29,44 

rt o  er 

23,55 

r  O 

53 

95,4 
97,2 
99,0 

53 

119,25 

C  4 

54 

OA  rt  rt 

30,00 

24,00 

54 

54 

121,50 

c  c 

55 

Ort  c  c 

30,55 

Vi     4  4 

24,44 

55 

55 

123,75 

OD 

t    4      M  4k 

31,11 

24,88 

CO 

56 

jj  /  v  4fv  n 

100,8 

56 

126,00 

0/ 

31,06 

rtC  oo 

25,33 

c  — 

57 

102^> 

57 

4     .  -V   /~\      4fV  4V 

1 28,25 

CO. 

oo 

32,22 

2.v7 

58 

.    4M     4.  4\ 

104,4 

58 

130,50 

cn 

59 

Ork 

32,77 

rtrt  rtrt 

26,22 

Crt 

59 

106,2 

Ert 

59 

132,75 

OU 

oo  oo 

"»3,33 

20,60 

60 

108,0 

60 

135,00 

Ol 

oo  oo 
33,oo 

27,11 

27,55 

M*>  ät 

61 

1093 

61 

137,25 

o2 

O  4  Ah 

34,44 

62 

a     41     41  4f% 

111,6 

62 

139,50 

CO 

03 

O  £  rtrt 

35,00 

rtU  rtrt 

28,00 

63 

*     4t    «*k  4 

113,4 

03 

141,75 

04 

«15,55 

28,44 

64 

115,2 

04 

144,00 

65 

36,11 

28,88 

65 

■     4k   4M  4fV 

117,0 

65 

146,25 

66 

36,66 

29,33 

Cr* 

66 

1183 

66 

148,50 

67 

37,22 

'29,77 

67 

120*6 

67 

150,75 

68 

37,77 

30,22 

co 

08 

122,4 

CO 

68 

153,00 

69 

38,33 

30,66 

09 

M  ä    jv  47% 

124,2 

r»rt 
09 

M   -  r    rt  C. 

155,25 

70 

38,88!3I,1I 

/0 

I26>0 

4*»/"\ 

70 

1  4ia    r  /X 

157,50 

71 

39,44j31,55 

71 

127>8 

71 

.     _    s-  .       4M  4W 

159,75 

72 

40,0032,00 

72 

129>6 

72 

162,00 

71 
/O 

40,55 

32,44 

73 

7^ 
/  0 

104,4" 

74 

41,11 

32^8 

74 

133,2 

74 

166,50 

75 

41,66 

33,33 

75 

135,0 

75 

168,75 

76 

42,22 

33,77 

76 

1363 

76 

171,00 

77 

42,77 

34/22 

77 

138,6 

77 

173,25 

78 

43,33|34,66j  78 

140,4 

78 

175,50 

Digitized  by  Google 


Vergleichung  fter  Scalen. 


917 


Fahr 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
36 
97 
98 
99 
100 


Cent. 


43,8t> 
44,44 
45,00 
45,55 
46,11 
46,66 
47,22 
47,77 
48,33 
48,88 


R; 


35,11 

35,55 

36,00 

36,44 

36,88{ 

37,33 

37,77 

38,22 

38,66 

39,11 


49,44)39,55 
50,0040,00 
50,55  40,44 
51,1140,88 
51,6641,33 
52,2241,77 
52,77542,22 


Cent.  (Fahr.  R. 


53,33 


53,88  43,11 


54,44 


42,66 


43,55 


55,00  44,00 
55,55j44,44|l 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 


93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 


142,2 
144,0 
145,8 
147,6 
149,4 
151,2 
153,0 
154,8 
156,6 
158,4 
160,2 
162,0 
163,8 


92 '165,6 


167,4 
169,2 
171,0 
172,8 
174,6 
176,4 
1 78,2 
180,0 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 


100 


Fahr. 


177,75 
180,00 
182,25 
184,50 
186,75 
189,00 
191,25 
193,50 
195,75 
198,00 
200,25 
202,50 
204,75 
207,00 
209,25 
211,50 
213,75 
216,00 
218,25 
220,50 
222,75 
225,00 


42)  Bei  den  vorstehenden  Tabellen  ist  noch  zu  bemer- 
ken, dafs  die  Decimalbrüche  für  die  Reductionen  der  Fahren- 
bek'fcfaeo  Grade  auf  centesimale  und  achtzigtheilige  unendli- 
ch« Reihen  gleicher  fortlaufender  Zahlen  bilden,  die  man  also 
willkürlich  weit  fortsetzen  kann.  Es  betragen  also  z.B.  in  der 
erstell  Tabelle  60°  F.  nicht,  wie  in  der  Tabelle  steht,  15°,55  C. 
nnd  12Ä,44 R. ,  sondern  15Ä,55555 . ...  C.  und  1 2 0 ,44444 .  ...R. 
nad  ebenso  in  der  zweiten  60*  F.  nicht  33°,33  C.  und  26*,66  R., 
sondern  33#,33333  ....  C.  und  26°,66666  .  .  .  .  R.  Die 
rweite  Tabelle  kann  daher  anch  für  solche  Falle  benutzt  wer- 
den, in  denen  noch  gröfsere  Mengen  von  Graden  zu  reduci— 
ren  sind.  Wenn  es  also  z.  B.  hiebe ,  der  Temperaturunter- 
schied zwischen  dem  Gefrierpuncte  und  dem  Siedepuncte  des 
Quecksilbers  betrage  650  Grade  nach  Fahaesbiit1,  so  giebt 


1  Eine  hiervon  verschiedene  Aufgabe  wart,  wenn  man  650°  F. 
oder  650  Grade  der  Fahrenheit'schen  Thermory  terscale  auf  die  Cen- 
leiimal-  oder  ReaamüYache  Scale  rednciren  wollte,  denn  dieae  wür- 
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die  Tabelle  für  65  Grade  F.  3641  C.  und  28,88  R.,  mithin 
würden  650  Grade  F. 361,111..-  C.  nnd  288,888..  R.  betragen. 
Liegt  der  Gefrierpanct  des  Quecksilbers  bei  —  39°  C.  und  sein 
Siedepanct  bei  350°  C.,  so  beträgt  das  Intervall  der  Warme  389 
Grade  der  Centesimalscale.  Sollen  diese  auf  ReaumüVsche  nnd 
Fahrenheit'sche  reducirt  werden,  so  giebt  für  Reaumür'sche  Grade 
die  erste  Tabelle 

350°  C.  =280°,0R. 
39  C.  =  31,2  R. 

389  C  =  311,2  R., 
fiir  Fahrenheit'sche  Grade  aber  die  zweite  Tabelle 

350  Cent.  Grade  =  630,0  Fahr.  Grade 
39   —     —    =   70,2   —  — 

389  —  —  =  700,2  —  — 
Die  Tabellen  können  auch  gebraucht  werden ,  um  die  Deci- 
malbrüche  der  verschiedenen  Sealengrade  auf  einander  zu  re- 
duciren,  und  es  bedarf  also  hierzu  keiner  besondern  Tabelle; 
aus  der  ersten  Tabelle  sind  die  Werth  e  für  die  Reduction  der 
Cent,  auf  R.  Grade  und  umgekehrt  zu  entnehmen,  aus  der 
zweiten  für  die  Reduction  der  Fahrenheit'schen  Grade  auf  die 
beiden  andern  Scalen  und  umgekehrt;  denn  da  1  GradF.=0,55 
Grad  Cent,  und  0,44  Grad  R.  ist,  so  mufs  0,1  Grad  F.  =  0,055 
Grad  Cent,  und  0,044  Grad  R.  seyn  u.  s.  w.  Es  sey  daher 
16,73  Grad  Cent,  auf  Grade  R.  zu  reduciren ,  so  hat  man  nach 
der  ersten  Tabelle: 

16,00  Grad  Cent.  =  12,8  Grad  R. 

0,70   —     —    =  0,56   

0,03   —     —    =  0,024   

16,73  —    —  =13,384   

und  wenn  125,32  Grade  Fahr,  anf  Cent,  und  R.  Grade  zu  re- 
duciren sind,  so  hat  man  nach  der  zweiten  Tabelle 

100  Grad  Fahr.  =  55,5555  Grad  Cent,  und  44,4444  Grad  R. 

25     —   —  =  13,8888  —     —   —  11,1111   

0,32—  —  =   0,1777  —     —   —  0,1444   

125,32  =  69,6222  —     —   —    55,7       —  — 


den  (650  —  32)  $  C.  nnd  (650  —  32)  $  R.  =  343,33  C.  nnd  274,66 
B.  betragen,  wie  ans  der  «raten  fabeile  zu  ersehen,  wenn  man  aus 
den  Colomnen  für  Cent,  und  R*  Grade  die  zugehörigen  nach  Fahr, 
sucht.  * 
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Das  Null  der  Thennometerscalen  bezeichnet  kein  absolutes 
Null,  und  somit  sind  auch  die  negativen  Grade  keine,  eigent- 
lichen negativen  Gröfsen,  wie  deqn  überhaupt  eine  negative 
Warm«  nicht  existiren  kann,  sofern  dieses  einen  Zustand  der 
Körper  anzeigen  würde,  in  welchem  eine  positive  Gröfse  hin- 
zukommen oder  eine  negative  abgezogen  werden  müfste,  um 
das  wirkliche  Null,  die  Abwesenheit  aller  Wärme*  hervorzu- 
bringen, was  nicht  wohl  vorstellbar  ist.  Das  Kuli  der  Ther- 
mometerscalen  ist  vielmehr  ein  willkürlich  angenommener 
Puoct  der  Temperatur,  von  wo  an  die  Zunahmen  der  Wärme 
gezählt  werden.  Bei  verschiedenen  Aufgaben  mufs  dieses  wohl 
berücksichtigt  werden;  ob  es  aber  einen  eigentlichen  Null- 
paoct.der  Warme  gebe  und  wohin  derselbe  zu  setzen  sey, 
wird  im  Art.  IVärme  untersucht  werden.  » 

F.    Correctionen  des  Thermometers. 

43)  Es  wird  jetzt  allgemein  angenommen,  dafs  alle  Ther-  V 
roometer,  sobald  sie  zu  genauen  Messungen  dienen  sollen, 
corrigirt,  und  zwar  nicht  nach  einem  bestimmten  Gesetze,  wie 
z.  B.  wegen  ihrer  Abweichung  von  einer  eigentlichen,  nur 
durch  Luftthermometer  möglichen ,  genauen  Messung  der  Tem- 
peratoren reducirt,  sondern  als  ganz  eigentlich  fehlerhafte  Ap- 
parate wegen  mehrerer  Unrichtigkeiten  verbessert  werden  müs- 
leo,  wodurch  die  nur  scheinbar  vorhandene  Bequemlichkeit, 
die  gesuchten  Werthe  ohne  weitere  Reduction  durch  blofses 
Ablesen  zu  erhalten,  gänzlich  wegfällt.  Die  Prüfung  soll  fer- 
ner durch  die  Physiker  selbst  vorgenommen  und  durch  diese 
sollen  dann  die  erforderlichen  Correctionen  aufgefunden  wer- 
den, denen  sich  zwar  Geschicklichkeit  in  der  Manipulation 
der  Instrumente  und,  wie  sich  dieses  von  selbst  versteht,  durch 
viele  Uebung  erlangte  Genauigkeit  und  Schärfe  im  Beobachten 
Qod  Messen  aller  Art  im  Allgemeinen  nicht  absprechen  lafst, 
die  jedoch  in  Beziehung  auf  die  vorliegende  specielle  Aufgabe 
der  Behandlung  von  Thermometern  solchen  Künstlern  noth- 
wendig  nachstehn  müssen,  die  sich  mit  diesem  individuellen 
Gegenstände  anhaltend  beschäftigt  haben.  Nach  mehreren  ei-  „ 
genen  Erfahrungen  hat  es  mir  daher  mitunter  geschienen,  als 
bürden  bei  den  jetzt  allgemein  für  nothwendig  erachteten  Ver- 
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besserungen  der  Thermometer  zuweilen  Fehler  hineincorrigirt, 
die  ursprünglich  nicht  vorhanden  waren.  Es  versteht  sich  da- 
bei wohl  von  selbst,  dafs  nur  von  vorzüglich  guten,  aus  den 
Händen  geübter  und  gewissenhafter  Künstler  kommenden  Ther- 
mometern die  Rede  seyn  kann,  denn  die  Richtigkeit  der  ge- 
wöhnlichen Apparate  dieser  Art  wird  kein  «Sachkenner  nur 
vorauszusetzen  wagen.  So  viel  ist  aber  wohl  gewifs,  dafs  die 
Naturforscher  eigentlich  berechtigt  wären,  von  den  Künstlern, 
die  durch  viele  Uebung  nothwendig  eine  grbTsere  Fertigkeit 
in-  diesen  speciellen  Operationen  erlangen  müssen,  genaue  und 
fehlerfreie  Thermometer  zu  verlangen,  wogegen  letztere  ge- 
rechte Ansprüche  haben,  ihre  Mühe  belohnt  zu  erhalten,  da 
es  unmöglich  ist,  für  etwa  zwei  Gulden  oder  gar  einen  Tha- 
ler einen  viele  Zeit  und  Mühe  erfordernden  Apparat  dieser 
Art  zu  ersteho.  Wir  wollen  indefs  die  einzelnen  Fehler  und 
diö  dafür  erforderlichen  Correctionen  näher  untersuchen,  wor- 
aus dann  die  Gründe  für  die  eben  aufgestellen  Behauptungen 
hervorgehn  werden. 

44)  Verrückung  des  Gefrierpunctes.  Aus  der  Constructioo 
der  Thermometer  erhellt,  dafs  vor  allen  Dingen  die  beiden  festen 
Puncto  im  höchsten  Grade  zuverlässig  seyn  müssen ,  und  man  nahm 
dieses  auch  als  wirklich  bestehend  an,  mindestens  bei  guten 
Thermometern,  bis  Gouaoö**  den  Nullpunct  bei  verschiedenen, 
mehrere  Jahre  alten  Thermometern  controlirte  und  ihn  bei 
Quecksilberthermometern  um  0°,5  his  sogar  1°  G.  zu  hoch 
fand,  bei  Weiogeistthermometern  dagegen  fast  unmerklich. 
Die  Ursache  dieses  constanten  Fehlers  suchte  er  in  einem  ge- 
ringen Antheile  von  Luft,'  welcher  seiner  Ansicht  nach  beim 
Auskochen  dieser  Apparate  zurückbleiben ,  sich  nachher  vom 
Quecksilber  trennen  und  dadurch  das  Volumen  desselben  ver- 
größern sollte.  Pictet2  bestätigte  die  Thatsache,  auch  fand 
man  bei  dem  berühmten  Thermometer  im  Keller  der  Pariser 
Sternwarte  den  Gefrierpunct  nicht  mehr  richtig  *.  Auch  Fl4U- 
gergues4  fand  durch  sorgfältige  Prüfung  diesen  Fehler,  jedoch 
nur  bei  oben  verschlossenen  Thermometern,  statt  dafs  er  sich 


1  Biblioth.  vnhr.  T.  XIX.  p.  154. 

2  Ebend.  T.  XIX.  p.  62. 

3  Brugnatelli  Giorn.  di  Fif.  1821.  p.  841. 

4  Biblioth.  uoir.  T.  XX.  p.  117. 
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bei  wichen  nicht  zeigt«,  bei  denen  mtn  unterlassen  hatte,  sie 
luftleer  so  machen.  In  Gema'fsheit  dieser  Erfahrungen  stellte 
St  die  ton  Govnoov  gegebene  Erklärung  in  Zweifel,  zugleich 
«och  ans  dem  triftigen  Grunde,  weil  die  Luft  sich  vom  Wein- 
geilte  schwieriger  als  vom  Quecksilber  gänzlich  entfernen  lesse 
ond  daher  die  mit  dieser  Flüssigkeit  gefüllten  Thermometer 
noch  gröTsere  Unrichtigkeiten  zeigen  mtifsten ;  wozu  man  noch 
utzeo  könnte,  dafs  durch  die  ausgeschiedene  Luft,  sofern  sie 
sich  als  frei  stärker  ausdehnt,  der  Siedepunct  noch  mehr  ver- 
rückt werden  müfste.  Dagegen  glaubte  er  den  Fehler  aus  dem 
Drucke  der  Luft  auf  die  Aufsenfieche  der  luftleeren  Thermo- 
meter ableiten  zu  müssen ,  sofern  das  elastische  Glas  diesem 
nachgebe  und  der  Fehler  sich  daher  durch  die  Lange  der 
Zeit  vergröfsere,  weswegen  er  rieth,  die  Thermometer  nicht 
mehr  luftleer  herzustellen ,  und  das  obere  Ende  der  Röhre  nicht 
lozoschmelzea ,  sondern  durch  übergebundenes  Leder  gegen 
eindringenden  Staub  und  einen  Verlust  von  Quecksilber  zu 
Mhöttee.  Weitläuftige  Untersuchungen,  sowohl  über  die 
Richtigkeit  der  Thatsache,  als  auch  die  Ursachen  dieses  Feh*- 
hrs,  stellte  Bkllani  1  ao,  fand  die  Sache  allerdings  bestätigt, 
getraute  sich  aber  nicht,  über  die  Richtigkeit  der  einen  oder 
der  anderen  der  gegebenen  Erklärungen  mit  Bestimmtheit  zu 
entscheiden.  Um  dieselbe  Zeit  prüfte  v.  Tili»  2  nicht  weni~ 
gerals  21  zum  Theil  ältere  Thermometer,  und  fand  nur  bei 
einem  derselben  die  Lage  des  Gefrierpunctes  ganz  richtig,  bei 
dreien  lag  er  etwas  zu  tief,  bei  allen  übrigen  zu  hoch,  und 
zwar  so  sehr,  dafs  das  Maximum  des  Fehlers  2*,5  C.  betrug« 
Der  Grund  dieses  Fehlers  ist  nach  ihm  theile  im  Luftdrücke, 
theile  in  einer  Art  von  Kryataliisation  der  schnell  erkaltenden 
Kugel  zu  suchen.  Das  gröJste  Ansehn  erhielten  die  genauen 
ond  aasgedehnten  Versuche  von  Dl  LA  Rivb  und  MaäCZT*, 
welche  nicht  blofs  den  coostenten  Fehler  der  Thermometer 
durch  das  pewöhnliche  Einsenken  in  schmelzenden  Schnee  be- 
•tätigt  fanden,  sondern  euch  die  Urseehe  dieser  Unriehtigkek 
dadurch  nachwiesen,  defs  sie  dieselben  unter  der  Luftpumpe 
»bwechselnd  dem  äuisern  Luftdrucke  aussetzten  und  ihm  ent- 

1  Bmgoatelü  Giorn.  di  Fia.  T.  XT.  p.  «8.  BibL  enle;  T/XXI. 
p.  Z51  SSO. 

t  Kaitner'e  Arohie.  Th.  III.  S.  109. 
3  BibL  «ein  T.  XXII.  p.  S65. 
ULBd.  Nijo 
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zogeri,  Wobei  sie  im  ersten  Falle  den  NuIIpunct  allezeit  tie- 
fer, im  zweiten  aber  höher  liegend  fanden.  Seitdem  sind  fast 
alle  Physiker  dieser  Ansicht  beigetreten,  haben  grttfsere  oder 
geringere  Abweichungen  der  durch  sie  geprüften  Thermometer 
wahrgenommen  und  den  Luftdruck  als  Ursache  derselben  nicht 
Weiter  in  Zweifel  gezogen.  Sübiitb1  unter  Andern  untersuchte 
das  bei  seinen  Pendelmessungen  gebrauchte  höchst  genaue 
Thermometer  gleichfalls  unter  der  Luftpumpe  und  fand  sei- 
nen Nullpunct  0°,78  F.  zu  hoch  liegend,  bei  gewöhnlichen 
Thermometern  ergab  die  Prüfung  einen  mittleren  Fehler  von 
1°  F.,  Wenn  die  Kugel  die  im  Ganzen  übliche  Dicke  hat. 
Drei  von  Bgiä*  untersuchte  Thermometer  zeigten  nach  dem 
Abbrechen  der  Spitzen  eine  Erniedrigung  des  Eispunctes  von 
#»,$05;  0°,080;  0°,369  C  Einen  indirecten  Beweis,  dafs  der 
Luftdruck  den  Stand  des  Quecksilbers  im  Thermometer  zu  än- 
dern im  Stande  seyn  müsse,  giebt  Budberg3  durch  die  ge- 
machte Erfahrung,  dafs  man  die  Thermometerkugel,  nachdem 
sie  duroh  einen  schlechten  Leiter,  z.  B.  mehrmals  umgelegtes 
Papier,  gegen  den  Einflufs  der  Warme  der  Hand  geschützt 
ist,  mit  den  Fingern  zusammendrücken  und  den  Quecksilber- 
faden-  zum  Steigen  bringen  kann.  Poogeitdorff  bemerkt  da- 
bei, dafs  sich  die  Erscheinung  am  auffallendsten  an  den,  zu 
wissenschaftlichen  Untersuchungen  allerdings  wenig  gebräuch- 
lichen, Thermometern  mit  platten  cylindrischen  Behältern  zeige, 
man  kann  sie  aber  auch  an  Thermometern  mit  cylindrischen 
oder  bauchigen  Behältern  und  selbst  an  Kugeln,  wenn  sie 
etwas  grofs  sind,  sichtbar  machen  und  bedarf  dazu  einer  Um- 
legung derselben  mit  Papier  nicht,  die  obendrein  das  feinere 
Fühlen  «der  Stärke  des  Drucks  hindert,  indem  es  leicht  ist, 
das  obere  Ende  des  Quecksilberfadens  durch  momentanes  wech- 
selnde« Drücken  in  eine  hüpfende  Bewegung  zu  bringen.  Ei- 
nen directen  Beweis  liefern  ferner  Egsi's  ♦  Versuche,  welcher 
vermittelst  eines  eigenen  Apparates  drei  Thermometer  einem 
wachsenden  Quecksilberdrucke  aussetzte  und  die  Verriickung 
des  Frostpunctes  den  Höhen  der  drückenden  Quecksilbersäule 

1  Philos.  Trans.  1829.  p.  215.  1851.  p.  460, 

2  PoggendorfF  Ann.  IX.  549. 

3  Ebend.  XL.  46. 

4  Ebend.  XI,  353. 
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direct  und  der  Glasdicke  der  Kugeln  umgekehrt  proportional 
find.  Rttobbtrg  erwähnt  anfserdem,  data  Thermometer,  die 
viele  Grade  unter  Noll  angeben  '  und  in  denen  also  ein  lan- 
ger Quecksilberfaden  in  der  Röhre  vorhanden  ist,  in  vertica-  * 
ler  Lage  niedriger  stehn  ,  als  in  horizontaler.  Bei  gewöhnli- 
chen Thermometern  kann  dieser  Unterschied  nnr  ein  geringer 
«eyn,  es  «igte  'aidh  aber  ein  sehr  grofser,  als  ich  den  Ver- 
such mit  den  langen ,  in  die  Erde  zu  grabenden  Thermome- 
tern anstellte,  deren  eins  eine  Quecksilbersäule  von  72  Par. 
Zoll  enthält1,  und  betrug  über  0%75  R.  Eine  Reihe  specrellet 
Versuche  ist  diesem  Gegenstande  später  durch  EgeH3  gewidmet 
worden.  Er  liefs  sich  einen  geeigneten  Apparat  verfertigen, 
nm  die  dem  Dampfe  des  siedenden  Wassers  ausgesetzten  Ther- 
mometer abwechselnd  in  horizontaler ,  in  verticaler  Lage  und 
Sei  30°  Neigung  zu  beobachten,  verglich  ihre  Stände  hierbei 
nit  denen,  die  sie  in  gleichen  Lagen  bei  mittlerer  Tempera- 
tor nnd  fm  schmelzenden  Schnee  zeigten,  und  fand  durch  Mes- 
tsng  der  Länge  des  in  den  Röhrchen  bei  diesen  verschiede-  * 
nw  Wärmegraden  enthaltenen  Quecksilberfadens,  dafs  die  ver- 
ursachtes Depressionen  im  Ganzen  den  Druckhöhen  propor- 
tiooa]  sind  nnd  sich  den  hydrostatischen  Gesetzen  gemäfs  ver-1 
haften.  Werden  die  Thermometer,  wie  meistens  der  Fall  ist, 
in  verticaler  Richtung  beobachtet,  in  welcher  auch  ihre  festen 
Poncte  bestimmt  wurden ,  so  gleicht  sich  dieser  Fehler  von 
selbst  aas»  bei  horizontaler  Lage  aber  mufs  er  berücksichtigt 
werden,  aucli  ergiebt  sich  aus  den  Versuchen,  dafs  selbst  eine 
Veränderung  des  ä'nfcern  Luftdruckes  von  1  Zoll  Quecksil- 
berhöhe einen  durch  feine  Messungen  merkbaren  Fehler  der 
Thermometerstände  herbeiführt. 

45)  Läfst  sich  gleich  die  Thatsache  im  Allgemeinen  hier- 
nach nicht  in  Abrede  stellen ,  so  würde  man  doch  der  neuen 
Beobachtung  allzusehr  huldigen ,  wenn  man  alle  Thermometer' 
danach  für  bedeutend  unrichtig  halten  wollte ,  und  viele  'ge- 
fundene Verrückungen  des  JNuIJpunctea  wären  sicher  kleiner 

1  8.  oben  Tcmperator  der  lErdhmte,  nnd  meine  Abhandl.  über  ^ 
die  Ausdehnung  tropfbarer  Flüaaigkeiten ,  8.  9.  Ana.     Ebw  ähnliche 
Eneheinung  bei  einem  S  Fuft  langen  Thermometer  erwähnt  Baüm- 
cutiä  Naturlehre.   Supplem.  S.  ISO. 

2  Poggendorff  Ann.  XIII.  41. 
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ausgefallen  oder  ganz  verschwanden,  wenn  man  bei  ihrer  Un- 
tersuchung die  Fehler  sorgfältig  vermieden  hätte,    die  bei  der 
Bestimmung  dieses  Punctes  so  leicht  begangen  werden;  Auf? 
fallend  bleibt  es  immer,   dafs  man  in  England,   wo  der  Ge- 
frierpunct  nicht  auf  0°  fällt  und  sonach  nicht  unmittelbar  als 
ein  Hauptpunct  auffällt,  den  Fehler  anfangs  nicht  finden  wollte  * 
und  dafs  auch  seitdem  dort  nicht  eben  viel  davon  geredet  wird, 
ja,  was  allerdings  merkwürdig  ist,  Biackadosr 2  macht  eine 
Bemerkung  bekannt,  dafs  man  verschiedentlich  einen  constan- 
ten  Fehler  des  Quecksilberthermometers  gefunden  habe,  +1|m* 
er  versteht  darunter  gerade  den  umgekehrten,   einen  niedrig 
gern  Stand  beim  Gefrierpuncte ,  und  .  leitet  dieses  von  einem 
geringen  Theile  atmosphärischer  Luft  ab ,  der  in  der  Kugel 
zurückgeblieben  und   dessen  Sauerstoffgas   vom  Quecksilber 
durch  Oxydation  absorbirt  seyn  sollte.    Möglich  wäre  immer, 
dafs  die  englischen  ^ünstler  genauer  arbeiten  und  dafs  dort 
nicht  so  viele  schlechte  Thermometer  in  die  Hände  selbst  der 
Physiker  kommen,   als  vielleicht  auf  dem  Continente  der  Fall 
ist,  wo  die  Preise  dieser  Instrumente  allmälig  sehr  tief  herab» 
gedrückt  worden  sind,  wodurch  sie  dann  aber  nur  in  den 
mittleren  Graden  eine  annähernde  Genauigkeit  haben  können. 
Auch  Moll3,  ein  so  genauer  und  besonnener,  auf  gute  Ap~ 
parate  haltender  Physiker,  bezweifelte  die  Thstsache;  Büao* 
fand  bei  der  absichtlich  angestellten  Untersuchung  nur  bei  -ei- 
nem zufällig  oben  abgebrochenen  Thermometer  den  Gefrier*, 
punet  völlig  genau,  bei  den  übrigen  lag  er  jedoch  nur  £  bis  i 
eines  fteaumür'schen  Grades  über  dem  gemachten  Zeichen,  und 
bei  einem  mit  einer  Kugel  von  3,75  Lin.  Durchmesser,  auf 
dessen  Scale  die  achtzigtheiligen  Grade  2,5  Liu.  betrugen,  zu- 
gleich aber  halbe  Grade  gezeichnet  waren,    nicht  mehr  als  ^ 
eines  achtzigtheiligen  Grades.   Ich  selbst  zog  anfangs  die  Rich- 


1   Annalt  of  Philos.  1823.  Jol.  p.  74. 

■ 

$  Edinburgh  Joorn.  of  Science.  N.  IX.  p.  47.  It  hat  beeo 
marke  d,  by  variooa  observers,  that  the  raott  aceurately  constracted 
mereurial  thermometera  are  liable,  io  tha  course  of  long  tue ,  to 
bacome  inaecarata ;  and  in  sooh  caaaa  it  ia  a  lovrertog  of  the  origi- 
nal height  of  the  merenry  that  hat  Uaen  obierted  to  take  place. 

3  Edinburgh  Philos.  Joara.  N.  XVII.  p,  196 

4  Wiener  Zeitschr,  Th.  III.  S.  18. 
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tigkeit  der  Sache  in  Zweifel  *,  weil  von  drei  Thermometern, 
die  ich  der  Versuche  wegen  oftmals  genau  geprüft  hatte,  das 
•ine  von  GmiifEE  in  Berlin,  welches  in  Viertelgrade  R.  ge- 
weilt ist,  die  wieder  bis  snf  Viertel  genügend  geschätzt  wer- 
den können ,  den  Eispunct  0°,05  R.  unter  dem  Striche  zeigte, 
die  beiden  andern  aber,  von  Loos  in  Darmstadt,  völlig  genau 
waren.  Auch  bei  einem  Pariser  Thermometer,  welches  zufäl- 
lig durch  Abbrechen  der  oberen  Spitze  offen  war,  dessen  Scale 
bis  400°  C.  reicht,  fand  ich  den  Gefrierpunct  genau,  obgleich 
der  Qneeksilberfrden  sich  bei  einer  Wärme  von  20*  C.  nnd 
darüber  in  mehrere  Theile  trennte  und  also  etwas  Lnft  oder 
Feuchtigkeit  enthalten  mufste«  Den  Einflufs  des  Luftdrucket 
konote  ich  um  eo  weniger  bezweifeln,  als  ich  einen  auffal- 
lenden Beweif  vom  Nachgebet  des  Gelafses  gegen  mechani- 
schen Druck,  namentlich  durch  die  Quecksilbersäule  im  In- 
aern,  bei  der  Prüfung  der  langen  Thermometer  erhalten  hatte, 
allein  aas  eben  dieser  Erfahrung  ging  auch  hervor,  dafs  das 
Glas  bei  fortdauerndem  unverändertem  Drucke  sich  nur  bis  zu 
einer  gewissen  Grenze  ausdehnt  oder  zusammenzieht;  denn 
seit  mehreren  Jahren  zeigte  sich  keine  Veränderung  des  Ge- 
frierpanctes  bei  dem  langen  Thermometer,  obgleich  der  Druck 
des  Qaecksilberfadens  gegen  die  inneren  Wandungen  des  Ge- 
fälles ungefähr  2y  Atmosphären  betrug.  Indem  aber  bei  ge- 
wöhnlichen Thermometern  die  festen  Pnncte  erst  mehrere  Tage, 
neistens  sogar  Wochen  und  selbst  Monate  nach  dem  Ver- 
icklielsen  ihrer  Rtfhren  bestimmt  werden,  so  sollte  man  schlie- 
fen, dafs  die  Kugeln  derselben  während  dieser  Zeit  durch 
den  steten  Einflufs  des  Luftdrucks  so  weit  zusammengedrückt 
wyn  müfsten,  als  das  Glas  diesem  nachzugeben  vermag,  nach 
welcher  Zeit  aber  nothwendig  ein  Stillstand  eintreten  rnufs. 
Hiermit  übereinstimmend  ist  auch  die  Erfahrung,  dafs  die  von 
Lriz  anf  v.  Kotzibue's  Entdeckungsreise  gebrauchten  Ther- 
mometer binnen  vier  Jahren  den  Gefrierpunct  nicht  änderten9, 
wobei  bemerkt  wird,  die  Kugeln  derselben  seyen  von  dickem 
Glase;  auch  meint  Rudbkro3,  man  könne  die  Glasdicke  der 
Thermometerkugeln  so  stark  machen,  dafs  keine  Zusammen- 

1  Heine  Abhandl.  über  d.  Ausdehnen*  tropfbarer  Flüssigkeiten. 

$.5. 

%  Mim.  de  l'Acad.  de  Petersb.  VI.  Sdr.  T.  I.  p.  255. 
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drückung  möglich  bleibe  *  was  jedoch  der  .Empfindlichkeit 
schaden  wurde,  „  u     •  "> 

46)  Die  von  mir  anfangs  untersuchten  drei  Thenmometer 
sind  die  vorzüglichsten,  die  ich  besitze,  und  aus  der  auf  ihr^ 
Verfertigung  verwandten  grosseren  Sorgfalt  dürfte  wohl  die* 
genaue  Lage  ihres  Eispunctes  zu  erklären  aeyn;  spatere  Ver- 
suche  haben  mich  allerdings  überzeugt,   dafs  dieses  bei  an- 
dern Thermometern  keineswegs  der  Fall  ist,    auch  überraschte 
mich  bald  dje  Entdeckung.,    dafs  der  höher  gefundene  Ge- 
irierpunet  tiefer  herabging,  wenn  ich  zwischen  den  beiden 
Messungen  das  Thermometer  einige  Zeit  in  siedendes  Wasser 
senkte,  jedoch  habe  ich  keine  hinlänglich  erschöpfenden  Ver- 
suche angestellt,  um  hiernach  über  das  Problem  genügend  zu 
entscheiden.     Auf  jeden  Fall  mufs  durch  den  äufseren  ■  Luft- 
druck eine  Zusamraendrückung  des  Behälters  am  Thermometer 
statt  finden  und  hierauf  eine  Verrückung  der  Grade,  beruh», 
sofern  diese  nicht  durch  vorhandene  Dämpfe  im  Innern  oom- 
pensirt  wird,  wie  denn  schon  Tabkrati1  fand,  dafs  Thermo- 
meter im  Vacuum  der  Luftpumpe  einen  niedrigem  Stand  zei- 
gen, ohne  die  Ursache  hiervon  zu  kennen,  die  nachher  durch 
Marcet  und  de  la  Rivb  aufgefunden  wurde.  Gay-Lus- 
sac  2  erkannte  zwar  bald ,  dafs  eine  Absorption  der  zurückge- 
bliebenen Luft  nach  Blackadder  den  entgegengesetzten  Feh- 
ler erzeugen  müsse,   indefs  wollte  er  im  Gegentheil  die  Ver- 
rückung des  Eispunctes  von  etwas  vorhandener  Luit  ableiten, 
da  schon  de  Luc3  bemerkt  habe,    dafs  dieselbe,  anfangs  im 
Quecksilber  zerstreut,  sich  mit  der  Zeit  sammle  und  an  Ela- 
sticität  zunehme.    Gay-Lüssac  war  daher  nicht  geneigt,  den 
erwähnten  Ansichten  von  Flaugergübs  und  Bellasti  beizu- 
pflichten ,  liefe  aber  zwei  gleiche  Thermometer  verfertigen,  das 
eine  oben  offen,  das  andere  verschlossen,  und  wirklich  zeigte 
sich  bei  dem  letzteren  die  fragliche  Verrückung  des  Eis* 
punctes,  obgleich  die  Kugel  von  solcher  Glasdioke  war,  dafs 
sie  nach  seiner  Ansicht  dem  Luftdrucke  widerstehn  mufste. 
Diesemnach  glaubt  er  ein  Büttel  gegen  diesen  Fehler,  in  ei- 
nem starken  Auskochen  des  Quecksilbers  zu  finden,  welches 
aber  nach  Dulokg  ohne  Anwendung  der   gröfsten  Sorgfalt 

1  Gomm.  8oc.  Bonon.  T.  II.  P.  I.vp.  S19.  T.  IL  P.  III.  p.  237. 

2  Aon.  Chixn.  et  Phy*.  T.  XXXIII.  p.  425. 

3  Modific.  de  l'Atmosph.  T.  I.  p.  232. 
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nicht  leicht  erreichbar  eeyn  soll.  -  In  dieser  Beziehung  sey  es 
erlaubt  zu  bemerken ,   dafs  verschiedentlich  der  Schwierigkei- 
ten gedacht  wird,  die  letzten  Antheilo  von  Luft  und  Heuch* 
tigkeit  aus  dem  Quecksilber  der  Thermometer  zu  entfernen* 
und  man  halt  diese  deswegen  für  sehr  grofs,    weil  es  beim 
Füllen  der  Barometer  so  gefunden  wurde.     Man  glaubte  aber 
nicht  selten,    die  Barometer  seyen  nur  dann  völlig  luftleer, 
wenn  bei  ihnen  die  Capillardepression ,    die  mit  der  Convexi- 
tät  der  Oberfläche  zusammenhängt ,  wegfiele  und  die  Ober- 
fläche sich  ganz  eben  zeigte,    da  doch  dieses  auf  der  eigen- 
thümlichen  Beschaffenheit  des  GUses  beruht,   wie  jetzt  be- 
kannt ist1.    Es  findet  indefs  ein  wesentlicher  Unterschied  des' 
Verfahrens  beim  Auskochen  der  Barometer  und  der  Thermo* 
meter  statt;  erstere  werden  von  unten  nach  oben  allmälig  aus- 
gekocht, wobei  das  schwerere  kalte,  noch  unreine  Quecksil- 
ber fortwahrend  wieder  niedersinkt,   letztere  aber  werden  in 
ihrer  ganzen  Ausdehnung  der  Hitze  ausgesetzt  (wobei  man 
sie  an  zwei  Eisendrähten  zu  halten,  pflegt),    die  ganze  Masse/ 
des  Quecksilbers  siedet  gleichzeitig  in  den  beiden  Behältern, 
dem  unteren  bleibenden  und  dem  oberen  provisorischen,  und' 
die  erzeugten  Quecksilberdampfe  verjagen  bald  die  letzten  An«- 
tkeileron  Luft  und  Feuchtigkeit,  weswegen  auch  bei  alten,  ' 
aber  guten  Thermometern  das  Bläschen,   welches  sich  in  der  * 
Kugel  bildet,  wenn  man  beim  Umkehren  derselben  den  Queck- 
silberfaden bis  ans  Ende  der  Röhre  herabsinken  läfst,  nach 
dem  Rückgange  des  Quecksilbers  ohne  irgend  eine  Spur  wie- 
der verschwindet»    Neuerdings  batLEGRAND2  absichtfioh  zur 
Lösung  des  vorliegenden  Problems  eine  grofse  Reihe  von  Ver- 
suchen mit  60  von  Buntes  verfertigten  Thermometern  ange- 
stellt und  folgende  Resultate  erhalten.     Die  Verrückung  des 
Eispunctes  erfolgt  sowohl,   wenn  die  Thermometer  einer  un- 
veränderlichen, als  einer  wechselnden  Temperatur  ausgesetzt 
werden ,  sie  kommt  aber  zum  Stillstande  in  einem  Zeiträume, 
welcher  vier  Monate  nicht  übersteigt,   und  hängt  nicht  von 
der  Form  des  Behälters ,  sondern  von  der  Beschaffenheit  des 
Glases,  vielleicht  seiner  Zusammensetzung  und  Abkühlung  ab* 


1   S.  Art.  Meteorologie.  Bd.  VI.  S.  1847» 

t  I/Üutitut,  5me  Anntfe.  N.  195..  Ann.  Chim.  et  Phyi.  T.  LXUf. 
'  -363.  .  . 
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Bei  Behältern  tob  gewöhnlichem  Gl.se  schwenkt  die  Ver- 
rückung zwischen  0°,3  und  0°,5  C.   und  kenn   im  Mittel 
s=  0°»35  C.  gesetzt  werden ,  bei  solchen  von  KrystellgUs  oder 
Email  (v§rr$  tendrt,  dit  Smail)  war  sie  bei  fünf  untersuchten 
css  0,  bei  zweien  unter  zwanzig,  deren  Nullpunct  Buntem 
bestimmt  hatte,  =  0°,25  und  =  0°,5  C,  vermutlich  wegen 
fehlerhafter  Bestimmung.   Die  Verriickueg  erfolgt  nicht  gleich- 
mafsig,  sondern  anfangs  schneller,    doch  nicht  so,    dafs  man 
ihren  Gang  verfolgen  kann.     Erwärmt  man  das  Thermometer 
bis  zum  Siedepuncte  des  Quecksilbers    und  läfst  man  es  in 
der  Luft  erkalten ,  so  stellt  sich  des  ursprüngliche  Zero  wieder 
her,  und  die  Verrückung  desselben  erfolgt  dann  ebenso,  wie> 
sie  anfangs  entstanden  war;  erhitzt  man  dasselbe  aber  bis  300" 
C  und  läfst  es  langsam,  z.  B.  in  Oel,   erkalten ,  so  erleidet 
der  Nullpunct  eine  Verrückung,  die  bis  auf  3°  C.  steigen  kann, 
erhitzt  man  es  dann  aber  bis  zum  Siedepuncte  des  Quecksil- 
bers und  läfst  man  es  in  der  Luft  erkalten,   so  bleibt  eine 
Verrückung  des  Eispunctes,   die  bis         G.  und  wohl  noch 
mehr  betregen  kann,  als  sie  anfangs  nach  der  Constructioo  des 
Thermometers  betrug,   insbesondere  wird  die  Verrückung  des 
Eispunctes  sehr  bedeutend,   wenn  man  die  Erhitzung  bis  zu 
hohen  Wärmegraden  und  die  langsame  Erkältung  öfter  wie- 
derholt.    Alles  dieses  ist  im  Ganzen  mit  sonstigen  Erfahrun- 
gen übereinstimmend  und  daher  nicht  auffallend ,  um  so  über- 
raschender aber  erscheint  die  Behauptung,   dafs  sich  das  be- 
schriebene Verhalten  auf  gleiche  Weise  bei  verschlossenen  und 
offenen  Thermometern  zeige,  also  nicht  Folge  des  äufsern  Luft- 
druckes seyn  könne,  sondern  auf  einer  eigentümlichen  Zu- 
sammenziehung des  Glases  beruhn  müsse. 

47)  Gegen  alle  hier  mitgetheilte  Behauptungen  ist  bisher 
kein  Widerspruch  erfolgt,  aufser  gegen  die  eine,  wonach  die 
Verrückung  des  Eispunctes  im  Verlaufe  von  4  Monaten  zum 
Stillstände  kommen  soll,  indem  Disfretz1  durch  eine  Reihe 
gleichfalls  absichtlich  angestellter  Versuche  gefunden  haben 
will,  dals  sie  über  zwei  Jahre  zunehmend  fortdaure.  Die- 
semnach  räth  er,  wenn  es  auf  eine  vorzügliche  Genauigkeit 
thermometrischer  Messungen  ankommt,  sich  zuvor  von  der 
Richtigkeit  des  Gefrierpunctee  zu  überzeugen.     Allein  euch 


1   L'Institut.  1837.  Mars.  N.  199.  p.  73. 
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dieses  ist  schwieriger,  als  es  auf  den  ersten  Blick  scheint, 
denn  Esem's1  Messungen  zeigen,  dafs  der  genau  bestimmte 
Frostpanct  nach  einer  Erhitzung  des  Thermometers  in  den 
Dümpten  des  siedenden  Wassers  herabgeht,  und  zwar  um  eine 
Gräfte,  die  bei  vier  vorzüglichen  Thermometern  0°/)57 ;  0*,074; 
0°,098;  0°,105  C.  betrag.  Man  vermifrt  die  Beantwortung  der 
Frage,  ob  eine  Erwärmung  des  Thermometers,  welche  nicht 
gerade  die  Siedehitze  erreicht,  also  etwa  nur  bis  50°  C.  steigt, 
diese  Herabdriicknng  ihrer  Gröfse  proportional  herbeiführt,  al- 
lein es  ist  dieses  anf  jeden  Fall  wahrscheinlich,  und  dann  folgt 
hieraus,  dafs  auf  einander  folgende  Messungen  abwechselnd 
Biederer  und  höherer  Wärmegrads  überall  nicht  absolut  genau 
Sern  kltaneo.  Hiermit  stimmen  auch  die  Resultate  der  be- 
achtungswerthen  Versuche  überein,  welche  Givtl*  angestellt 
hat  Er  fand  die  durch  den  Luftdruck  bewirkte  Erhöhung 
des  Eispunctes  keineswegs  so  grofs ,  als  sie  von  Manchen  an- 
gegeben wird,  denn  sie  betrog  nseh  der  beim  Abbrechen  der 
Spitzen  sich  zeigenden  Depression  gemessen  bei  Kugeln  nur 
1  Millim. ,  bei  Cylindern  1,4  und  bei  birnfö'rmigen  Behältern 
nnr  Q$  Millimeter,  wobei  jedoch  das  Verhältnifs  dieser  Grö- 
ben so  denen  der  Scalentheüe  nicht  angegeben  ist.  Die  durch 
Mofecularattraction  bewirkte  Erhebung  des  Eispunctes  tritt  auch 
nach  seiner  Ansicht  bald  nach  dem  Zuschmelzen  der  Thermo- 
meter ein  und  dauert  auf  jeden  Fall  nicht  sehr  lange,  denn 
er  fand  bei  seinen  Thermometern  nach  fünf  Jahren  ungefähr 
die  nämliche  Verruckung  desselben,  welche  Bürg  bei  den 
seinigen  nach  sehn  Jahren  gefunden  hatte.  Die  Frage,  ob  der 
Eispunct  der  Thermometer,  soweit  seine  Erhebung  durch  Mo- 
lecularattraction  des  gläsernen  Gefafses  bewirkt  wird,  auch 
später  durch  Erhitzung  der  Thermometer  wieder  herabgehe,  be- 
jaht auch  er  bestimmt,  jedoch  nur  in  Beziehung  auf  eine  Er- 
sitzung bis  zum  Siedepunote  des  Wassers. 

48)  Hiermit  ist  also  alles  dasjenige  genügend  mitgetheilt, 
was  die  Physiker  über  die  Verrückung  des  Eispunctes  bei 
Quecksilberthermometern  aufgefunden  zu  haben  angeben,  und 
es  wäre  nun  angemessen ,  eine  genaue  Bestimmung  dieses  Feh- 
lers und  die  dafür  erforderliche  Correction  hierauf  zu  gründen; 


1  Poggendorff  Ann.  XIII.  58. 

2  Baumgartners  und     Holger*e  Zeitaehr.  Th.  V.  8.  8  ff. 
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allein  man  übersieht  bald ,  dafs  dieses  nicht  etwa  nur  schwierig, 
sondern  in  der  That  unmöglich  ist,  weil  die  Resultate  der 
Verschiedenen  Untersuchungen  bedeutend  von  einander  abwei- 
chen un4  sich  in  einigen  wesentlichen  Puncten  sogar,  wider- 
sprechen. Alles  genau  erwogen  scheinen  mir  folgende  Sätze 
als  hinlänglich  begründet  gelten  zu  können.  Erstlich  ist  der 
gerügte  Fehler  keineswegs  so  allgemein,  als  man  den  Anga- 
ben nach  schliefsen  sollte,  denn  sonst  könnte  unmöglich  in 
den  Resultaten  thermometrischer  Messungen,  namentlich  der 
Temperaturen  der  Luft  an  den  verschiedenen  Orten ,  die  un- 
ter mittleren  Polhöhen  nur  gegen  10°  C  über  dem  Eispuncte 
Hegen  und  durch  zahlreiche  Messungen  der  Grade  über  und 
unter  diesem  fehlerhaft  genannten  Puncto  t  gefunden  wurden, 
SO  viele  Uebereinstimmung  herrschen,  als  doch  wirklich  ge- 
funden wird.  Bei  guten,  nicht  marktmäCsig  verkäuflichen 
Thermometern ,  die  mit  mäfsig  grofscn  Kugeln  und  nicht  mit 
künstlich  verzierten  Behältern  versehn  sind,  darf  man  daher 
eine  fehlerfreie  oder  nur  unmerklich  abweichende  Lage  des 
Eispunctes  voraussetzen.  Dafs  zweitens  der  äufsere  Luftdruck 
auf  die  Oberfläche  der  Quecksilberbehälter,  nachdem  der  in- 
nere Raum  der  Thermometerröhre  luftleer  verschlossen  ist,  eine 
mefsbare,  obgleich  geringe  Zusammendrückung  verursachen 
werde,  die  um  so  merklicher  seyn  mufs,  je  gröfser  und  dün- 
ner von  Glase  die  Kugel  ist,  läfst  sich  wohl  nicht  bezweifeln, 
nur  in  seltenen  Fällen  wird  aber  hieraus  eine  Verrückung  des 
Eispunctes  erwachsen,  weil  gute  Thermometer  mit  kleinen, 
nicht  zu  dünnen  Kugeln  versehn  zu  seyn  und  ihre  festen 
Puncte  erst  eine  hinlängliche  Zeit  nach  dem  Verschliefsen  be- 
stimmt zu  werden  pflegen.  Weniger  geneigt  bin  ich  drittens, 
eine  lange  Zeit  hindurch  allmälig  wachsende  Zusammenziehung 
des  Glases  in  Folge  einer  Art  von  Zusammensinterung  oder 
Krystallisation  anzunehmen ;  doch  ist  es  nicht  unmöglich ,  dafs 
sie,  mindestens  bei  einigen  Glassorten,  und  zugleich  in  ver- 
schiedenem Grade  statt  finde.  Nicht  zu  bezweifeln  ist  dage- 
gen, dafs  eine  negative^ (vermindernde)  Verrückung  des  Null- 
punctes  eintreten  und  eine  Zeit  lang  dauern  wird,  wenn  man 
das  Thermometer  bis  zum  Siedepuncte  des  Quecksilbers  oder 
bis  gegen  etwa  300»  C.  erhitzt,  die  dann  im  Verlaufe  der  Zeit 
wieder  in  die  entgegengesetzte  übergeht.  In  dieser  Beziehung  kann 
Leulahc  nicht  so  sehr  getäuscht  worden  seyn,  als  man  voraus- 
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setzen  müfste,  wenn  man  diesen  Satz'  in  Abrede  stellen  wollt», 
ja  ich  habe  selbst  einigemal,  obgleich  die  Versuche  nur  mit 
geringer  Sorgfalt  Angestellt  wurden,  gefunden,  defs  die  Ver- 
dickung des  NuUpunctes  geringe/  geworden  oder  ganz  ver- 
schwunden war,  nachdem  ich  das  Thermometer  einige  Zeit** 
in  siedendes  Wasser  oder  in  die  Dämpfe  desselben  getaucht 
hatte,  und  Egkn's1  directe  Versuche  entfernen  jeden  hierge- 
gen zu  erhebenden  Zweifel.  |Die  zu  Beobachtungen  der  Luft- 
temperatur dienenden  Thermometer  bleiben  daher  in  ihrem 
Gange  constant,  weil  sie  in  der  Regel  keinen  hohen  Tempe- 
raturen ausgesetzt  sind ;  auch  ist  es  auf  jeden  Fall  rathsam,  die 
Bestimmung  des  NuUpunctes  erst  einige  Wochen  oder  noch 
be&ser  Monate  nach  der  Verfertigung  der  Thermometer  und 
ror  der  Auffindung  des  Siedepunctes  vorzunehmen.  Der  gröfste 
Theil  der  wirklich  vorhandenen  oder  vermeintlich  aufgefunde- 
nen Verdickungen  des  NuUpunctes  ist  endlich  viertens  sicher 
eine  Folge  ursprünglich  Vorhandener  oder  bei  der  Prüfung  statt 
gefundener  unrichtiger  Bestimmungen,  Es  ist  keineswegs 
leicht,  die«  Fehler  sicher  zu  vermeiden,  welche  hierbei  sich 
einschleichen  können,  und  es  kömmt  zugleich  weit  weniger 
•üf  mikroskopisch  feine  Messungen  an,  nach  den  von  Rüd- 
mbg  und  Egen  angewandten  Methoden,  als  auf  die  Vermei- 
dung möglicher  Fehler  bei  der  Operation  selbst;  denn  man 
liest  die  Thermometer  in  der  Regel  beim  Gebrauche  nicht 
rmkrometrxsch  ab  und  die  Anwendung  der  mikroskopischen 
Meisapparate  hindert  leicht  die  erforderliche  sorgfältige  Mani- 
pulation. Bei  letzterer  ist  aber  hauptsächlich  darauf  zu  sehn, 
dafs  der  Schnee  reinlich  aufgesammelt  und  das  Gefäfs  zur  Vor- 
nahme der  Bestimmung  in  ein  nur  etwa  5°  C.  erwärmtes 
Zimmer  gebracht  werde,  dafs  sich  das  Thermometer  eine  hin- 
länglich lange  Zeit  darin  befinde  und  man  den  Nullpunct  nicht 
eher  bezeichne,  als  bis  der  Schnee  in  seiner  ganzen  Masse, 
ohne  vorhandenes  freies  Wasser,  sich  durchscheinend,  der 
Thermometerstand  aber  sich  eine  hinlängliche  Zeit  unverän- 
derlich zeigt.  Das  von  BOao 2  angewandte  Verfahren,  reines 
Wasser  in  einem  Gefäfse  (allenfalls  mit  eingesenktem  Thermo- 
meter) gefrieren  zu  lassen ,  bis  die  Oberfläche  mit  einer  einige 


1   Poggcodorff  Ann.  XI.  857« 
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Linien  dicken  Eisdecke  überzogen  ist»  dann  dasselbe  in  ein 
nur  wenige  Grade  über  dem  Gefrierpancte  warmes  Zimmer  zu 
bringen ,  den  längere  Zeit  stationären  Stand  des  Thermometers, 
such  nach  zerstofsener  oberer  Eisdecke,  abzuwarten  und  euf 
diese  Weise  den  Nullpunct  *u  bestimmen ,  durfte  allerdings 
Empfehlung  verdienen« 

49)  Sind  demnach  die  Normalpuncte  der  Thermometer  al- 
lerdings wohl  minder  fehlerhaft,  als  nach  der  Ansicht  Vieler 
angenommen  wird,  so  kann  es  doch  nicht  überflüssig  erachei- 
Den,  bei  solchen,  die  zur  genauen  Messung  mittlerer  Tem- 
peraturen, als  namentlich  der  Luft-,  Boden  -  und  Erdwärme, 
der  thierischen  Warme  u.  s.  w.,  verwandt  weraen  sollen ,  die 
Richtigkeit  des  Eispunctes  auf  die  angegebene  Weise  zu  prü- 
fen, insbesondere  wenn  sie  vorher  tiotr  hohen  Temperatur, 
der  Siedehitze  des  Wassers  oder  gar  einer  höheren,  ausgesetzt 
wurden  oder  wenn  sie  noch  neu  sind.  Dürfte  man  hierbei 
die  ursprüngliche  Richtigkeit  des  zweiten  Normalpunctes  vor- 
aussetzen ,  so  würde  es  genügen ,  blofs  den  Gefrierpunct  zu 
rectificiren,  und  die  GröTse  des  gefundenen  Fehlers  wüida 
dann  zugleich  diejenige  Correction  angeben,  die  für  alle  Grad© 
der  Scale  gleichmäfsig  anzubringen  wäre;  in  der  Regel  wird 
man  aber  auch  den  zweiten  Normalpunct  prüfen  und  die  er- 
forderliche Correction  anbringen,  die  sich  dann  von  selbst  er- 
giebt1.     Hierbei  ist  es  aber  gewifs  rathlich,   zuerst  den  Eis- 


1  Man  nimmt  meistens  an,   dafs  der  Fehler  des  Gefrierpancte» 
allen  Graden  alt  constante  GröTse  hinzuaddirt  werden  müsse.  Dieses 
scheint  mir  jedoch  unrichtig ,  da  der  Theil  des  Fehlers,  welcher  ans 
der  Zusammenstellung  des  Glases  folgt,  mit  zunehmender  Warme  ab- 
nimmt und  im  siedenden  Wasser  gänzlich  zu  verschwinden  scheint« 
Darf  dieses  als  richtig  gelten,   wie  ich  meinerseits  nicht  bezweifle, 
■o  ist  es  unmöglich,  den  Fehler  des  Gefrierpunetes  völlig  genau  zu 
corrigiren,   weil  msn  nicht  weifs,    wie  weit  derselbe  bei  jeder  Beob- 
achtung durch  vorausgegangene  Erwärmung  des  Thermometers  bereits 
verschwunden  ist.   Ecks  in  PoggendorfPs  Ann.  IX.  288.  bemerkt  hier» 
über,  dafs  die  Körper  zwar  im  Allgemeinen  sich  durch  Temperatur- 
Verminderung  um  ebenso  viel  wieder  zusammenziehn,  als  sie  sich  durch 
Warme  ausdehnten,  dafs  aber  solche  Körper  hiervon  eine  Ausnahme 
machen,  die  durch  schnelles  Erkalten  spröde  werden,  wie  Glas,  Stahl 
u.s.w.   Beim  Glase  ist  noch  besonders  zu  berücksichtigen,  dafs  seine 
Sprödigkeit  in  einer  dem  Gefrierpuncte  nahen  Temperatur  aasneh- 
mend wächst,   und  die  an  den  Thennometerkugelu  wahrgenommene 
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punct,  dann  den  Siedepünct,  nnd  gleich  darauf  nochmals  den 
EUpooct  zu  prüfen,  um  zu  ermitteln,  ob  die  Erhitzung  bia 
zum  Sieden  des  Wassers  auf  «Sie  Lage  des  Eispunctes  einen 
Eintraft  aasübe,  in  welchem  Falle  man  erst  einige  Zeit  späte* 
den  Eiipunct  definitiv  fixiren  müfste. 

50)  Correction  des  Siedepunctes*  Die  meisten  Verfer-* 
tiger  von  Thermometern  bestimmen  den  Siedepnnct  ihrer  In- 
strumente durch  Eintauchen  derselben  in  siedendes  Wasser, 
Geht  ihre  Kenotnifs  der  Sache  nicht  über  den  Bereich  der  ge- 
meinen hinaus,  so  wählen  aie  hierzu  gewöhnliche,  man  darf 
annehmen  irdene,  Gefäfse,  tauchen  die  Kugel  und  einen  Theil 
4er  Röhre  in  das  Wasser,  ohne  dafs  der  Boden  berührt  wird, 
and  indem  die  stark  aufsteigenden  Dämpfe  sich  an  die  Röhre 
anlegen,  erschweren  sie  ausnehmend  das  scharfe  Ablesen  und 
Bezeichnen  des  Punctes,  welchen  der  Quecksilberladen  er- 
reicht und  der  sich  aufserdem  bei  diesem  Verfahren  in  einer 
steten  hüpfenden  Bewegung  befindet.  .  Werden  die  hieraus 
erwachsenden  Schwierigkeiten  durch  die  aus  vielfacher  Ue- 
Voog  erlangte  Fertigkeit  überwunden  und  achten  die  Künst- 
ler, wie  man  bei  den  nur  etwas  besseren  voraussetzen  darf, 
auf  den  Barometerstand ,  den  man  zn  28  Par.  Zoll  anzuneh- 
men pflegt,  so  wird  auf  diese  Weise  der  Siedepnnct  mit  sehr 
annähernder  Genauigkeit  gefunden.  Setzt  man  inzwischen  den} 
begangenen  Fehler  auch  auf  einen  ganzen  Grad  der  Centesi- 
ft*hcalc,  den  Etspunct  als  genau  angenommen ,  so  beträgt 
die  hierfür  erforderliche  Correction  für  n  Grade  über  oder  unter 


dem  Eispuncte         Grade ,  also  für  eine  mittlere  Temperatur 

der  Luft  eis  Correction  des  Endresultates  für  10°  C.  unter  mitt- 
leren Breiten  ^  oder  0°,1  C,  was  noch  nicht  als  bedeutende 
Unrichtigkeit  auffallen  würde  und  die  Uebereinstimmnng  der 
gewöhnlichen  Beobachtungen  erklärlich  macht.  Gegenwärtig 
tenoen  aber  die  besseren  Künstler,  und  auf  jeden  Fall,  die 
Physiker,  den  Einflufs  der  Gefäfce  auf  die  Wärme  des  in  ih- 
nen siedenden  Wassers,  die  ursprüngliche  AufEndung  und  spe- 
toa  Centrole  des  Siedepunctes  geschieht  daher  nach  der  oben 
beschriebenen  Methode  durch  Eintauchen  in  die  Dämpfe  und 


mag  daher  wohl  nahe  über  dem  Gefrierpancie  erst 
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dadurch  werden  die  hieraas  entspringenden  Fehler  Vermieden. 
Rucksichtlich  des  Barometerstandes  ist  oben  §•  35.  bereits  be-^ 
merkt  worden,  dafs  die  Annahme  von  28  Par*  Zoll  oder  336 Li d. 
nur  eine  in  Dentschland  gewöhnliche,  keineswegs  aber  allge- 
mein und  bestimmt  festgesetzte  ist  ,  und  dafo  es  besser  seyn 
wurde,  sich  mit  Frankreich  über  0,76  Meter  sx  336,905  oder 
in  runder  Zahl  =  336*9  Par.  Lin.  zu  vereinigen,  um  dadurch 
der  in  England  festgesetzten  Gröfse  von  30  engl.  Zoll  «=s  0,762 
Meter  =  337,791  Par.  Lin.  möglichst  nahe  zu  kommen.  Will 
man  indefs  nicht  warten,    bis  dieser  Barometerstand,  versteht 
sich  auf  0°  Temperatur  der  Quecksilbersäule  reducirt,  wirk« 
lieh  statt  findet,  so  mufs  der  bei  einem  gegebenen  Barometer«» 
Stande  gemessene  Siedepunct  auf  den  normalen  reducirt  wer— 
den.    Die  hierfür  erforderliche  Correction  liefse  sich  aus  der 
mit  den  Temperaturen  wachsenden  Elasticität  des  Wasserdam- 
pfes entnehmen,    am  besten  aber  dürfte  es  seyn,  diejenigen 
Resultate  zu  benutzen,  welche  Egks1  durch  directe  Messun- 
gen an  10  verschiedenen  Thermometern  erhalten  hat.  Von 
diesen  gaben  vier  für  jede  Linie  des  auf  0°  reducirten  Baro- 
meterstandes 0°,09i ,  vier  andere  im  Mittel  0Q,0872  unöV  zwei 
0°,086;  indem  aber  auch  Dalton  0°,086  gefunden  hat,  so  kann, 
fuglich  im  genäherten  Mittel  0°,0881  genommen  werden.  Ist 
die  Scale  an  dem  geprüften  Thermometer  bereits  befindlich,  so 
beträgt  dieser  Fehler  für  jede  Linie  über  oder  unter  dem  nor- 
malen Stande  des  auf  0°  C.  reducirten  Barometers  +  0°,0881  C. 
der  ganzen  Scale,    oder  unter  der  wohl ; allgemein  gültigen* 
Voraussetzung,    dafs  vom  Eispuncte  aus  gleiche-  Grade  auf- 
wärts und  abwärts  aufgetragen  worden  sind,  für  jeden  einzel- 
nen Grad  +  0°,000881.   Heiist  also  der  bei  der  Bestimmung 
oder  Prüfung  des  Siedepunctes  beobachtete  Barometerstand  im 
Par.  Linien  B,  nennt  man  (B  —336,9)  =  B'.  und  die  über: 


1  Poggendorff  Ann.  XIII.  40.  XI.  628.  Man  findet  hier  S.  284# 
die  bisherigen  verschiedenen  Angaben  zusammen  gestellt wie  grofa* 
die  erforderliche  Correction  für  1  Lin.  Barometer- Unterschied  seyn" 
müsse.  Nach  Lemohmcsr  am.  1740  ist  sie  0°,104  C;  nach  Ma'btäse 
0°,09f;  nach  Faügkbb  um  1770  einmal  0°,112,  ein  anderes  Mal  0°,062; 
räch  na  LüC  nm  dieselbe  Zeit  0°,094.  Mehr  Vertrauen  rerdient  die 
Bestimmung  von  Daltoh*  zu  0°,08£.  und  die  ?on  AnzBERCEn,  welche 
dieser  sehr  nahe  kommt.  Vergleiche  hierüber  Soidseb  in  G.  XVlf. 
58. 
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oder  unter  0°  abgelesenen  Thermometergrade  t,  die  corrigir- 
ten  t',  so  ist 

t'=t  (1+B' 0,000881). 
War«  i*  B.  der  Siedepnnct  bei  B  =  334  Lin.  bestimmt  worden, 
so  lütte  das  Thermometer  ein«,  zu  kurze  Scale,  der  Quecksilber- 
faden  wurde  auf  höhere,  als  die  richtigen  Grade  zeigen ,  und 
die  Correction  gäbe  B'  =  (334  —  336,9)  =  —  2,9  und  man  er- 
hielte für  t=10°  die  conrigirte  Gröfse 

t'=  10)(1  —  2,9X0,000881)  =  9°,97448 ; 
wäre  dagegen  B  =  339  Par.  Lin.  und  t=10°,  so  erhielt«  man 
ff  =>  (339  —  336,9)      2,1  und  die  corrigirten  Grade  be- 
trügen 

t'=  10  (1+  2,1  X  0,000881)^  10°,001848. 
Die  Correction  ist  weitläuftig  und  beschwerlich,  betrüge  bei 
Hin.  Unterschied  für  50°  C.  zwar  nur  0°,044,  für  3  Lin, 
aber  schon  über  0°,1  und  kann  daher  nicht  wohl  vernachlas- 
figt  werden,  man  müTste  sich  daher  in  voraus  eine  Tabelle 
berechnen,  um  danach  die  beobachteten  Grade  zu  corrigiren* 
Bei  einer  enf  die  Röhre  selbst  geatzten  Scale  bliebe  dieses  das 
einziga  Auskunftsmittel,  eine  jede  andere  wurde  man  aber  lie- 
ber verwerfen  und  mit  einer  richtigen  vertauschen.  Das  hier-' 
bei  dann  vorkommende  Problem  ,  wie  man  bei  einem  niede- 
ren oder  höh  eretr-'Barometerstande  eine  richtige  Scale  erhalte 
oder  den  gefundenen  Siedepnnct  corrigire,  beantwortet  sich 
aus  dem  Vorhergehenden  von  selbst;  denn  wenn  die  Abwei- 
chung für  eine  Linie  Unterschied  der  auf  0°  Temperatur  re- 
iotirten,  bei  der  Bestimmung  des  Siedepunctes  statt  finderw 
den  Barometerhöhe  und  der  normalen  0°,08Sl  betragt,  so  wird 
sie  für  n  Linien  einfach  s  +n.0°,0881  C.  betragen,  und  da 
1  Grad  der  Scale  den  hundertsten  Theil  ihrer  Lange  vom  Eis- 
puncto  bis  zum  Siedepuncte  ausmacht,  so  sey  diese  uncorri— 
girte  Länge  =  L,  die  corrigirte  =  L',  und  man  wird  nach 
Jen  oben  gegebenen  Bezeichnungen  erhalten  * 

L'  =  L  (1  —  B\  0,000881). 
Die  hiernach  aufgetragene  und  richtig  getheilte  Scale  wurde 
dum  eine   hinsichtlich  der  Lage  des  Siedepunctes  genaue 
sep.  ...  V 

Eine  Erfahrung,  welche  Eec*  >  in  Beziehung  auf  die« 
»es  Problem  mittheilt,  verdient  sehr  beachtet  zu  werden.  Nach- 
dem er  die  angegebene  mittlere  Gröfse  aufgefunden  hatte,  prüfte 
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er  hiermit  die  genannten  Thermometer  bei  verschiedenen  Ba- 
rometerständen nnd  fand,  dafs  bei  keiner  einzigen  Beobaeh- 
tungireihe  der  Siedepunct  aller  Thermometer  nach  einer  nnd  der- 
selben Seite  abwich.  Dieses  beweist  vollständig,  dafs  die 
Abweichungen  vom  Mittel  nicht#in  der  Temperatur  des  Wag- 
serdampfes ihren  Grund  haben ,  weil  sie  sonst  bei  allen  Ther- 
mometern gemeinsam  und  also  von  einerlei  Zeichen  seyn  miifs- 
ten,  sondern  dafs  sie  auf  Veränderung  des  Quecksilbers  oder 
des  Glases  beruhn.  Veränderungen  des  Quecksilbers  schei- 
nen mir  auf  jeden  Fall  höchst  unwahrscheinlich,  dagegen  ziehe 
ich  gewisse  Modifikationen  des  Glases  nicht  in  Zweifel.  Eoes 
bemerkt  ferner,  dafs  man  zu  ebenso  sehr  abweichenden  Re- 
sultaten gelangt  seyn  würde,  wenn  man  die  Lage  des  Eis- 
punctes  nach  der  Erwärmung  des  Thermometers  zum  Grunde 
gelegt  hätte.  Zum  Glück  sind  die  hiejaus  erwachsenden  Un- 
richtigkeiten nur  g«ring  und  für  niedere  nnd  mittlere  Tem- 
peraturen, deren  Genauigkeit  in  vielen  Fallen  so  wichtig  ist, 
verschwindend  klein;  auf  jeden  Fall  aber  begründen  sie  die 
oben  bereits  angegebene  Regel,  dafs  man  bei  Thermometern, 
von  denen  man  die  grö'fste  Zuverlässigkeit  in  mittleren  Graden 
verlangt,  zuerst  den  Eispunct  scharf  bestimmen  müsse,  dann 
den  Siedepunct,  um  die  zwischen  beiden  liegende  Lange  der 
Scale  für  den  normalen  Barometerstand  zu  corrigiren,  und  dem- 
nächst erst,  nach  Verflufs  von  einigen  Wochen  oder  Monaten, 
nochmals  definitiv  den  Eispunct.  Aller  dieser  angewandten 
Vorsicht  ungeachtet  gelangen  wir  aber  dennoch  zu  dem  Re- 
sultate, dafs  wegen  der  eigentümlichen  Beschaffenheit  des 
Glases  ebenso  wenig  absolut  genaue  Thermometer  all  Barome- 
ter zu  erhalten  sind*, 

51)  Correotion  der  Scale,  Wenn  die  beiden  Normal« 
puncto  auf  der  Röhre  genau  bezeichnet  sind ,  so  trägt  man  dem 
Raum  zwischen  beiden  auf  die  Scale  auf,  theilt  diesen  in  so 
viele  Grade ,  als  die  beabsichtigte  Theilung  verlangt,  nnd  setzt 
diese  Theilung  auch  unter  dem  Eispuncte  so  weit  fort,  als  er« 
fordert  wird  oder  als  die  Länge  der  Röhre  bis  an  die  Kugel 
gestattet.  Geschieht  das  Auftragen  der  Scalentheile  auf  die 
Thermometerröhre  selbst,  so  unterliegt  diese  zwischen  den 
beiden  Normalpuneten  bei  eilen  Temperaturen  denjenigen  Ver- 

1  VergU  Meteorologie.  Bd.  VI.  8.  1347. 
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änderungen  ihrer  Länge,  welcher  sie  bei  der  Bestimmung  der 
festen  Puncto  ausgesetzt  war,  and  ihre  Ausdehnung  hat  daher 
auf  die  Genauigkeit  der  Grade  keinen  Einflufs ,  bei  Tempera- 
turen unter  dem  Gefrierpuncte  aber  wird  die  Röhre  verkürzt, 
und  nnter  Voraussetzung  einer  gleichmäßigen  Zusammenzie- 
hang  des  Quecksilbers  oder  der  gewählten  thermoskopischen 
Flüssigkeit  wird  also  aus  dieser  Ursache  die  Kalte  zu  grofs 
gefanden  werden,  ^llein  wenn  man  die  lineare  Ausdehnung 
des  Glases  auch  hoch  zu  0,000009  der  Einheit  für  1<>  C.  an- 
nimmt1, so  würde  die  Aenderung  für  50  Grade,  eine  selten 
vorkommende  Kalte,  doch  nur  0°,00045  betragen  und  kann 
also  füglich  als  unmefsbar  vernachlässigt  werden. 

Uebergehn  wir  die  Scalen  von  Elfenbein ,  Holz  oder  Pa- 
pier in  eine  Glasröhre  eingeschlossen,   weil  diese  Substanzen 
durch  trockne  Wärme  oder  Kälte  ihr  Volumen  nur  unmerklich 
ändern,  und  berücksichtigen  wir  die  sehr  gewöhnlichen  Scalen 
Ton  versilbertem  Kupfer  oder  Messing ,  so  werden  auf  diese  wohl 
allezeit  bei  einer  mittleren  Temperatur  von  15°  bis  etwa  18°  G. 
die  Grade  aufgetragen  ,  dann  wird  das  Thermometer  mit  zwei 
Drahten  oder  übergeschraubten  kleinen  Bügeln  in  der  Gegend 
von  etwa  60°  und  —  12°  auf  derselben  festgeklemmt«  Die 
Kogel  hängt  entweder  frei  anter  der  Scale,    oder  ist  in  eine 
Vertiefung  derselben  eingesenkt,  zuweilen,  und  wohl  meistens, 
ist  dann  zu  noch  grösserer  Festigkeit  das  obere  verjüngte  und 
rechtwinklig  umgebogene  Ende  der  Röhre  in  ein  Loch  in  der 
Scale  genau  eingelassen.     Dafs  auf  jeden  Fall  bei  dieser  Ein- 
richtung die  Ausdehnung  des  Metalls  Berücksichtigung  verr- 
anne, hat  Fischza2  zur  Erörterung  gebracht,   welcher  diese 
auch  auf  das  Glas  ausgedehnt  wissen  will,  und  ein  unleugbar 
vorhandener   Einfluß   dieser   Ausdehnung   des  Metalles  geht 
auch  namentlich  aus  dem  Umstände  hervor,   dafs  man  leicht 
Sei  langen  Thermometern ,  namentlich  solchen ,  deren  Scalen 
beträchtlich  über  den  Siedepunct  des  Wassers  hinausgehn,  die 
obere,   genau  in  die  Vertiefung  eingesteckte  Spitze  abgebro- 
chen rindet.      Von  diesem  Umstände  darf  man  jedoch  nicht 
auf  eine  bedeutende  Größenänderung  schließen  3   denn  eben 
wenn  die  Spitze  bei  mittlerer  Temperatur  scharf  passend  ein- 


1  Vergl.  Auflehnung.  Ild.  I.  S.  585. 

2  Berliner  Denkschriften  1816  aud  1817.  S.  88. 
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gesteckt  ist,  so  mufs  sie  leicht  abbrechen,  da  beide  Körper, 
das  Glas  und  das  Metall,  bei  einer  Veränderung  ihres  Volu- 
mens durch  Warme  nicht  im  Mindesten  nachgeben.  Um  ei- 
nen festen  Anhaltpunct  zu  haben,  welcher  für  irgend  eine  Be- 
stimmung unumgänglich  nothwendig  ist,  wollen  wir  anneh- 
men, die  Thermometerröhre  werde  durch  ihre  Befestigungen 
so  auf  der  Scale  gehalten  ,  dafs  die  Lage  des  Eispunctes  un- 
verändert bleibe.  Wird  dann  die  Ausdehnung  des  Kupfers 
und  des  Messings1  in  sehr  genähertem  Warthe  zu  0,00176 
der  Einheit  für  den  Temperaturunterschied  zwischen  den  bei- 
den festen  Puncten  des  Thermometers  angenommen ,  die  des 
Glases  aber,  die  hierbei  compensirend  wirkt,  zu  0,0009«  so 
beträgt  der  gröfste,  beim  Siedepuncte  des  Wassers  durch  die 
Ausdehnung  der  Scale  erzeugte  Fehler  nicht  mehr  als  — 0°,00086, 
welcher  aufser  dem  Bereiche  der  Messung  liegt. 

52)  Ein  größerer  Fehler  scheint  aus  einem  andern  ähn- 
lichen Umstände  hervorzugehn.  Nach  der  angegebenen  Vor- 
schrift soll  das  gesammte  Quecksilber  im  Thermometer,  also 
nicht  blofs  der  Behälter,  sondern  auch  die  Röhre,  so  weit  der 
Quecksilberfaden  reicht,  sowohl  den  Dämpfen  des  siedenden 
Wassers,  als  auch  der  Berührung  des  schmelzenden  Schnees  bei 
der  Bestimmung  der  beiden  festen  Puncte  ausgesetzt  werden. 
Ist  dieses  nicht  geschehn ,  so  wird  das  nicht  ausgesetzte  Ende 
des  Quecksilberfadens  eine  andere  Temperatur  als  die  Kugel 
und  der  eingetauchte  Theil  haben  ,  die  Normalpuncte  können 
nicht  genau  seyn  und  die  gezeigten  Grade  des  Thermometers 
müssen  daher  corrigirt  werden.  Hihschel2  behandelt  diesen, 
durch  Gavskdisk  der  Beachtung  empfohlenen  Fehler  ausfuhr- 
.lieh  und  giebt  Formeln  zur  Correction  desselben.  Ist  1  die 
Lange  des  Quecksilberfadens  beim  Eintauchen  der  Kugel  in 
Eis  und  x  die  Länge  desselben,  im  Fall  dafs  er  ganz  ein- 
getaucht wäre,  t  endlich  die  Temperatur  des  freien  Quecksil- 
berfadens in  Graden  der  gegebenen  Scale  über  dem  Gefrier- 

punete  des  'Wassers  und     die  Ausdehnung  des  Quecksilbers 

mit  Rücksicht  auf  die  gleichzeitige  des  Glases,  so  wird  die 
normale  Länge  =  x  des  Quecksilberfadens  durch  die  Tempe- 

1  Nack  Sabine  in  Account  of  Experiments  cet.  p.  307. 

2  Art.  Heat  in  Encyclopaedia  metropolitana.  p,  SSO. 
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ratur  von  t  Graden  verwandelt  werden  in  x  +         Diese  ist 

o 

aber  =  1  angenommen,  und  es  ist  also 

x+^x  =  x  (l  +  i)=l, 

1  =1-  " 


gefunden  wird.  Hirschel  setzt  dann  den  Ueberschufs  der 
Aasdehnung  des  Quecksilbers  über  die  des  Glases  oder  d  = 
Ü480  für  einen  Centesimalgrad  und  =  11664  für  einen  Grad 
der  Fahrenheit'schen  Scale1,  wonach 

x  =  I  —  a   . —  oder  1  -  - 


6480  +  t  ^  11664  +  t 

wird.    Auf  gleiche  Weise  sey  1  die  Länge  des  den  Dämpfen 
des  siedenden  Wassers  nicht  ausgesetzten  Quecksilbeifadens,  xF{ 
die  Länge  desselben  beim  Eispuncte  und  x  die  Länge  desselben,  88. 
wenn  er  den  Dämpfen  gänzlich  ausgesetzt  wäre,    t  die  Zahl 
der  Temperaturgrade, /um  welche  der  Quecksilberfaden  weni- 
ger warm  ist ,  als  die  Siedehitze  des  Wassers ,  und  n  die  Zahl 
der  Grade,  in  welche  die  Scale  zwischen  beiden  festen  Puqcten  . 
getheilt  ist,  so  wird,  wie  oben, 

^-x+y«(i  +  }), 

also  auch 

,„+!!^Si„(M.l?!). 

Beide  Gleichungen  in  einander  dividirt  geben 

i 

x  _  1  +  1     _  d+n 
T  ~V       n  — t       a  +  n  — t* 

» 

also  1  J-fln       .  lt 


d-fn— t       ^  d  +  n— t; 


1  Die  Gröf*e  ,3U  ist  bekanntlich  der  durch  Dulovo  uud  Petit 
gefandene  Ueberschufs  der  Ausdehnung  des  Quecksilbers  über  die  des 
Glases.   S.  Ann.  Chim.  et  Phys.  T.  VII.  p.  188. 
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Werden  für  d  und  für  n  =  100  oder  160  die  Zahlenwerthe  ge- 
setzt, so  ist 

7r^—ViitC.und=S\+  —   für  F.  Grade. 

So  richtig  diefs  in  theoretischer  Hinsicht  ist,  so  liegt  doch 
die  wirkliche  Correction  aufser  dem  Bereiche  einer  erforderli- 
chen Genauigkeit,  wo  nicht  der  Möglichkeit  überhaupt,  so- 
fern die  Temperatur  t  über  dem  Eispuncte  oder  unter  dem  §ie- 
depuncte  wohl  überall  nicht  mefsbar  ist.  Man  würde  nämlich 
t ehr  mit  Unrecht  hierfür  die  Wärme  der  Umgebung  nehmen  ; 
denn  wäre  %.  B.  bei  der  Bestimmung  des  Eispunctes  das  Zim- 
mer  auch  15°  bis  18°  warm,  so  würde  diese  Temperatur  selbst 
einen  Fufs  über  .dem  Gefäfse  mit  Schnee  einige  Grade  gerin- 
ger seyn  und  bis  zur  Oberfläche  des  Schnees  bedeutend  ab- 
nehmen, die  Abkühlung  der  Röhre  und  des  in  ihr  befind- 
lichen Quecksilberfadens  nicht  gerechnet.  Es  mufs  daher  bei 
der  Vorschrift,  die  ganze  Röhre  mit  dem  Schnee  und  nach- 
her mit  den  Wasserdämpfen  in  Berührung  zu  bringen,  fest- 
gehalten werden.  Die  so  graduirten  Thermometer  werden 
dann  richtig  zeigeo ,  wenn  sie  bei  den  Messungen  sich  ihrer 
ganzen  Lange  nach  in  demjenigen  Medium  befinden,  dessen 
Temperatur  gemessen  werden  soll.  Ist  Letzteres  nicht  der  Fall, 
z.  B.  bei  Messungen  erhitzter  Flüssigkeiten ,  in  welche  nur  die 
Kugel  eingesenkt  wird,  der  thierischen  Warme  u.  8.  w. ,  so 
würde  hieraus  eine  Unrichtigkeit  erwachsen ,  die  gleichfalls 
schwer,  meistens  gar  nicht  bestimmbar,  zugleich  aber  so  klein 
ist,  dafs  sie  füglich  vernachlässigt  werden  kann.  Inwiefern 
dieses  auf  die  in  die  Erde  gesenkten  Thermometer  anwend- 
bar ist,  wurde  bereits  oben1  untersucht. 

53)  Die  Correction  des  Calibers  wird  gegenwärtig  für  un- 
umgänglich nothwendig  erachtet  und  alle  Thermometer,  mit  kaum 
stattfindender  Ausnahme,  gelten  in  dieser  Beziehung  für  fehlerhaft. 

Hällstböm*  führt  ein  ganzes  Begister  von  Thermome- 
tern an,  unter  denen  eins  aus  Vauquelih's  chemischer  Fa- 
brik Correctionen  zwischen  4°,rj9  und  —  1°,55  C.  erforderte, 
bei  den  übrigen  aber  hielten  sich  dieselben  ungefähr  zwi- 
schen  —  QV2  bis  +  0°,06  und  0°  bis  1°,6  C.  Eon3  be- 

1  8.  Art.  Temperatur  der  Erdkruste. 

2  Poggettdorff  Ann.  IX.  5Ä5. 

3  Ebend.  XI.  276. 
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tätigt,  dats  nach  seinen  Erfahrungen  jene  Thermometer  nicht 
in  den  schlechtasten  gehören  konnten,  auch  meint  er,  man 
dürfe  sich  nicht  dadurch  täuschen  lassen,  wenn  Thermometer 
tus  derselben  Werkstatt  unter  einander  übereinstimmten.  In 
diesen  Falle  mufsten  sie  aber  mit  einem  constanten,  in  ihrer. 
Cooitruction  liegenden  Fehler  behaftet  seyn,  wie  bei  denen, 
die  aus  $er  Werkstatte  geübter  und  bewährter  Künstler  als 
vorzüglich  genau  kommen,  nicht  wohl  anzunehmen  ist,  und 
es  bleibt  daher  stets  ein  bekanntes  gutes  Mittel,  die  Richtig- 
keit der  Thermometer  im  Allgemeinen  zu  prüfen,  wenn  man 
oe  anter  einander  vergleicht,  was  jedoch  gleichfalls  mit  der 
gehörigen  Vorsicht  geschehn  mufs.  Die  Haupt  Ursache  der  be- 
deutenden Abweichungen  sucht  man  in  einem  unrichtigen  Ca- 
Über  der  Röhren.  Hessel1  gab  eine  Methede  an,  bei  fertigen 
Thermometern  die  vorhandenen  Fehler  zu  corrigiren,  die  seit- 
dem nach  ihm  benannt  ist,  und  man  findet  daher  häufig  an- 
gemerkt, dafa  die  zu  genauen! Versuchen  verwandten  Trier* 
mometer  hiernach  corrigirt  Seyen.  Gleichzeitig  brachte  Hall- 
mön*  ein  diesem  im  Wesentlichen  gleiches  Verfahren  in 
Vorschlag,  Egks3  empfiehlt  eioe  einfachere  Methode,  dem  Bes- 
sel'schen  Verfahren  kommt  aber  dasjenige  nahe,  welches  Rüd- 
iiig*  bei  der  Correction  seiner  zur  Normal- Mafsbestimmung 
dienenden  Thermometer  in  Anwendung  brachte,  und  auch  das- 
jenige, welches  Kupffir5  für  diejenigen  Thermometer  em- 
pfehlt, welche  zu  correspondirenden  meteorologischen  Beob- 
achtungen an  den  verschiedenen  Stationen  des  russischen  Rei- 
ches dienen  sollen.  Ich  werde  mich  bemühen ,  eine  Ueber- 
fleht  des  wesentlichsten  Inhalts  dieser  schätzbaren  Untersu- 
chungen mitzatheilen. 

53)  Bei  fabrikmäßiger  Verfertigung  der  Thermometer  su- 
chen die  Künstler  blofs  nach    dem   Augenmafse  diejenigen 

Theile  der  sehr  langen,  von  den  Glashütten  ihnen  zugekom- 

•  » 
—  i 

1  Poggendorff  Ann.  VI.  287. 

2  Ebendaselbst  IX.  536.,  Aas  Anmärkaiogar  anwende  termo- 
«eterna  färfardigaode  oeh  Brak.  Aead.  DisF.  Abo  1823. 

3  Poggendorff  Ann.  XI.  529. 

4  Ebeod.  XL.  566. 

5  Instruction«  poor  faire  des  obeerrations  me:teorologiqaes  et 
nagne'tiqoes,  St.  Petewb.  1836.  8. 
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mehen  Röhren  ans  ,  die  ihnen  ein  gleiches  Caliber  zu  haben 
scheinen,  schneiden  die  erforderliche  Länge  ab,  bringen  das 
Ende,  wo  ihnen  das  Caliber  nicht  mehr  genau  scheint,  nach 
unten,  und  haben  hierin  durch  Uebung  eine  solche  Fertigkeit 
erlangt,  dafs  sie  nicht  allein  die  GröTse  des  Behälters  der  Weite 
der  Röhre  blofs  nach  Schätzung  anzupassen  vermögen,  son- 
dern dafs  auch  manche  dieser  Thermometer  ziemlich  richtig 
sind,  wobei  es  sich  jedoch  von  selbst  versteht,  dafs  sie  gar 
nicht  für  den  Physiker,  sondern  blofs  für  gewöhnliche  Wet- 
terbeobachter gehören,  die  an  solche  Werkzeuge  nicht  mehr 
als  etwa  einen  Thaler  wenden  wollen.  Für  gute  Thermome- 
ter liegt  aber  das  Erfordernifs  des  richtigen  Calibers  so  nahe, 
dafs  kein  Verfertiger  derselben  damit  unbekannt  seyn  kann. 
Die  von  Gay-Lussac1  neuerdings  empfohlene  Methode,  ei- 
nen kurzen  Quecksilberfaden  nach  und  nach  in  der  ganzen 
Länge  der  Röhre  hinzuschieben,  um  aus  dem  Gleichbleiben 
oder  der  Veränderung  seiner  Länge  die  gleichmäßige  oder 
wechselnde  Weite  der  Röhre  zu  entnehmen,  wurde  ehemals 
und  wird  bis  auf  die  neuesten  Zeiten  herab  stets  in  Anwen- 
dung gebracht.  Schon  Hesner*2  redet  davon,  als  von  einer 
bekannten  Sache,  Lambert3  empfiehlt  einen  Quecksilberfa- 
den von  wenigstens  einem  Zoll  Länge  zu  nehmen,  und  sei- 
ner Autorität  folgen  alle  diejenigen ,  welche  seitdem  über  die 
Construction  der  Thermometer  geschrieben  haben ,  deren  Werke 
gröfstentheils  bereits  oben  angegeben  worden  sind.  Es  darf  aber 
auch  in  dieser  Beziehung  ein  wesentlicher  Unterschied  nicht 
unbeachtet  bleiben.  Ehemals  setzte  man  voraus,  der  innere 
Raum  der  Röhren  könne  in  Folge  der  Fabricationsart  kein 
absolut  genauer  Cylinder  seyn,  sondern  müsse  sich  etwas  der 
konischen  Form  nähern,  und  zwar  so,  dafs  derselbe  hiernach 
in  kaum  merklichen  Abstufungen ,  aber  gleichmäfsig  fortschrei- 
tend, entweder  weiter  oder  enger  würde.  Hieraus  folgt  von 
selbst,  dafs  ein  solcher  beginnender  Unterschied,  obgleich  im. 
Anfange  verschwindend,    doch  durch  stete  Zunahme  allmälig 

1  Bkssbl's  astronomische  Beobachtungen.  Abth.  VII.  Vergl. 
Poggendorff  Ann.  VI.  287.  Körkbr's  Anleitung  übereinstimmend« 
Thermometer  zu  verfertigen.  Jena  1824.  Baumgartkbr's  Physik.  Sup- 
plem.  8. 114. 

2  Traft**  des  Thermometre*.  a  la  Haje.  1758.  p.  44. 
9  Pyrometrie.  1779.  p.  81.  43. 
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bedeutend  werden  müfste.  Wäre  dann  die  Gröfse  der  Zunahme 
von  einem  gewissen  Puncte  an  bis  zu  einem  andern  genau 
bekannt,  so  könnte  man  mit  einer  accuraten  Theilmaschine 
diese  Aenderung  in  die  Scale  übertragen  und  dadurch  den 
Fehler  des  Calibers  corrigiren ;  die  Künstler  blieben  aber  bei 
dergleichen  Theilung  der  Scalen,  und  gingen  von  dem  Grund« 
satze  aus,  die  Röhre  dürfe  nur  so'  weit  verwandt  werden,  als 
sich  keine  merkliche  Aenderung  ihrer  Weite  wahrnehmen  lasse. 
Aus  dieser  Ursache  wird  von  einer  grofsen  Masse  von  Kahren 
nur  ein  kleiner  Theil  zu  guten  Thermometern  wirklich  ver- 
wandt, der  Rest  aber  zu  den  schlechteren  genommen  oder  als 
unbrauchbar  wieder  eingeschmolzen,  und  bei  der  Operation 
des  Calibrirens  von  hundert  und  mehr  Röhren  finden  sich  nur 
zwei,  drei  oder  etwa  fünf,  die  sich  für  längere,  über  den 
Siedepunct  des  Wassers  hinaus  gehende  Thermometer  eignen 
und  die  daher  von  gewissenhaften  Künstlern  nur  aus  Gefällig- 
keit oder  gegen  höhere  Preise  abgegeben  werden.  Ich  ge- 
stehe, dafs  ich  nach  eigenen  Erfahrungen  und  aus  theoreti- 
schen Gründen  noch  immer  diese  Ansicht  theile.  In  Gemäfs- 
heit  der  Fabricationsweise  der  Thermometerröhren  mufs  der 
innere  Raum,  wie  mir  scheint,  konisch  werden,  aber  regel- 
mäßig konisch ;  allein  da  die  Abweichung  von  der  Cylinder- 
form  nothwendig  sehr  langsam  und  allmälig  eintritt,  so  läfst 
sich  denken ,  dafs  für  eine  gewisse  Länge  der  Unterschied 
verschwindet  und  diese  als  genau  cylindrisch  gelten  kann» 
Bei  drei  guten  Thermometern  habe  ich  einen  abgetrennten 
Quecksilber  faden  von  etwa  50°  bis  60°  Länge  in  mittlerer 
Temperatur  bis  zum  Siedepuncte  gleiten  lassen  und  eine  stets 
gleichmäfsige  Zunahme  oder  Abnahme  wahrgenommen ,  die  bei 
dem  schlechtesten  im  Maximum  0°,75  C.  betrug«  Wird  dann 
angenommen,  dafs  die  beiden  Normalpuncte  richtig  bestimmt 
sind,  so  fallt  das  Maximum  des  Fehlers  wegen  des  Galibers 
in  die  Mitte  der  Scale,  ist  aber  auch  hier  so  gering,  dafs  er 
bei  dem  Mangel  an  Stabilität  der  zu  messenden  Wärme  in  den 
Fehlern  der  Messung  verschwindet.  Sonstige  Prüfungen  ha- 
ben hiermit  im  Ganzen  übereinstimmende  Resultate  gegeben, 
denn  obgleich  bei  einer  von  Bissel  geprüften  Röhre  die  Un- 
gleichheiten bis  auf  T*y  stiegen,  so  mufs  man  doch  voraus- 
setzen, dafs  diese  Röhre  zu  den  sehr  schlechten  gehörte,  da 
iis  bei  einer  andern  von  Schafäinski  nur  <fc  «reicnlen» 


Digitized  by  Google 


944  Thermometer. 

#  t 

*  • 

Sechs  Röhren  von  Greihir,  welche  Eons1  untersuchte,  seig- 
teo  Ungleichheiten  von  irV>  Vtf?  A»  iV  »ud  fünf 
von  Apel  -g^;  -^5  -j^;  -j1^;  drei  von  unbekanntem  Ur- 
sprünge ^  Nehmen  wir  die  gröfste  unter  allen 
diesen,  so  ist  0°,05  auf  gewöhnlichen  Scalen  ohne  Anwen- 
dung künstlicher  Mittel,  und  wenn  nicht  das  Ende  des  Queck- 
silberfadens einem  Theilstriche  sehr  nahe  steht,  kaum  mehr 
unterscheidbar.  Des  von  Joses  in  London  verfertigte  Ther- 
mometer,  dessen  sich  Sabive3  bei  seinen  Pendelmessungen 
bediente,  scheint  das  einzige  zu  seyn,  welches  nach  genauer 
Prüfung  keine  mefsbare  Abweichung  zeigte;  es  enthielt  aber 
nur  150  Grade  der  Fahrenheit'schen  Scale. 

Die  Ansichten  der  meisten  Physiker  der  neuesten  Zeit  sind 
aber  hiervon  wesentlich  verschieden.  Hiernach  sind  die  In- 
nern Räume  der  Röhren  nicht  regelmäßig  konisch,  sondern 
sprungweise  und  regellos  bald  weiter  bald  enger3,  und  dieser 
Voraussetzung  angemessen  ist  dann  auch  die  von  Gat-Lus- 
sac  vorgeschlagene  Calibrirungsmethode.  Man  soll  hiernach 
einen  kurzen  Quecksilberfaden  in  der  Röhre  (vor  der  ^Verfer- 
tigung des  Thermometers)  verschieben,  so  dafs  das  hintere 
Ende  stets  wieder  genau  an  den  Ort  kommt,  den  das  vorder« 
eben  verlassen  hat,  und  jederzeit  die  Länge  durch  einen  Dia- 
mantstrich bezeichnen,  um  eine  gewisse  Anzahl  Räume  von 
gleichem  Inhalte  zu  bekommen  9  deren  Werth  nachher  beim 
Verfertigen  der  Scale  zwischen  0  und  100  interpolirt  werden 
kann.  Diese  Methode  ist  höchst  mühsam  und ,  wie  ich  meine, 
auch  unsicher,  da  es  kaum  möglich  auf  jeden  Fall  höchst 
schwierig  ist,  das  Ende  des  Fadens  jederzeit  genau  unter  den 
Diamantstrich  zu  bringen,  und  man  läuft  Gefahr,  Fehler  hin- 
ein zu  corrigiren,  die  gar  nicht  vorhanden  sind.  Ruobehq-* 
meint,  in  sehr  engen  Röhren,  die  allein  zu  guten  Thermo- 
metern taugen,  würde  sich  ein  solcher  Faden  nicht  verschie- 


1   Poggendorff  Ann.  XL  296. 

S   Experiments  to  determine  cet.  p.  185* 

8  Egen  versichert,  vier  Thermometer  geprüft  und  to«  ungleich 
von  Weite  gefunden  zu  haben ,  dafs  sie  keine  regelmäßige  Stelle  von 
einigein  Umfange  darboten  und  daher  die  von  ihm  früher  angege- 
bene Correctioosmethode  für  sie  nicht  genügte.  FoggendorfTs  Ann. 
XI».  46. 

4  Poggendorff  Ann.  XL.  563. 
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beo  lassen ,  allein  dann  könnte  man  keine  der  folgenden  Cor- 
rectioosmethoden  in  Anwendung  bringen ;  vielmehr  läfst  sich 
durch  Hülfe  des  Luftdrucks  in  einem  an  beiden  Enden  offe- 
nen Rflhrchen  von  geringster  Weite  ein  Quecksilberfaden  ohne 
Mühe  verschieben,  insbesondere,  wenn  man  nach  KöRNsa's1 
Vorschlage  die  Röhre  in  eine  Fassung  steckt,  die  mit  einer 
kleinen  Pumpe  versehn  ist,  und  durch  Einpressen  von  Luft 
den  Qaecksilberfaden  an  die  erforderliche  Stelle  bringt.  So-* 
wohl  für  diese  Methode,  als  auch  für  die  sonst  üblichen 
des  Calibrirens  empfiehlt  sich  diese  Vorrichtung,  bei  welcher 
man  sich  eine  feine  und  mit  gröfster  Sorgfalt  richtig  getheilte 
Scale  verschafft ,  dieser  die  Röhre  parallel  legt  und  nach  ein-  pjg; 
gebrachtem  Quecksilberfaden  an  der  Scale  vermittelst  eines  An-  89« 
schlagelineals  genau  die  gleichbleibende  oder  sich  verändernde 
Lange  desselben  mifst.  Das  hierbei  zu  befolgende  Verfahren 
ist  aus  der  Zeichnung  völlig  klar  und  ich  überhebe  mich  da- 
her einer  weiteren  Beschreibung.  Ungleich  feiner  und  den 
höchsten  Grad  von  Genauigkeit  gewährend  ist  aber  die  durch 
Rcdberg2  angewandte  Calibrirungsmaschine ,  insbesondere 
wenn  man  dabei  eine  von  selbst  sich  darbietende,  obgleich 
nicht  unwesentliche  Verbesserung  anbringt.  Sie  besteht  aus 
einem  messingnen  Lineale  AB  von  gegen  2  Fufs  Länge,  auf  Fig. 
welchem  zwei  andere  Lineale  A  G  und  E  F  sd  befestigt  sind,  90« 
dafs  sich  der  Fufs  mn  des  Mikroskophalters  zwischen  den  pa- 
rallelen Seiten  derselben  mit  mäfsiger  Reibung  schieben  läfst« 
Aaf  die  breitere  Leiste  EF  ist  eine  sehr  feine,  willkürliche 
TheiTuog  auf  Silber  aufgetragen,  die  man  bis  zu  beliebiger 
Feinheit  treiben  und  durch  Verlängerung  der  zu  5  und  10 
Theilstrichen  gehörigen  Linien  leichter  ablesbar  machen  kann  5 
bei  der  von  Rudbbrg  gebrauchten  war  der  Decimalzoll  in  198 
Tbeile  getheilt.  Auf  diese  Leiste  wird  die  Thermometerröhre 
gelegt,  mittelst  zweier  Bügel  pq  und  sz  festgeschraubt,  und 
die  Längen  der  Quecksilberfäden  werden  dann  vermittelst  des 
Mikroskopes  M  abgelesen ,  indem  die  Theilstriche  durch  die 
Glasröhre  sichtbar  sijid.  Eine  Verbesserung  würde  darin  be- 
stehn,    wenn  das  Fufrstück  mn  nicht  durch  Verschiebung, 


1  Anleitung  übereinstimmende  Thermometer  au  ?erfertigen.  Jeua 
18*4. 

t  Poggendorf  Ann.  XL.  572. 
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sondern  vermittelst  einer  Mikrometerschraube  sanft  bewegt 
würde. 

* 

54)  Bessel's  Correctionsmethode  bezieht  sich  sowohl  auf 
die  fehlerhafte  Bestimmung  der  beiden  festen  Puncte,  als  auch 
auf  ein  unrichtiges  Caliber  der  Röhre,  und  da  vom  Ersteren 
bereits  die  Rec\e  war,  so  wird  es  genügen,  blofs  das  Letztere 
zu  berücksichtigen.  Das  Verfahren  besteht  im  Allgemeinen 
darin,  Quecksilberfäden  zu  trennen  und  aus  den  Unterschie- 
den ihrer  Lange,  die  sie  an  den  verschiedenen  Stellen  der 
Scale  einnehmen ,  gemessen  vermittelst  der  bereits  gezeichne- 
ten Grade,  die  Abweichungen  des  Calibers  und  die  für  die> 
einzelnen  Grade  erforderlichen  Correctionen  zu  finden.  Um 
den  Faden  zu  trennen,  soll  man  die  Röhre  an  dieser  Stelle 
erwärmen  oder  nach  Egen  mit  der  Spitze  der  Flamme  einer 
Blaslampe  dagegen  blasen  ;  allein  du  Feh  blofse  und  selbst  starke 
Erwärmung  trennt  sich  das  Quecksilber  nicht,  sobald  es  ganz 
frei  von  Luft  und  Feuchtigkeit  ist,  wenn  man  die  Erhitzung 
nicht  bis  zum  Siedepuncte  des  Quecksilbers  treibt,  und  dann 
werden  die  härteren,  eben  deswegen  aber  dauerhafteren  Glas- 
röhren durch  starke  einseitige  Eihitzung  leicht  springen,  wes- 
wegen dieses  Verfahren  gerade  bei  den  besten  Thermometern 
am  gefährlichsten  ist1.  Die  Länge  der  Fäden  ist  willkürlich, 
indefs  mufs  der  erste  sich  mindestens  über  die  Hälfte  der  Scale 
erstrecken;  man  kann  diesen  dann  fortwährend  halbiren,  oder 
die  folgenden  um  willkürliche  Gröfsen  kleiner  nehmen,  und  die 
Correction  wird  um  so  viel  vollständiger  seyn,  je  gröfser  die 
Zahl  der  angewandten  Fäden  ist,  wobei  der  letzte  Faden  klei- 
ner, als  die  Hälfte  des  ersten  seyn  soll.  Die  unteren  Enden 
bringt  man  der  Bequemlichkeit  wegen  mit  einem  Theilstriche 
der  Scale  zur  genauen  Berührung  und  zeichnet  den  Stand  des 
oberen  Endes  auf,  rückt  dann  auf  diese  Weise  in  beliebigen 
Intervallen,  etwa  von  5°  zu  5°  oder  von  10°  zu  10°  weiter, 
bis  an  das  Ende  der  Scale,  wobei  sich  von  selbst  versteht, 
dafs  man  ebenso  gut  auch  vom  oberen  Ende  des  Fadens  als 


1  Ich  möchte  rathen,  vor  der  Anwendung  der  Correction  erst 
die  Genauigkeit  der  Theilung  bei  den  Scalen  zu  untersuchen,  denn 
sonst  können  leicht  Fehler  der  Theilung,  durch  Nachlässigkeit  oder 
Mangel  an  guten  Theilmaschineu  entstanden,  für  Fehler  des  Galibers 
gelten. 
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Anfangspunct  ausgeht)  oder  beide  Methoden  verbinden  könnte» 
13 Essel  erläutert  diese  Methode  durch  das  Beispiel  einer  Cor- 
rection,  die  er  bei  einem  Fahrenheit'schen  Thermometer  ver- 
mittelst 8  Fäden  in  Anwendung  gebracht  hat,  weil  aber  diese 
Grade  minder  gebrauchlich  sind,  anfserdem  die  Rechnung  durch 
die  gröTsere  Zahl  der  Grade  und  die  .Menge  der  Fäden  weit- 
läuft ig  er  wird,  die  Art  des  Verfahrens  aber  auch  durch  ein 
kürzeres  Beispiel  völlig  klar  wird ,  so  wähle  ich  in  Ermange- 
lung eigener  Versuche  dasjenige,  welches  Baumgartner1 
mitgetheilt  hat.    Hiernach  waren 


Unteres 
Ende  des 
Fadens 

Ob 

eres  Ende 
Fadens 

des 

I 

II. 

III. 

IV. 

—  :'0 

—  10 

0 

+  10 
+  'iO 
+  30 

•f  40 

+  50 

+  60 

'i0,3 
30,4 
40,5 
50,6 

00,6 
70,5 

24,7 
54,S 
44,9 
54,9 
04,8 
74,7 

• 

424,40 
34,55 
44,55 
54,50 
04,40 
74,30 

11,1 

2U 
■il.l 
41,1 
51,0 
61,0 
71,0 

Um  hieraus  die  Correctton  zu  finden,  drückt  man  alle  Faden 
in  einem  gleichen,  an  sich  willkürlichen  Mafse  aus,  denkt  sich 
jeden  an  die  Stelle  der  vorher  gebrauchten  Fäden  gebracht, 
•Is  ob  sein  unteres  Ende  auf  den  Theilstrich  gefallen  wäre, 
aof  welchen  der  wirklich  gebrauchte  Faden  fiel.  Wird  dann 
die  Stelle  seines  oberen  Endes  mit  derjenigen  Stelle,  welche 
der  Faden  in  der  Röhre  wirklich  einnahm ,  verglichen,  so  giebt 
der  Unterschied  die  Correction  für  den  Punct,   auf  welchen 

■ 

das  untere  Ende  fällt.  Das  untere  Ende  ist  auf  diese  Weise 
dorch  das  obere  bestimmt,  und  man  erhalt  also  so  viele  Be- 
Stimmungen  desselben  Scalenelements ,    als   man   Fäden  ge- 

1  Naturlehre.  Supplem.  S.  124.  Ich  habe  nie  gewagt,  gute 
Thermometer  dieser,  wie  mir  scheint,  gefahrlichen  Operation  zu  un- 
terwerfen, rnieh  dagegen  begütigt,  zufällig  oder  durch  blofses  Schüt- 
teln abgetrennte  Faden  von  5°  zu  5°  fortgleiten  za  lassen,  and  auf  diese 
Weise  die  bereiu  erwähnten  Resultate  erhalten. 
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braucht  hat,  deren  Mittelweith  die  gesachte  Correction  giebr, 
wenn  man  die  Verbesserung  für  das  andere  Ende  des  Fadens 
vernachlässigt.  Man  könnte  sich  daher  mit  einem  einzige« 
Faden  begnügen,  was  Gay- Lussac 's  Methode  seyn  würde, 
oder  mit  zwei,  wobei  die  Annäherung  durch  die  Zahl  de? 
Fäden  stets  weiter  getrieben  wird.  Am  einfachsten  drückt 
man  die  Länge  des  Fadens  so  aus ,  wie  er  von  0  der  Scale 
anfangend  erscheint,  und  setzt  allen  folgenden  eine  unbekannte 
Correction  hinzu,  damit  sich  alle,  der  etwaigen  Ungleichhei- 
ten der  Röhre  ungeachtet,  auf  das  nämliche  Mafs  bezieh n, 
worin  der  erste  ausgedrückt  ist.    Hiernach  ist  die  Länge 

des  Fadens    1  =  40,5 

II  =  34,8  +  c, 

III  =  24,4  +  c„ 

IV  =  11,1  +  €„. 

Hiernach  giebt  die  obige  Tafel  für  die  zu  30  gehörigen  GrbTsen, 
wenn  man  den  Fehler  durch  9  bezeichnet : 

70,5  +  9(70,5)  -  (3Q  +  9>30)  =  40,5 
64,8  +  ^(64,8)  —  (30  +  9  30)  =  34,8 +  c, 
54,5  +  9(54,5)  —  (30  +  ?  30)  =  24,4  +  c, 
41,t  +  9(4M)  —  (30  +  930)  =  lM  +  c„, 
und  hieraus 

30  +  9  30  =  30  +  970,5 

s=  30  +  964,8— c, 
=  30,1  +  954,5  —  ctt 
=  30  +9  41,l-c„. 

Aus  diesen  vier  Werthen  das  Mittel  genommen,  das  Mittel 
aus  den  Correctionen  des  oberen  Theiles  der  Scale  =  0  ge- 
setzt,  erhält  man 

30  +  9  30  =  30,02  —  *  (c,  +  c„+c,„) 

oder, 

i  (c,  +  c„  +  eJ  =  C  geset**> 
930  =  0,02  — C 

Durch  ein  gleiches  Verfahren  müssen  die  zu  20,  10,  0  gehö- 
rigen Werthe  gesucht  werden,  und  man  findet  nach  Baum- 

6ARTBIR 

9  20  =  0,08  —  C 
9  10  =  0,08  —  C 
tp  0  =»  0,00  —  C. 
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Setzt  man  zu  diesen  Werths*  die  Fadenlangen  and  vergleicht 
man  das  Ergebnifs  "der  Summirung  mit  den  in  der  Tabelle 
angegebenen  Werthen,  so  erhält  man  die  Correctionen  für 
diejenigen  Stellen  der  Scale,  wo  sich  das  obere  Ende  des 
Fadens  befand,  während  das  untere  mit  0,  10,  20,  30  ansam- 
mele!.   Dieses  giebt  für  den  Faden  I 

0  +  9>0=   0,00  — C 
dazu  Faden  I  7  =3  40,50 


40,50  +  9  40,50  =5 

40,5(1  — 

C 

mithin 

^40,50  =3 

0,00  - 

C 

Ebenso  wird 

10  +  9IO  = 

10,08  — 

C 

äaza  Faden  I  = 

40,50 

50,6  +  9*0*6  —  50,58—  C 

also 

950,6  =-0,02  — C. 
Auf  gleiche  Weise  erhält  man 

9  60,6  =—0,01—  C 
9)70,5  =    0,02—  C. 

Baümgartneä  erhielt  aus  den  mit  Faden  11  gefundenen  Wer- 
ken auf  gleiche  Weise 

9)34,8  =    0,00  —  C  +  c, 

944.9  =—0,01  —  C  +  c' 
9>54,9  =— 0,02  —  C+c] 
9)64,8  =    0,02  —  C  +  c'; 

auch  Faden  III 

9)24,4  =-  0,01  —  C  +  c, 
9>  34,55  =—  0,07  —  C  +  c" 
y 44,55  =-  0,07  —  C+c" 
954,50  =-  0,08- C  +  c^; 

durch  Faden  IV 

911.10  =  0,00  —  C+c; 
921,10  =  0,08  —  C+cJ 
931,10  =  0,08  —  C+c'" 
941,05  =  0,02  -  C  +  c", 

Um  die  Warthe  von  c:   c  ;  c    zu  entfernen,  nimmt  man 

_  *      9  m  99  '  $S$  9 

*ua  allen  mittelst  desselben  Fadens  erhaltenen  Resultaten  das 
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Mittel  und  setzt  das  Mittel  der  Correctionen  wieder  s=s  0. 
Dieses  giebt 

0=  —  0,01  —  4  C  mithin  C  =  0,00 


Wenn  man  vermittelst  der  hier  gefundenen  Werth e  die  obi- 


q>  24,40 

=    0,05  — 

c 

9li,l= 

-0,05  — 

C 

g>  34,55 

=— 0,01  — 

c 

9)21,1  = 

0,03  — 

c 

9  44,55 

=  —0,0!  — 

c 

^31,1  = 

0,03  — 

c 

9  54,50 

=  -0,02  — 

c 

qp41,l  = 

-0,03  — 

c. 

In  den  Resultaten  mit  dem  ersten  Faden  kommt  c  nicht  vor 
und  in  denen  mit  dem  zweiten  ist  0^  =  0. 

Da  C  bekannt  ist,  so  könnte  man  <Hese  Gröfse  wegschaf- 
fen, allein  dieses  ist  unnttthig,  da  alle  Scalentheile  dadurch 
gleichmäfsig  afficirt  werden  und  es  bei  der  genauen  Bestim- 
mung des  Eispunctes  wegfällt.  Uebrigens  beziehn  sich  die 
gefundenen  Correctionen  auf  Scalenpuncte  mit  Decimalbrüchen ; 
sofern  es  sich  aber  mehr  um  die  Bestimmung  der  Correctio- 
nen für  die  ganzen  Scalentheile  handelt,  so  lassen  sich  diese 
aus  jenen  herleiten«  Man  bringt  zu  diesem  Ende  alle  obere 
beobachtete  Scalenpuncte  in  natürlicher  Ordnung  in  eine  Ta- 
belle und  setzt  denen ,  wofür  die  Correction  bereits  gefun- 
den ist,  diese  hinzu.  Alsdann  vereinigt  man  diejenigen  Zahlen, 
welche  nahe  an  einer  zu  suchenden  runden  Zahl  liegen,  zu 
einem  arithmetischen  Mittel  und  sucht  die  Correctionen  fut 
jene  runden  Zahlen  durch  Interpolation.  Die  folgende  Tabelle 
enthalt  die  schon  gefundenen  Correctionen  so  zusammenge- 
stellt, wie  sie  sich  zur  Auffindung  der  arithmetischen  Mittel 
vereinigen  lassen. 


0  =  — 0,01  —  4  C  +  4c, 
0  =  — 0,23  — 4C  +4c, 
0  =  —  0,18  -4C  +  4c„ 


c  =  0,00 
c  =  0,06 


Faden  III  und  IV  folgende  Gröfsen: 


befreit,   so  erhalt  man  für  den 
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X 

i 

px 

IM 

—  0,05 

41,1 

—  0,03 

21,1 
24,4 
31,1 

+  0,03 
+  0,05 
+  0,03 

44,55 

50,6 

—  0,01 

  n  Ol 

—  0,02 

34,5 
34,8 

40,5 

—  0,01 
+  0,00 
+  0,00 

54,9 
60,8 

-  0,02 

-  0,01 

64,8 
70,5 

+  0,02 
+  0,02 

Hieraus  findet  man  folgende  arithmetische  Mittel 


X 

<JpX      II  X 

25,53 

-f-  0,03 

56,65 

-  0,01 

39,90 

4-  0,00 

67,65 

+  0,02 

45,41 

-0,01 

und  aus  allen  Verbesserungen  durch  Interpolation 


q>  0°  =  0,00 

<p  io°  =  o,ob 

<p  20°  =  0,08 


g>30°  =  0,02 
q>  40°  =.  0,00 


q>  50°  ==  0,02 
<p  60°  =  —  0,01. 


Um  die  Correctionen  für  —  10°;  —  20°  zu  bestimmen,  mufs 
mao  die  Länge  der  Fäden  kennen,  welche  bekannt  wird, 
man  sie  von  dem  anhängenden  c  befreit.     Man  findet 


1=40,5;  11  =  34,8;   111  =  24,46;  IV  =11,05. 

Man  nimmt  hierauf  aus  der  ersten  Tabelle  die  dann  gefunde- 
nen Gröben,  als  das  untere  Fadenende  auf  —20;  — 10  O. s.w. 
stand,  setzt  dem  oberen  Ende  die  aus  dem  Vorhergehenden 
ihm  zukommenden  Verbesserungen  hinzu ,  zieht  die  Faden- 
lange,  auf  welche  sich  dieses  bezieht,  ab  und  erhalt  anf  diese 
Weise  9 —  20;  q>  — 10  u.  s.  w.     NIm  vorliegenden  Falle  ist 


divon  Faden  I 
giebt 

Ebenso  wird 
Die 


20,3  +  9  20,3 


20,8 
40,5 


9  (-20) 


=  -  0,3. 


^  (—10)         =—  0,06. 
aufgefundenen  Verbesserungen  geben 


erste 
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Annäherung,  die  man  benutzen  kann,  um  die  oberen  Faden- 
enden in  der  ersten  Tabelle  zu  corrigiren.  Wiederholt  man 
das  nämliche  Verfahren  mit  diesen  verbesserten  Elementen 
aufs  Neue,  so  erhält  man  eine  zweite,  noch  genauere  Annä- 
herung, die  sich  dann  auf  gleiche  Weise  zu  einer  dritten  An- 
näherung benutzen  liefse,  u.  s.  w.  Wenn  aber  die  Correctio- 
nen  ohnehin  klein  sind,  wird  man  sich  dieser  Mühe  über- 
heben. 

55)  Eoea1  hat  eine  von  ihm  mit  Vortheil  angewandte 
einfache  Correctionsmethode  angegeben,  die  sich  auch  für  noch 
nicht  gefüllte  Röhren  benutzen  und  vermittelst  der  oben  be- 
schriebenen/ Calibrirungsmaschine  nach  Gay-Lussac  und 
Körner  bewerkstelligen  liefse,  wenn  man  in  voraus  einen  ge- 
wissen Anfangspunct  der  Scale  bezeichnete,  welchem  man  spä- 
ter die  nach  dem  Xaliber  zu  theilende  Scale  anpassen  könnte, 
die  dann  vermittelst  der  Calibrirungsmaschine  in  völlig  rich- 
tige Grade  getheilt  werden  müfste.  Die  Methode  verdient 
vorzüglich  die  Aufmerksamkeit  der  Künstler,  die  durch  An- 
wendung derselben  in  den  Stand  gesetzt  würden,  auch  wenn 
wirklich  die  Röhren  nicht  konisch,  sondern  unregelmäfsig 
wechselnd  bald  weiter,  bald  enger  seyn  sollten,  den  Physi- 
kern auf  gleiche  Weise  richtige  Thermometer  zu  liefern,  als 
die  getheilten  Kreise  der  Astronomen  sind.  Egen  wendet  ei- 
nen etwa  2  Lin.  breiten  und  £  Lin,  dicken  Silberstreifen  an, 
mit  einer  möglichst  gleichen  Eintheilung  versehn,  so  dafs  die 
feinen  Theilstriche  etwa  0}07  Lin.  von  einander  abstehn,  und 
wobei  sich  vermittelst  zwölfmaliger  Vergröfserung  durch  das 
Mikroskop  immer  noch  Zehntel  derselben  schätzen  lassen.  Die- 
ser Streifen  wird  mit  Silberdraht  unbeweglich  an  die  Röhre, 
am  festesten  in  der  Nähe  des  Eispunctes,  gebunden.  Es  wird 
dann  ein  Quecksilberfaden  von  etwa  30  Graden  Länge  ge- 
trennt und  dessen  Länge  an  den  verschiedenen  Stellen  der 
Röhre  gemessen,  die  Operation  wird  dreimal  wiederholt,  und 
wenn  sich  keine  bedeutenden  Unterschiede  zeigen,  wie  in  der 
Regel  nicht  der  Fall  zu  seyn  pflegt,  so  nimmt  man  aus  den 
erhaltenen  drei  Werthen  das  Mittel.  Bei  der  ersten  Beobach- 
tungsreihe wird  das  untere  Ende  des  Fadens  jederzeit  auf  ei- 
nen Zehner  der  getheilten  Scale  gestellt,   bei  den  folgenden 

1  Poggendorff  Ann.  XI.  550. 
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auf  die  benachbarten  Th  eilstriche,  und  so  bringt  man  dasselbe 
stets  von  200  zu  200  Tbeilen  höher  hinauf;  das  Thermometer 
mnfs  hierbei  auf  ein  Bret  gebunden  seyn   und  der  Quecksü- 
berfaden wird  durch  sanfte  Schläge  gegen  dasselbe  weiter  ge- 
rückt.    Weil  man  mit  diesem  längeren  Quecksilberfaden  nur 
die  oberhalb  desselben  befindlichen  Räume  messen  kann,  in- 
dem der  von  unten  nach  oben  geschobene  Faden  unten  stets 
einen  Raum  leer  läfst  und  oben  einen  gleich  grofsen  ausfüllt, 
deren  Gröfsen  sich  also  umgekehrt  wie  die  Längen  des  in  ih- 
nen befindlichen  Quecksilberfadens  verhalten,  so  mufs  nach- 
her auch  der  anfänglich  von  dem  längeren  Quecksilberfaden 
eingenommene  Raum  geprüft  werden ,  wozu  man  einen  andern 
Fadeo  von  etwa  10°  Lange  abtrennt.     Man  wählt  für  diese 
zweite  Messung  einen  Theil  der  Röhre,  welcher  sich  anfäng- 
lich als  vorzüglich  genau  zeigte,   und  kann  also  die  Mühe 
sparen,  noch  diesen  letzten  Raum  von  10°  Länge  zu  messen, 
weil  solche  Stellen  von  völliger  Genauigkeit  sich  in  der  Regel 
finden;  im   entgegengesetzten  Falle  müfste  man  noch  einen 
Fadeo  von  etwa  3°  Lange  abtrennen.    Bei  dem  längeren  Fa- 
den mds  übrigens  ein  merklicher  Temperaturwechsel  vermie- 
den werden ,   welcher  bei  den  kürzeren  nicht  in  Betrachtung 
kommt.   Um  endlich  den  Werth  der  willkürlichen  Scalentheile 
in  Graden  der  gegebenen  Thermometerscale  auszudrücken,  dient 
eine  Tabelle,  welche  den  Werth  von  jedem  Zehnerstriche  in 
Thermometergraden  angiebt  und  vor  dem  Auftragen  der  Scale 
berechnet  werden  mufs.     Es  scheint  mir  überflüssig,  dieses 
einfache  und  leicht  verständliche  Verfahren  durch  ein  Bei- 
spiel tu  erläutern ,  welches  Eezs  in  gröfster  Ausführlichkeit 
mittheilt. 

Kuffper's  Methode  ist  genau  die  von  Bessbl  empfoh- 
lene, indefs  hat  er  sich,  so  wie  Baumgartner,  auf  die 
Anwendung  von  vier  Fäden  beschränkt;  Ruddkro's  Methode 
onterscheidet  sich  aber  dadurch,  dafs  er  Fadenlängen  wählt, 
deren  Längen  entweder 

4;  i;  Ä.  H  

o*er  i?  *;  1?  *;  H;  H  

des  ganzen  Raumes  zwischen  dem  Eis-  und  Sied epnncte  be- 
tragen, diese  an  die  verschiedenen  Stellen  der  Röhre  gleiten 
läfst  und  aus  den  Unterschieden,  welche  ihr»  berechneten 
und  gemessenen  Längen  betragen,  die  Ungleichheiten  der 
IX.  Bd.  Ppp 


954  Thermometer. 

Wehen  der  Rohre  findet.  Des  Messen  der  Langen  geschieht 
vermittelst  der  oben  §.  53  beschriebenen  Maschine ,  die  Tren- 
nung des  Fadens  aber  durch  Erwärmen  der  Glasröhre  bis 
cum  Sieden  des  Quecksilbers  an  derjenigen  Stelle,  wo  man 
die  Trennung  bewirken  will,  ein  Verfahren,  welches  auch 
Kvpffke  empfiehlt. 

56)  Correction  wegen  ungleichmäßiger  Auadehnung  der 
thermoshopischen  Substanz.  Die  Thermometer  würden  unter 
der  Voraussetzung ,  dafs  die  Vermehrungen  der  Wärme  den 
Vergrößerungen  des  Volumens  proportional  sind ,  die.  Tempe- 
raturen richtig  angeben,  soweit  die  Genauigkeit  vermittelst  der 
angewandten  Correctionen  erreichbar  ist,  allein  eben  die  Vor- 
aussetzung jenes  Verhältnisses  ist  nur  bei  der  Luft  vorhanden, 
fehlt  aber  bei  allen  andern  thermoskopischen  Substanzen.  Sol- 
len also  die  mit  den  letzteren  gemachten  Messungen  richtig 
seyn,  so  mufs  bei  ihnen  nothwendig  noch  eine  Correction  an- 
gebracht werden,  um  sie  auf  die  einzig  richtigen  des  Lufl- 
thermometers  zu  reduciren. 

Für  du  QueclsilbertJicrmometer  ist  oben  bereits  angegeben 
•  worden,  daCs  die  darin  enthaltene  thermoskopische  Substanz  sich 
von  etlichen  Graden  über  ihrem  Gefrierpuncte  bis  zum  Siede- 
puncte,  also  von  etwa  —36°  bis  +  100°  C.  gleichmäfsig 
genug  ausdehnt,  um  keiner  Correction  zu  bedürfen.  Dieser 
jetzt  allgemein  angenommene  Satz  beruht  auf  den  Resultaten, 
welohe  Dxjlono  und  Petit  aus  ihren  Versuchen  über  die 
Ausdehnung  des  Quecksilbers,  verglichen  mit  der  der  trock- 
nen Luft,  erhalten  haben.  Legen  wir  diese,  die  bereits  aus- 
führlich tnitgetheilt worden  sind1,  so  lange  zum  Grunde,  bis 
vielleicht  mögliche  genauere  eine  andere  Belehrung  geben,  so 
lassen  aich  für  die  Reducüon  auf  das  Luftthermometer  folgende 
Regeln  daraus  entnehmen.  Zuerst  bedarf  das  Quecksilberther- 
mometer für  alle  Grade  unter  dem  Eispuncte,  die  damit  mefs- 
bar  sind ,  keiner  Correction ;  denn  wenn  auch  die  Temperatur 
bis  zum  Gefrierpuncte  dieses  Metalles,  also  bis  —  39*  C.  mit 
Quecksilberthermometern  gemessen  werden  sollte,  so  kommen 
die  wenigen,  in  dieser  Beziehung  noch  nicht  untersuchten 
Grade  durchaus  in  keine  Betrachtung,  da  die  Versuche  der  ge- 
nannten Gelehrten  sich  bis  —  36°,29  C  erstrecken.   Nach  der 


1   6.  Art.  Ausdehnung.  Bd.  !.  8.  599. 
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mitgetheilten  Zusammenstellung  der  von  ihnen  gefundenen  cor- 
respondirenden  Grade  des  Quecksilbtrthermometers  Q.  und  des 
Lofrthermometeis  L.  geben  diese  folgende  Grossen: 

Q.  29,68;  30,46;  31,26;  31,63;  32,27;  33,31;  34,72;  36,29 
L  29,64;  30,59;  31,04;  31,54;  32,13;  33,40;  34,84  ;  36,18 

M. -0,04; +0,13;  -0,22;  -0,09;  -0,14;  +0,09;  +0,12;  -0,09. 

Die  Unterschiede  sind  im  Allgemeinen  grofs,  so  dafs  sie  durch 
vermehrte  Genauigkeit  wohl  hätten  vermindert  werden  ken- 
nen. Nehmen  wir  sie  indefs  so,  wie  sie  vorliegen,  so  wech- 
seln sie  vom  Anfange  bis  ans  Ende  im  Zeichen ,  und  ein  con- 
stanter,  aus  ungleicher  Zusammenziehung  des  Quecksilbers 
entspringender  Fehler  wird  daher  durch  sie  nicht  engezeigt. 
Bekanntlich  ziehn  sich  die  Flüssigkeiten  durch  zunehmende 
Kalte  weniger  zusammen,  die  Grade,  welche  sie  am  Thermo- 
meter zeigen,  bleiben  daher  hinter  denen  des  Luftthermome- 
ters zurück;  da  aber  bei  — 29ö,68  schon  ein  entgegengesetzter 
Fehler  vorhanden  ist,  so  müssen  wir  diesen  oder  können  ihn 
wenigstens  als  einen  constanten  der  Scale  betrachten,  in  was  • 
immer  für  einer  Ursache  er  auch  gegründet  seyn  mochte.  Ziehn 
wir  diesen  von  allen  einzelnen  Differenzen  ab ,  so  erhalten  wir 
fügende  verbesserte  Werthe: 

Diff.0,00;  +0,17;  -0,18;  -0,05;  -0,10;  +0,13;  +0,16;  -0,05. 

Diese  Differenzen  addirt  geben  —  0,08,  eine  unbedeutende 
Gräfte,  die  noch  obendrein  dem  Fehler,  welcher  durch 
gröfsere  Zusammenziehung  des  Quecksilbers  zu  erwarten  war, 
entgegengesetzt  ist*  weswegen  wir  hiernach  Regelmäßigkeit 
der  Zusammenziehung  des  Quecksilbers  mindestens  von  —  36°,29 
bis  zum  Eisnuncte  annehmen  müssen«  Das  Quecksilberther- 
mometer bedarf  also  wegen  ungleichförmiger  Ausdehnung  keine 
Correction  seiner  Grade  unter  0°  C.,  ein  Resultat,  welches 
sich  daraus  erklären  läfst,  daft  dieses  Metall  nicht,  wie  das 
Wasser,  sich  vor  dem  Gefrieren  wieder  ausdehnt. 

Die  Resultate1,    welche  ebendiese  Physiker  für  die  Wus- 
dehnung des  Quecksilbers  über  0°  C.  erhalten  haben ,  sind  un- 
zulänglich ,  um  ein  regelmäßiges  Gesetz  der  Ausdehnung  die- 
ses Metalles  aufzufinden,  denn  dieses  verlangt  einen  für  alle 


1  8.  ebendaselbst 
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Grade  des  gewählten  Thermometers  pafslichen  analytischen  Aus- 
druck, nach  welchem  dann  die  Differenz  von  0°  bis  100° 
unmöglich  =a  0  seyn  könnte,  wie  ans  den  genannten  Versu- 
chen folgt ;  wohl  aber  können  sie  unter  der  Voraussetzung,  dafs 
die  Zunahme  der  gleichmäßigen  Ausdehnung  bis  100°  C  un- 
merklich ,  von  da  an  aber  merklich  und  von  den  genannten 
Gelehrten  richtig  gemessen  worden  sey,  zur  Auffindung  der  er- 
forderlichen Correctionen  für  das  Quecksilberthermometer  von 
100°C.bis  zum  Siedepuncte  benutzt  werden.  Setzt  man  die  für 
gleiche  Zunahmen  des  Quecksilberthermometers  und  des  Luft- 
thermometers gefundenen  Gröfsen  neben  einander,  und  sucht 
man  die  Differenzen  der  letzteren,  so  erhalt  man  folgende 
Warthe : 


Thermometer 

Queck-  Luft 
silber 


lüü 

150 
200 
250 
300 
360 


Differenzen 


1 


,00 


100 


148,70 


0,00 
1,30 
197,05  2,95 


245,05 


4,95 


292,70  730 
350,00  10,00 


11 


1,65 
2,00 
235 
2,70 


III 


0,35 
035 
035 


dritten  Differenzen  sind  hiernach  constant,  die  zu  50 
Graden  des  Quecksilberthermometers  gehörigen  Grade  des  Luft- 
thermometers bilden  also  eine  arithmetische  Reihe  der  zweiten 
Ordnung,  und  es  läfst  sich  demnach  ein  Ausdruck  für  die 
Gröfsen  finden,  die  man  von  den  beobachteten  Graden  des 
Qnecksilberthermometers  abziehn  mufs,  um  sie  auf  Grade  des 
Luftthermometers  zu  reduciren.  Hierbei  darf  nicht  übersehn 
werden,  dafs  die  Zunahmen  des  Quecksilberthermometers  von 
50  zu  50  Graden  fortschreiten ,  aufser  bei  der  letzteren  Gröfse. 
Wären  die  Bestimmungen  absolut  richtig ,  so  würde  diese  letz- 
tere Abweichung  bei  der  Gleichheit  der  dritten  Differenzen  zu 
der  gewifs  unstatthaften  Folgerung  führen,  dafs  die  Aus- 
dehnung des  Quecksilbers  über  300  Grade  hinaus  wieder  ab- 
nähme; allein  es  ist  zu  schwer,  den  Gang  seiner  Ausdeh- 
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oung  10  nahe  *m  Siedepuncte  scharf  za  messen,  und  zudem 
bleibt  eslmmer  fraglich,  bei  welchem  Grade  dea  Luftthermome- 
ters  nnd  des  Quecksilberthermometers  der  Siedepanct  des  Queck« 
Silbers  eintritt,  da  er  nach  einer  andern  Bestimmung  dersel- 
bco  Gelehrten  bei  350°  des  Luftthermometers  und  bei  356°  des 
Quecksilberthermometers  liegen  soll.  Hiervon  abgesehn  lafst 
sich  diejenige  GrbTse,  welche  man  von  den  beobachteten  Gra- 
den des  Quecksilberthermometers  abziehn  mufr,  um  sie  auf 
Grtde  des  Luftthermometers  zu  reduciren,  leicht  auffinden. 
Bezeichnet  man  50  Grade  des  Quecksilberthermometers  als 
Einheit  durch  s,  berücksichtigt  man,  dafs  die  dritten  Diffe- 
renzen =  035  nach  der  Reihe  der  natürlichen  Zahlen  sum- 

mirt  werden  müssen ,  deren  Summe  =5  ^  ^—  ist,  dafs  fer- 
ner diese  Differenz  erst  beim  dritten  Gliede  anfangt,  und  be- 
zeichnet man  die  von  den  beobachteten  Graden  des  Queck- 
silberthermometers abzuziehende  Zahl  durch  y,  so  ist 

_y=5l,3+i,65.a+  5^=-^  X  0,35. 
Hieraus  wird 

-y=l,3  +  1,4755  +  0,175  s»; 
weil  aber  die  beiden  letzten  Glieder  für  s  =  i  verschwinden 
Bussen,  so  ist 

— y  =  l,3  +  1,475       1)  +  0,175  (s-  D* 

welches  aufgelöst  giebt 

— y—l,125.s+0,175.s2. 

Werden  dann  die t Thermometergrade  der  Gentesimalscale  des 
Qaecksilberthermometers  durch  t  bezeichnet  und  t— 100  durch  t't 

10  Mt  — y= 0,0225  t'  +  0,00007 t' * 

diejenige  Gröfse,  welche  von  den  Graden  des  Quecksilber« 
thermometers  über  100°  C.  abgezogen  wird,  um  sie  in 
Grade  des  Luftthermometers  zu  verwandeln1.  Wurde  die 
Temperatur  in  Graden  0  der  ReaumuVachen  Scale  gemessen 
nnd  heilst  #=0—80,  so  ist 

1  Diese  Formel  habe  ich  zuerst  gebraucht,  als  ich  die  bei  der 
gemessenen  Aoedehuung  der  tropfbaren  Flüssigkeiten  beobachteten 
Grade  redacirte.  8.  meine  Abhandl.  über  die  Auadehnnng  der  tropf- 
Wen  Flüssigkeiten  in  den  Me*m.  de  Petersb.  p.  121.     Vor  dem  Er- 
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— y=s0,0225  &  +  0,0000875  &  * 

Aie  abzuziehende  Gröfse.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die 
Grade  des  Quecksilberthermoraeters  Q.  nach  der  Centesimal- 
scale  und  daneben  die  ihnen  gleichen  des  Luftthermometers 
L.,  woraus  also  die  Correctionen  unmittelbar  zu  entnehmen 
sind.  Für  die  ReaumüVsche  Scale  gleichfalls  eine  l^afel  zu 
berechnen  scheint  mir  unnöthig ,  da  man  die  erforderlichen 
Reductionen  aus  der  oben  gegebenen  Tabelle  leicht  entneh- 
men kann« 


seheinen  derselben  inachte  Augost  dieselbe ,  am  jenen  Elementen 
abgeleitete,  Correctiontformel  bekannt.   S»  PoggendorfPs  Ann,  XIII. 
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2: 

100 
101 
102 
103 


100,000 
100,977 
101,955 
102,932 
1041103,909 


Q. 


L. 


105  104,880 

106  105,862 

107  106,839 

108  107,815 

109  108,792 

110  109,768 

111  110,744 

112  111,720 

113  112,696 

114  113,671 

115  114,647 

116  115,622 
117116,597 
118117,572 
119118,547 

120  119,522 

121  120,497 

122  121,471 

123  122,445 

124  123,420 

125  124,394 

126  125,368 

127  126,341 

128  127,315 

129  128,289 

130  129,262 

131  130,235 

132  131,208 

133  132,181 

134  133,154 

135  134,126 

136  135,099 

137  136,071 

138  137,044 

139  138,016 

140  138,988 

141  139,960 

142  140,931 
143141,903 
144142,874 


206 
207 
208 
209 
210 
211 


145  143,846  190 

146  144,817  191 

147  145,788  192 

148  146,759  193 

149  147,729  194 

150  148,700  195 

151  149,670  196 
152150,641  197 
153151,611  198 

154  152,581  199 

155  153,551  200 

156  154,520  201 

157  155,490  202 

158  156,459  203 

159  157,429  204 

160  158,398  205 

161  159,367 

162  160,336 

163  161,305 

164  162,273 

165  163,242 

166  164,210 

167  165,178 

168  166,146  213 

169  167,114  214 

170  168,082  215 

171  169,050  216 

172  170,017  217 

173  170,984  218 

174  171,952  219 
175172,919  220 

176  173,886  221 

177  174352  222 

178  175,819  223 

179  176,786  224 

180  177,752  225 

181  178,718  226 

182  179,684  227 

183  180,650  228 
184181,616  229 

185  182,582  230 

186  183,547  231 

187  184,513  232 

188  135,478  233 
189 186,443  234 


L. 

187,408 
188,373 
189,337 
190,302 
191,266 
192,231 
193,195 
194,159 
195,123 
196,086 
197,050 
198,013 
198,977 
199,940 
200,903 
201,866 


202,828 
203,791 
204,753 
205,716 
206,678 
207,64a 


212  208,602 
209,564 
210,525 
211,487 
212,448 
213,400 
214,370 
215,331 
216,292 
217,253 
218,213 
219,173 
220,134 
221,093 
222,053 
223,013 
223,973 
224,932 
225,892 
226,851 
227,810 
228,769 
229,728 

\ 


Thermometer, 


O. 


L. 


o. 


235  230,687  277 

236  231,645  278 

237  232,604  279 

238  233,562  280 

239  234,520  281 

240  235,478  282 

241  236,436  283 

242  237,393  284 

243  238,351  285 

244  239,308  286 

245  240,266  287 

246  241,223  288 

247  242,180  289 

248  243,137  290 

249  244,093  291 

250  245,050  292 

251  246,006  293 

252  246,963  294 

253  247,919  295 

254  248,875  296 

255  249,831  297 

256  250,786  298 

257  251,742  299 

258  252,697 

259  253,653  301 

260  254,608  302 

261  255,563  303 
262|256,518  304 

263  257,473  305 

264  258,427  306 

265  259,382  307 

266  260,336  308 
267)261,290  309 
268262,244  310 

269  263,198  311 

270  264,152  312 
271 265,106  313 
272^66,059  314 

273  267,012  315 

274  267,966  316 

275  268,919  317 


L.  IQ. 


270,824, 319 
27 1,777!  320 
272,730  321 
273,682  322 
274,634 
275,586 
276,538 
277,490 
278,442 
279,393 
280,345 
281,296 
282,247 
283,198 
284,U9|333 
285,099, 
286,050  335 
287,000 
287,950 
288,901 
289,851 
290,800 
291,750 


1332 


L. 


300[2<I2,700 
293,649 
294,599 
295,548 
296,497 
297,446 
298,394 
299,343 
300,291 
301,240 
302,188 
303,136 
304,084 
305,032 
305,979 
306,927 
307,874 
308,82 1 


310,715 
311,662 
312,609 
313,555 
314,501 
315,448 
316,394 
317,339 
318,285 
319,231 
320,176 
321,122 
322,067 
323,012 
323,957 
324,902 
325,847 

336  326,791 

337  327,736 

338  328,680 

339  329,624 

340  330,568 
341331,512 

342  332,455 

343  333,399 

344  334,342 

345  335,286 

346  336,229 

347  337,172 
348338,115 

349  339,057 

350  340,000 

351  340,942 

352  341,885 

353  342,827 

354  343,769 
355344,711 
356  345,652 
357|346,594 
358  347,535 
359348,476 


276;269,872||3l8309,768i|360;349,4l8 
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57)  Weingeistthermometer  wird  man  für  Messung  höhe- 
rer Wärmegrade,  sobald  es  auf  eine  gröfsere  Genauigkeit  an- 
kommt, Dicht  in  Anwendung  bringen,  und  es  dürfte  in  die- 
ser Beziehung  rathlich  seyn,  sie  nach  einem  richtigen  Queck- 
silberthermometer im  Wasserbade  mit  Anwendung  gehöriger 
Vorsicht,  insbesondere  wegen  ihrer  grbTseren  Unempfindlich— 
keit,  von  10  zu  10  Graden  empirisch  zu  graduiren.  Sucht 
man  hierbei  nach  genauer  Bestimmung  des  Frostpunctes  10°  C. 
ober  0°  möglichst  scharf  auszumitteln,  was  sich  zugleich  durch 
Vergleichung  der  zwischen  diesen  beiden  Puncten  liegenden 
Länge  der  Scale  mit  denen  »wischen  -f-  10°  und  +  20*,  des- 
gleichen zwischen  +  20°  und  +  30° ,  allenfalls  auch  bis  40° 
und  50°  controliren  lafst,  genaues  Galiber  vorausgesetzt,  so 
kinn  man  jene,  10  Graden  über  0°  zugehörige  Länge  als  nor- 
males Intervall  für  ja  10  Grade  unter  0°  ohne  grofsen  Feh. 
ler  auftragen  und  danach  die  Scale  theilen.  Ein  unübersteig- 
liches  Hindernifs  einer  genügenden  Correction  der  tieferen 
Kältegrade,  so  wünschenswerth  diese  auch  seyn  würde,  liegt 
in  der  unbekannten  Reinheit  des  angewandten  Alkohols*.  Sollte 
diese  aber  bekannt  seyn,  oder  wollte  man  Thermometer  von 
Petroleum  und  Schwefelkohlenstoff  einfuhren,  so  Ii  eisen  sich 
die  Scalen  ohne  Schwierigkeit  richtig  theilen  oder  bei  gleich- 
getheilten  die  erforderlichen  Correctionen  mit  sehr  genäherter 
Genauigkeit  aus  denjenigen  Gröfsen  entnehmen ,  die  für  die 
Ausdehnung  dieser  Flüssigkeiten,  namentlich  von  mir  selbst1, 
aufgefunden  und  berechnet  worden  sind, 

■ 

■ 

G.    Eigentümliche  Arten   von  Ther- 
mometern, 

58)  a.  Bellasi2  hat  einen  der  Beachtung  allerdings  wer- 
then  Apparat  bekannt  gemacht  und  Thermobarometer  genannt, 
welcher  jedoch  schon  im  Jahre  1819  durch  Jaubert  in  Dijon 


1  8.  meine  mehrgenannten  Abhandlungen  S.  88.  der  deutschen 
uad  S.  34.  der  französischen.   Fechner's  Hepertorium.  Th.  lt.  S.  441. 

2  Brngnatelli  Giornale  di  Fisica  1827.  Sesto  Bim.  p.  455.  Wie- 
ner Zeitschrift  Th.  IV.  S.  228. 
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F lg,  erfunden  und  ausgeführt  worden  seyn  soll1.    Dasselbe  ist  nichts 
^•weiter  als  ein  Barometer  nach  der  von  Gay-Lussac  angege- 
benen Construction ,  wie  man  aus  der  Zeichnung  ersieht,  in 
welcher  dasselbe  als  Barometer  dargestellt  ist.    Der  eine  wei- 
tere Schenkel  AE  und  der  zweite  DB  des  Heberbarometers 
sind  durch  eine  engere  Röhre  EXB  mit  einander  verbunden, 
und  die  an  beiden  angebrachten  Scalen  geben  dann  die  baro- 
metrische absolute  Lange  der  dnrch  den  Luftdruck  getragenen 
Quecksilbersäule.    Eine  geringe  Abänderung  besteht  blofs  dar- 
in, dafs  Gay-Lussac  für  sein  Barometer  zwar  eine  enge,  aber 
nicht  eigentlich  eine  Therraometerröhre  verlangt,  welche  Bf  j.- 
lavi  von  X1  bis  B,  gerade  in  der  Krümmung  des  Barometers, 
anbringt.   Um  dieses  Werkzeug  als  Thermometer  zu  gebrau- 
chen ,  darf  man  es  nur  umkehren  und  an  seinem  unteren  Ende 
Fig.B  aufhängen.     Hiernach  giebt  der  obere  Schenkel  des  Baro- 
9  '  meters  das  Gefäfs  für  das  Thermometer,  an  dessen  enger  Röhre 
die  Thermometerscale  angebracht  ist.    Das  enge  Rohr  soll 
2  bis  3  Millimeter  weit  seyn,  dennoch  aber  enthalt  das  grofse 
Gefäfs  so  viel  Quecksilber,  dafs  es  über. den  Siedepunct  hin- 
ausgehn  würde;    es  mufs  daher  blofs  der  Schmelzpunct  des 
Eises  unmittelbar  "bestimmt  werden,  die  übrigen  Grade  der 
Scale  aber  soll  man  durch  eine  Vergleichung  mit  einem  an- 
dern richtigen  Thermometer  finden.     Es  wird  dann  ferner  ,als 
räthlich  angegeben,   das  Instrument  für  gewöhnlich  so  aufzu- 
hängen, dafs  es  als  Thermometer  wirkt,   und  man  darf  vor- 
aussetzen ,  dafs  aus  diesen  Barometern,  die  nur  durch  ein  sehr 
enges  Löchelchen  im  Schenkel  D  mit  der  äufsern  Luft  com- 
municiren,  auch  beim  Tragen  kein  Quecksilber  verloren  geht. 
Im  Ganzen  ist  das  Instrument,    welches  als  Barometer  nicht 
zu  den  vollendetsten  gehört,  als  Thermometer  zu  unbehol- 
fen,  macht  dadurch  die  genaue  Bestimmung  des  Nullpunctes 
und  des  Werthes  der  Scalentheile  schwierig  und  ist  wegen 
der  Länge  des  Cylinders,   gegen  dessen  innere  Wandungen 
abwechselnd  eine  etwas   lange  Quecksilbersäule   drückt,  zu 
andern  Zeiten  aber  die  Torricelli'sche  Leere  jede  Gegenwirkung 
gegen  den  äufsern  Luftdruck  entfernt,  dem  Einflüsse  dieses 
äufsern  Luftdruckes  allzusehr  ausgesetzt. 

59)  b.  Es  läfst  sich  hier  am  fü'glichsten  das  thermometrisclie 
1    Bibliothöquc  universelle.  T.  XL.  p  87. 
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Barometer  ( thermometrical  Barometer')  anreihen,  welches 
Wollaston  1  angegeben  hat  und  wovon*  bereits  oben2  die 
Rede  war.  Der  Erfinder  erwähnte  selbst ,  dafs  ein  gleicher  Vor- 
schlag schon  früher  durch  Fahresheit3  und  durch  Cava llo4 
bekannt  gemacht  worden  sey,  ein  dritter  von  Achard5  aber 
war  ihm  unbekannt.  Sykes6  meint  wohl  nicht  mit  Unrecht, 
dafs  ein  gewöhnliches,  nur  hinlänglich  genaues  und  mit  langer 
Scale  versehenes  Thermometer  nebst  einem  Topfe  mit  Wassel 
ebendas  leisten  würde,  was  Wollastoh's  sehr  zusammen- 
gesetzter Apparat  mit  Weingeistlampe  und  schützenden  Wan- 
dungen von  Kupfer  zu  leisten  vermöge,  und  es  scheint  mir 
hiernach  und  aus  andern  Gründen,  die  sich  aus  dem  Folgen- 
den von  selbst  ergeben,  überflüssig,  denselben  ausführlich  zu 
beschreiben.  Die  für  diesen  Zweck  zu  verwendenden  Ther- 
mometer müssen  eine  lange  Scale  haben ,  auf  welcher  jedoch 
nur  der  Siedepunct  bei  30  engl«  Z.  Barometerstand  genau  be- 
stimmt ist,  and  da  zugleich  die  Lange  einzelner  Grade  sehr 
grofs  seyn  soll ,  so  müssen  diese  durch  Vergleichung  mit  ei- 
nem andern  Thermometer  empirisch  gefunden  werden,  was 
für  so  höbe  Temperaturen  keine  vorzügliche  Genauigkeit  ver- 
sprich. Wollastoit  bestimmte  die  Länge  eines  Fahrenheit'- 
sebea  Grades  auf  diesem  Thermometer  zwischen  0,5  und  10  Z. 
«»gl.,  bediente  sich  aber  eines  solchen,  wobei  1°  F.  eine  Länge 
von  $\98  Z.  ausmachte,  welcher  Raum  dann  in  100  Theile 
trad  durch  einen  Nonius  in  1000  Theile  getheilt  war;  die 
gaoze  Scale  hatte  nur  22  Z.  Länge.  Als  das  beste  Verhältnis 
empfiehlt  er  1  Z,  Länge  für  1°  F.,  was  sich  jedoch  nicht  füg- 
lich scharf  erreichen  läfst,  auch  nicht  eben  erforderlich  ist. 
Wollastov  verfolgte  die  Idee  mit  grofser  Vorliebe  und  be- 
tonte sich  verschiedener  Thermometer  von  ungleicher  Gröfse 
der  Grade,  auch  legte  er  bei  seinen  für  diesen  Zweck  berech- 
neten Tabellen  nicht  stets  dieselben  Gröfsen  zum  Grunde.  Un- 
ter andern  berechnete  er  Tabellen,  die  zum  Messen  grosserer 

1  Philos.  Tränt.  1817.  p*  188.  Schweigger's  Jouro.  T.'xXIH. 
p.  261. 

2  3.  Art.  BÖhenmessung ,  thermometrische.  Bd.  V.  6.  332. 

3  Phüos.  Tran«.  T.  XXXIII.  N.  885.  p.  179. 

4  Ebend.  T.  LXXI.  p.  524. 

5  Sammlung  physik.  n.  ehem.  Abhand).  Berlin  1784.  N.  17. 

6  Philof.  Trans.  1835.  Lond.  and  Edinb.  Phil.  Mag.  N.  XL.  p.  811. 
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Höhen  vermittelst  dieses  Apparates  dienen  sollten,  und  fand 
damit  die  Höhe  des  Snowdon  s=  3546,25  engl,  F. ,  also  9,2  F. 
niedriger,  als  die  trigonometrische  Messung,  und  die  des  Moel- 
Ellio  =s  2350  engl.  F.,  also  20,5  engl.  F.  zu  niedrig. 

Die  Bestimmungen  der  Höhjen  aus  den  gemessenes  Sie- 
depuncten  des  Wassers  hängen  von  den  Werthen  ab,  die  man 
der  Elasticität  des  Wasserdampfes  bei  verschiedenen  Wärme- 
graden beilegt,  und  Wollastoh  blieb,  vermuthlich  in  Folge 
der  aus  wirklichen  Messungen  erhaltenen  Resnltate,  nicht  stets 
bei  den  nämlichen  Gröfsen  stehn.  Nach  einer  seiner  Angaben 
gehn  0,598  engl,  Z.  Barometerhöhe  auf  1<>  F.  und  also  233 
Theile  der  nach  der  obigen  Angabe  getheilten  Scale  auf  0,97 
engl.  Zoll,  wonach  1  Zoll  Barometexhöhe  mit  395  Theilen  / 
oder  1,643  Zoll  des  thermometrischen  Barometers  correspoo- 
diren.  Die  ganse  Scale  von  1000  Theilen  begreift  hiernach 
die  Barometerveränderungen  zwischen  28  und  30,6  engl.  Zoll. 
Aufserdem  bediente  er  sich  noch  einer  andern  Scale,  nament- 
lich einer  ,  bei  welcher  1°  F.  552  Theilen  oder  2,3  Zoll  der 
Thermometerröhre  zugehörte.  Für  diese  Scale  fand  er,  dafs 
552  Theile  derselben  einem  Höhenunterschiede  von  530  Fufs 
correspondirten,  und  hiermit  mafs  er  einige  geringere  Höhen 
mit  hinlänglicher  Genauigkeit.  Vorzüglich  legten  Wolla- 
stov  und  Apjohw1  die  durch  Uns  gegebenen  Bestimmungen 
der  Elasticität  des  Wasserdampfes  bei  verschiedenen  Tempe- 
raturen zum  Grunde,  wonach  folgende  Tabelle  gemacht  wor- 
den ist,  die  ich  neben  der  oben2  bereits  gegebenen  noch 
mittheile,  um  so  mehr,  als  sie  noch  einfacher  für  die  An- 
wendung ist. 

1  Ann.  of  Philoi.  N.  8e*r.  T.  II.  p,  292. 

2  S.  Art  Uöhetunestmy  a.  a.  O. 
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Siede- 

Barometer- 

Hab« für 

punct 

höhe 

1»  F. 

213 

0|  03QS 

30,6149 

526,320 

910 

Oti 

*cll 

soft  fiftfi 

«X)  I  )L/UU 

Oft  7001 

SU  ISO 

ono 
208 

OQ  Of^ 

27,6367 

538,028 

207 

27,0695 

540,378 

OÄ  Sl IS 

SU  704 

205 

25,9627 

545,064 

204 
203 
202 

25,4230 
24^923 
24,3704 

547,404 
549,750 
552,090 

Wird  dann  jeder  Grad  in  20  Theile  getheilt,  so  ist  die  Be- 
rechnung bei  einer  gegebenen  Messung  sehr  leicht.  Es  sey 
x.  &  auf  der  einen  Station  der  Siedepunct  des  Wassers  bei 
2tl\lt  auf  der  andern  bei  209^$  gefunden,  so  ist  die  gesuchte 
Höhe 

]JXttl,006  +  533,352 + *X535,692= 1170,199  engl.  Fufs, 

welche  Höhe  dann  noch  wegen  der  Temperatur  der  Luft  cor- 
rigirt  werden  mufs. 

Der  Reiz  der  Neuheit  und  der  berühmte  Name  des  Er- 
finders mögen  veranlagst  haben,  dafs  man  dem  Apparate  eine 
ungewöhnliche  Aufmerksamkeit  schenkte,  denn  die  bekannte 
Schwierigkeit,  den  Siedepunct  des  Wassers  in  ungleichen  Ge- 
cken zu  bestimmen,  da  man  sich  doch  nicht  wohl  eines  in  dieser 
Hinsicht  vorher  geprüften  bedienen  und  auch  dieses  sich  mit 
4er  Zeit  in  dieser  Beziehung  ändern  kann ,  so  wie  die  oben 
erwähnte  Unsicherheit  in  der  Bestimmung  des  Einflusses,  wei- 
ten die  Barometerhöhe  auf  die  Lage  des  Siedepunctes  am 
Thermometer  ausübt,  mufsten  die  Genauigkeit  dieser  Methode 
der  Höhenmessung  sehr  zweifelhaft  machen.  Einige  Experi- 
mentatoren wollten  daher  zwar  richtige  Resultate  mit  diesem 
Apparate  erhalten  haben ,  andere  aber  gestanden  unverhohlen  die 
groben  gefundenen  Fehler.   Namentlich  erhielt  Murrat1  auf 

1  Annale  of  Philo».  T.  XII,  p.  469. 
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dem  Simplon  die  gemessene  Höhe,  577  Fufs  zu  hoch4,  und 
auch  Afjoiin:*,  weichet  übrigens  den  Apparat  sehr  preist  und 
ihn  sogar  dem  Barometer  vorzieht,  so  wenig  dieses  auch  bei 
einem  nur  supplirenden  und  indirect  messenden  Werkzeuge 
der  Natur  der  Sache  nach  möglich  seyn  kann,  erhielt  zwar  in 
zwei  Versuchen  sehr  genaue  Resultate,  gesteht  aber, doch,  dafs 
er  der  angewandten  groben  Sorgfalt  ungeachtet  in  zwei  en- 
dern Fallen  bei  Bergen  von  2000  und  2400  Fufs  Höhe  Fehler 
von  122  und  267  Fufs,  jenes  zu  viel  und  dieses  zu  wenig, 
erhalten  habe.  Ein  sehr  günstiges  Urtheil  über  diese  Methode 
des  Messens  fallt  dagegen  Gimtl3  und  belegt  dieses  zugleich 
mit  eigenen  Erfahrungen,  die  jedoch  die  entgegenstehenden 
Argumente  nicht  wohl  beseitigen  können.  Derselbe  giebt  eine 
ausfuhrliche  Tabelle  der  Siedehitze  für  Hundertstel  Grade  C. 
von  100°.  bis  90°  C.,  nebst  den  zugehörigen  Barometerhöheo 
in  Millimetern,  die  ich  jedoch  hier  mitzutheilen  nicht  ange- 
messen finde. 

60)  c.  Selbstregistrirende  Thermometer  lullen  eine  wesent- 
liche Lücke  aus,  denn  man  kann  nicht  stets  zugegen  seyn, 
wenn  man  die  statt  findende  Temperatur  zu  wissen  verlangt, 
und  dennoch  wäre  es  sehr  wünsch enswerth ,  den  täglichen 
Gang  der  Temperatur  mit  Bestimmung  ihrer  wechselnden  GrÖfse 
und  der  jedesmaligen  Zeitdauer  genan  zu  kennen.  Es  sind 
daher  verschiedene  Vorschläge  zur  Erreichung  dieses  Zweckes 
gemacht  worden,  die  meisten  beschränken  sich  jedoch  auf  die 
Angabe  der  während  einer  gewissen  Zeitdauer  statt  gefundenen 
oder  an  gegebenen  Orten  herrschenden  Temperaturextreme  und 
werden  dann  auch  Maximum-  und  Minimumthermometer  ge- 
nannt. Eins  der  ältesten,  aber  noch  stets  am  gangbarsten  isi 
g. Ruthebford's  *  Thermometrograplu  Dieser  besteht  aus  zwei 
'*  horizontal  auf  einer  Scale  befestigten  Thermometern,  einem 


1  Vermuthlieh  werden  die  Fehler  meistens  dahin  ausfallen,  dafs 
man  die  Höhen  zu  grofs  findet.  Es  scheint,  als  ob  das  Wasser  ins* 
besondere  auf  hohen  Bergen  wegen  der  herrschenden  Trockenheil 
und  des  selten  fehlenden  frischen  Luftzuges  leichter  siedet,  als  in 
niedriger  liegenden  Ebenen.  So  wollte  auch  G.  G.  Schmidt  nach  ei- 
ner mir  mitgetheiiten  Nachricht  gefunden  haben. 

2  Annais  of  Phüos.  N.  6er.  T.  11.  p.  296. 

S  Das  Hö'henrnessen  mit  dem  Thermometer.  Wien  1835. 
4  Edinburgh  Thilos.  Trans.  T.  III.  1794.   G.  XVII.  820. 
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ursprünglichen  Angabe  des  Erfinders  befindet  sich  in  der  Röhre 
eines  jeden  dieses  Thermometer  ein  kleiner  .Cylinder  mit  auf- 
sitzendem Konus  von  Elfenbein,  welcher  im  Weingeistther- 
mometer die  Spitze  nach  der  Kugel,  im  Quecksilberthermo- 
meter nach  dem  Ende  der  Röhre  hingerichtet  hat.  Jetzt  macht 
man  sie  allgemein  so,  dafs  in  die  Röhre  des  Weingeistther- 
mometers ein  etwa  6  Lin.  langes  und  sehr  feines  Glasstangel- 
chen mit  einem  schwarzen  Knöpfchen  am  einen  Ende  gebracht 
wird,  welches  der  Weingeist  beim  Sinken  des  Thermometers 
in  Folge  der  Adhäsion  zurückzieht,  beim  Steigen  aber  liegen 
Lust,  so  dafs  das  Knopf  eben  auf  der  Scale  den  tiefsten  wäh- 
lend der  Zeitdauer  statt  gefundenen  Thermometerstand  angiebt 
und  dieses  also  als  Minirmtmthermometer  dient.  Im  andern 
Thermometer  liegt  vor 'dem  Quecksilber  ein  kleiner,  etwa  2 
Lin.  langer  Stahlstift,  welchen  dieses  bei  seiner  Ausdehnung 
toi  sich  hin  treibt,  beim  Rückgehn  des  Quecksilberfadens  aber 
liegen  läfst;  das  Ende  des  Stiftes  bezeichnet  daher  den  statt 
gefundenen  höchsten  Stand  und,  man  hat  sonach  ein  Maxi- 
mumtkermornfier.  Die  in  der  Zeichnung  ausgedrückte  Coo- 
strucüon  des  Instrumentes  ist  diejenige,  welche  ihm  Gasi- 
rsa  jon.  in  Berlin  giebt.  Die  Glastafel ,  auf  welcher  die  beiden 
Thermometer  horizontal  liegend  befestigt  sind' and  worauf  sieb 
zugleich  die  geätzte  Scale  befindet,  ist  in  einen  messingnen 
Rahmen  gefafst  und  wird  durch  den  gebogenen  Messingstrei- 
feoBC  getragen,  dessen  unterer,  etwas  breiterer  läppen  am 
Fensterrahmen  oder  an  einer  eigens  hergerichteten  hölzernen 
Stange  mit  zwei  Schrauben  festgeschraubt  wird,  um  die  Grade 
4er  auswärts  vom  Fenster ,  am  besten  etwa  einen  s?ufs  weit 
abstehenden  Scale  durch  die  Fensterscheibe  abzulesen.  Der 
messingne  Rahmen  ist  vermittelst  eines  Lappens  in  einem 
Scharniere  des  Trägers  B  so  beweglich,  dafs  mau  zu  einer  be-  x 
stimmten  Tagszeit  die  Scale  ans  der  horizontalen  Lage  in  eine 
▼erticale  bringt;  dadurch  sinken  beide  Stäbchen,  das  eine  bis 
•ns  Ende  des  Weingeistfadens,  das  andere  bis  auf  das  des 
Quecksilberfadens  herab,  und  nachdem  sie  dann  phne  Er- 
schütterung wieder  in  die  horizontale  Lage  gebracht  worden  ist, 
schraubt  man  sie  durch  eine  Klemmschraube  fest.  Auf  diese 
Weise  erhält  man  das  während  der  verflossenen  24  Stunden 
statt  gefundene  Maximum  und  Minimum  der  Temperatur«  Beim 
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Gebrauche  habe  ich  dieses  Instrument  allezeit  vortrefflich  ge- 
funden, auch  ist  gewifs  sehr  zweck  mafsig ,  dafs  das  Minimum 
durch  Weingeist ,  das  Maximum  durch  Quecksilber  gemessen 
wird;  Hirschex1  giebt  jedoch,  ohne  Anzeige  der  Gründe, 
dem  Sixthermometer  den  Vorzug. 

61)  Blackaddkr2  hat  sich  vorzugsweise  bemüht,  selbst« 
registrirende  meteorologische  Werkzeuge  auszudenken,  und 
unter  diesen  auch  ein  Thermometer,  welches  er  für  einfach 
und  leicht  zu  manipuliren  ausgiebt,   dem  diese  Eigenschaften 

Fig.  aber  auf  keine  Weise  zukommen.  Zwei  Thermometer  mit 
3**  Fahrenheifscher  Scale  sind  auf  einem  gemeinschaftlichen  Drete  • 
befestigt,  das  eine  a  ein  gewöhnliches,  das  andere  b  soll  oben 
offen  und  mit  seinem  oberen  Ende  vermittelst  eines  durch« 
sichtigen  Kittes  in  eine  weitere  Röhre  mit  einer  Kugel  c,  worin 
sich  etwas  Quecksilber  befindet,  festgesteckt  seyn,  so  dafs  das 
Ende  genau  bis  in  die  Kugel  reicht.  Das  so  verfertigte  In- 
strument soll  man  vertical  richten  und  dann  die  Kugel  b  er« 
wärmen,  bis  das  Quecksilber  im  Röhrchen  aufsteigt  und  sich 
mit  dem  in  der  Kugel  c  verbindet,  worauf  mau  es  bis  zur 
Kufseren  Temperatur  erkalten  Ia'fst.  Legt  man  dasselbe  hori- 
zontal, so  fallt  das  Quecksilber  in  die  Kugel  c  herab,  das 
Röhrchen  ist  aber  ganz  gefüllt.  Dann  sollen  beide  Kugeln 
b  und  a  mittelst  einer  kaltmachenden  Flüssigkeit,  als  Aether, 
Alkohol  u.  s,  w.,  abgekühlt  werden,  wodurch  beide  Thermo- 
meter um  gleich  viele  Grade  sinken  und  somit  vergleichbar 
werden.  Sobald  sich  das  Quecksilber  durch  Wärme  ausdehnt, 
fliefst  ein  Theil  in  die  Kugel  c,  und  ist  dann  ein  Uhrwerk 
angebracht9  welches  das  Thermometer  in  eine  schräge  Lage 
bringt,  damit  kein  Quecksilber  mehr  ausliefst  und  keins  aus 
der  Kugel  c  hinzukommt,  so  giebt  die  Vergleichtuig  beider 
Thermometer  die  zur  Zeit  dieser  Einstellung  statt  gefundene 
Temperatur,  was  weiter  zu  beschreiben  überflüssig  seyn,  wür- 
de, da  eine  wirkliche  Anwendung  desselben  nicht  zu  erwar- 
ten steht. 

62)  Das  in  England  am  meisten  gebräuchliche  und  am 
höchsten  geachtete  selbstregistrirende  Thermometer,  dessen  man 


1  Encyclopaedia  Metropolitana,    Art.  Heat.  p.  233. 

2  Bdinbourgh  Joarn.  of  Science.  N.  VI.  p.  25t.  N.  IX.  p.  92. 
Wiener  Zeitscfcr.  Tb.  II.  S.  78.  Poggendorff  Ann.  VII.  244. 
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sich  auch  zum  Messen  der  Temperaturen  in  den  verschieden 
nen  Tiefen  des  1\ leeres  bedient,  ist  das  von  Six1  in  Vor- 
schlag gebrachte  und  nach  ihm  Sixtfiermometer  genannte.  Esp. 
ist  dieses  ein  Weingeistthermometer  mit  einem  langen  und  95.' 
weiten  Cylinder  oa,  um'  welchen  das  Thermo ro et errohr  zwei- 
mal gebogen,  am  zageblasenen  Ende  aber  mit  einer  kleinen 
Kogel  ß  zur  Aufnahme  des  sich  etwa  stärker  ausdehnenden 
Weingeistes  versehn  ist  Der  Weingeistfaden  im  Thermome- 
terrohre  ist  durch  einen  Quecksilberfaden  a'a  unterbrochen, 
welcher  bei  mittlerer  Temperatur  den  heberförmig  gebogenen 
Theil  der  Thermometerröhre  ungefähr  zu  gleichen  Längen 
aasfüllt  und  von  dem  Weiogeistfaden  bei  steigender  Wärme 
vorwärts  geschoben,  bei  abnehmender  aber  zurückgezogen  wird. 
Vor  dem  Quecksilberfaden  liegen  in  vergrößertem  Mafsstabe 
hier  dargestellte  kleine  Stifte  von  Stahl  oder  Eisen  ml  mit 
sehr  feinen  federnden  Glasfadchen  no,  welche  die  Stifte  bin-FV. 
oern  sollen,  durch  ihr  eigenes  Gewicht  oder  durch  unver-  tJÖ' 
meidliche  Erschütterungen  in  dem  Rohre  hinzugleiten,  und 
man  bedient  sich  dann  eines  Magnetes,  um  sie  wieder  mit 
den  Enden  des  Quecksilberfadens  in  Berührung  zu  bringen.  Es 
ergiebt  sich  von  selbst,  dafs  der  Quecksilberfaden  bei  seiner 
Bewegung  nach  der  einen  oder  andern  Seite  diese  Stift* 
eben  vor  sich  her  schiebt,  die  aber  im  Weingeistfaden  liegen 
bleiben,  wenn  das  Quecksilber  sich  wieder  zurückzieht,  und 
wenn  daher  die  Röhre  auf  einem  Bretchen  befestigt  und  auf 
diesem  die  Therm  ometerscale  aufgezeichnet  ist,  so  giebt  das 
eine  Ende  m'  des  Stiftchens  m'l'  die  höchste,  das  andere  m 
des  Stiftchens  ml  die  niedrigste  wahrend  der  vergangenen 
Zeit  statt  gefundene  Temperatur  an.  Die  kleinen  federnden 
Fad  che  n  machen  die  Construction  des  Apparates  schwierig  und 
die  Dauer  ihrer  geeigneten,  nicht  zu  grofsen  und  nicht  zu 
geringen,  Federkraft,  erzeugen  eine  Unsicherheit  bei  seinem  Ge- 
brauche3, sind  aber  wegen  unvermeidlicher  Schwankungen 
beim  Messen  der  Temperatur  in  den  verschiedenen  Meerestie- 
fen unvermeidlich;  will  man  sich  aber  desselben  blofs  zum 
Messen  der  Extreme  der  Lufttemperatur  bedienen ,  so  genügen 


l  Philof.  Trans,  for  1782;  T.  LXXIF.  p.  72.  "Vergl.  Lemaistres 
i«  Jocr/i.  de  Pliye.  T.  V.  p.  150.   G.  II.  287. 

S   Vergl.  Art.  AL*r.    Bd.  VI.  3.  1671. 
IX.  IM.  Qqq 
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blofa  Stahlstiftchen ;  man  »teilt ,  wie  beim  Rutherford'schen 
Thermometer,  zu  einer  bestimmten  Tageszeit  die  Scale  verti- 
cal ,  so  dafs  beide  Stiftchen  bis  zur  Berührung  des  Quecksil- 
berfadens  herabgleiten,  bringt  sie  dann  wieder  in  die  ur- 
sprüngliche Lage  und  erhalt  nach,  Verlauf  der  gewählten  Zeit 
durch  die  Lage  der  beiden  Enden  m'  und  m  der  beiden  Stift- 
chen das  statt  gefundene  Maximum  und  Minimum  der  Tem- 
peratur. 

63)  Man  macht  dem  Rutherford'schen  Thermometrogra- 
phen  den  Vorwurf,  dafs  seine  Thermometer  mit  zwei  unglei- 
chen Flüssigkeiten  gefüllt  sind1  und  dafs  sie  daher  sorgfaltig 
construirt  oder  durch  Rechnung  auf  einander  reducirt  werden 
müssen.  Dieses  ist  jedoch  ungegründet ,  denn  Genauigkeit  der 
Construction  ist  nothwendige  Bedingung  bei  der  Verfertigung 
jedes  Thermometers,  und  da  die  Thermometer  ohne  Rücksicht 
auf  die  absolute  Ausdehnung  der  enthaltenen  Flüssigkeit  empi- 
risch graduirt  werden  ,  so  ist  entweder  die  eine  der  beiden 
Flüssigkeiten  thermoskopisch  unbrauchbar,  und  sie  dürfte  dann 
gar  nicht  angewandt  werden,  oder  beide  Flüssigkeiten  sind 
brauchbar,  die  Thermometer  werden  übereinstimmen  und  der 
Einwurf  fällt  von  selbst  weg.  Dem  Quecksilber  kann  unmög- 
lich der  Vorwurf  der  thermometrischen  Unbrauchbarkeit  ge- 
macht werden,  und  da  der  Weingeist  sich  zum  Messen  tiefer 
Kältegrade  vorzüglich  eignet,  in  diesem  Falle  aber  blofs  zum 
Minimumthermometer  gebraucht  wird,  so  liegt  in  der  Anwen- 
dung beider  Flüssigkeiten,  der  einen  blofs  für  das  Maximum, 
der  anderen  blofs  für  das  Minimum,  wozu  beide  gerade  vor- 
zugsweise geeignet  sind,  eher  ein  Vorzug,  als  ein  Nachtheil 
dieses  Apparates.  Gegen  das  Sixthermometer  wendet  man  mit 
Recht  ein,  dafs  die  Federn  sehr  leicht  Veränderungen  ihres 
Widerstandes  unterworfen  sind  und  daher  den  Gebrauch  er- 
schweren ,  nicht  selten  unmöglich  machen.  Inzwischen  hat 
Traill2  das  Letztere  durch  Weglassen  der  kleinen  Federn 
und  durch  Vermeidung  der  doppelten  Umbiegung  des  Röhr- 


1  Edinb.  New  Phil.  Journ.  N.  XLIV.  p.  816. 

2  Library  of  uiefal  Knowledge  cet.  Part.  I.  II.  Lond.  1823. 
Thermometer  and  Pyrometer.  Part.  II.  p.  39.  Ich  gebe  hier  die. 
nachher  von  ihm  verbeaserten  Zeichnungen,  die  er  selbst  mir  mitge- 
theilt  hat. 
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chens  verbessert,  wobei  jedoch  die  Bedingung  bleibt,  dasselbe 
io  einer  horizontalen  Lage  zu  erhalten  und  die  Stäbchen  durch 
einen  Magnet  wieder  mit  den  Enden  des  Quecksilberfadens 
»Berührung  zu  bringen.    Nach  der  anfänglichen  Construction Fig. 
befindet  sich  der  Weingeistbehälter  mn  des  Instrumentes  un-9'' 
teo  ond  ist  am  Ende  umgebogen,  die  Röhre  läuft  mit  ihr  paral- 
lel und  ist  auf  einem  geeigneten  Bretchen  in  horizontaler  La- 
ge befestigt.    In  der  Mitte  der  Röhre  bei  mittlerer  Tempera- 
tur befindet  sich  der  Quecksilberfaden  aß9  welcher  durch  den 
Weingeistfaden  vorwärts  und  rückwärts  geschoben  wird  und 
die  Stablstiftchen  ab,  a'b'  vor  sich  hin  schiebt,   beim  Rück- 
gange aber  an  der  Stelle  des  Maximums  und  Minimums  lie- 
gen läfst,    die  dann  nach  Verlauf  der  gehörigen  Zeit  vermit- 
telst eines  Magnets  mit  den  Enden  des  Quecksilbeifadens  wie« 
der  zur  Berührung  gebracht  werden.     Auf  beiden  Seiten  der 
Rühre  befinden  sich  die  Scalen  nach  Fahrevheit,  welche 
dem  einen  und  dem  andern  dieser  Stiftchen  zugehören,  deren 
Umfang  sich   jedoch  nur  von  0°  bis  100°  dieser  Eintheilung 
erstreckt.    Die  zweite  Construction  dürfte  unter  allen  dreien  Fig. 
entschieden  den  Vorzug  haben.     Hierbei  ist  das  Gefäfs  no,  ^* 
der  Quecksilber  faden  aßy  jeder  der  Stifte  ab  und  a'b'  von 
selbst  klar,  sehr  zweckmäfsig  ist  aber  die  Röhre  in  der  Mitte 
herabwärts  gekrümmt,  wodurch  der  Quecksilberfaden  mehr  zu« 
lammengehalten ,    zugleich  aber  gehindert  wird ,  dais  er  sich 
sieht  trennt  und  Schichten  von  Weingeist  zwischen  sich  auf- 
nimmt, was  sonst  wohl  zu  geschehn  pflegt  und  gänzliche  Un- 
braachbarkeit  des  Apparates  nach  sich  zieht.     Nach  der  drit-Fig. 
teo  Construction ,  worin  die  gleichen  Theile  dieselbe  Bezeich-  ^* 
oang  haben,    ist  die  Röhre  in  der  Mitte  herabwärts  gebogen, 
beide  Schenkel  sind  geneigt  und  der  Quecksilberfaden  befindet 
sich  ursprünglich  bei  mittlerer  Temperatur  an  der  tiefsten  Stelle 
der  Röhre«      Die  Neigung  darf  nicht  zu  stark  seyn,  dais  die 
Suhlstiftchen  beim  Rückgange    des  Quecksilberfadens  herab- 
gleiten, was  jedoch  wegen  des  Gewichtes,  womit  sie  auflie- 
gen, ungeachtet  ihrer  immerhin  merklichen  Adhäsion  an  den 
Weingeist  nicht  zu  fürchten  ist,  doch  dürfte  es  möglich  seyn, 
bei  dieser  Construction  beide  Stiftchen  durch  Erschütterung  des 
Bretchens  wieder  mit  den  Enden  des  Quecksilberfadens,  ohne 
die  beschwerlichere  Anwendung  eines  Magnetes,   zur  Berüh- 
rung zu  bringen.    Bei  allen  drei  Apparaten  dient  die  Kugel  k 
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'  am  Ende  der  Röhre  zur  Aufnahme  des  etwa  tu  sfaÖKausge- 
dehnten  Weingeistes;  übrigens  versteht  sich  von  selbst,  data 
solche  Thermometer  nicht  luftleer  seyn  dürfen,  auch  nicht  so 
hergestellt  werden  können. 

64)  Die  ersten  selbstregistrirenden  Thermometer  sind 
höchst  wahrscheinlich  durch  Lord  Cavesdish1  in  Vorschlag 
gebracht  worden,  und  zwar  ein  eigenes  für  die  Bestimmung  des 
Maximums  und  ein  anderes  für  das  Minimum,  deren  Beschrei- 
bung, obwohl  sie  aufser  Gebrauch  gekommen  sind,  hier  nicht 
Fig.  fehlen  darf.  Sein  Maximumthermometer  ist  ein  gewöhnliches 
100»mit  Quecksilber  gefülltes,  wobei  das  Ende  b  des  Quecksilber- 
fadens auf  bekannte  Weise  die  Temperatur  angiebt.  Die 
Röhre  ist  oben  in  eine  feine  Spitze  ausgezogen  und  diese  in 
eine  Kugel  ee  eingekittet.  Ueber  dem  Quecksilberfaden  be- 
findet sich  Weingeist,  womit  das  Röhrchen  ganz  angefüllt  ist, 
um  bei  Verminderung  der  Temperatur  das  Quecksilber  im  Ge- 
fälle e  e  in  die  Spitze  zu  treiben ,  indem  man  dasselbe  um- 
kehrt und  erwärmt,  bis  das  Quecksilber  die  oberste  Spitze 
erreicht,  sich  mit  dem  in  der  Kugel  befindlichen  verbindet, 
und  nach  dem  Erkalten  das  Röhrchen  ganz  oder  so  weit,  als  es 
für  die  Beobachtung  des  zu  erwartenden  Maximums  erforder- 
lich ist,  anfüllt.  Steigt  dann  die  Wärme,  so  läuft  dasselbe 
aus  der  Spitze  des  Röhrchens  in  die  Kugel  ee,  der  Rest  aber 
geht  nach  Verminderung  der  Temperatur  wieder  zurück.  Wenn 
man  demnächst  beim  Nachsehn  weifs,  wie  hoch  b  steigen 
müfste,  bis  dieses  Ende  des  Quecksilberfadens  die  Spitze  des 
Röhrchens  erreichen  würde,  so  ist  hierdurch  die  Höhe  von  b 
oder  derjenige  Thermometergrad  gegeben,  welcher  beim  Ma- 
Fig.ximum  statt  fand.  Eine  andere  Construction  leistet  dasselbe, 
Wl-imd  die  Füllung  des  Gefäßes  theils  mit  Weingeist  theils  mit 
Quecksilber  ist  blofs  deswegen  gewählt,  um  das  Instrument 
etwas  leichter  zu  machen.  Es  führte  dieses  dann  eine  Cor- 
rection  herbei,  die  Caveiuish  wegen  der  ungleichen  Ausdeh- 
nung beider  Flüssigkeiten  für  nöthig  erachtete,  die  ich  aber 


1  Pinlos.  Trans,  for  1757.  p.  SOO.  Abridgement  T.  XI.  p.  138.  Ael- 
tero  Vorschlage ,  z.  11.  von  Jon.  Rerroclli  im  Briefe  an  Leibkitz  ,  s. 
Commercium  Phil,  et  Math.,  und  von  Kraft,  dessen  riv  Swiwder  iu 
Cömparaison  des  Thermoractres  gedenkt,  sind  zo  wenig  bestimmt, 
als  dafs  sich  über  ihre  Brauchbarkeit  nxlheilen  Hefte. 
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hier  übergehe ,  weil  das  Instrument  schon  durch  zweckmafsi* 
gere  verdrängt  worden  ist.  Das  Minimumthermometer  Desteht  aus  Fig. 
einem  weiten  Cylinder  a,  einer  Kugeid,  beide  mit  Weingeist10*' 
gerollt,  und  einer  Röhre,  worin  der  Quecksilberfaden  bc  ent- 
halten ist,  über  welchem  noch  ein  Theil  Weingeist  sich  be- 
findet. Das  oben  erweiterte  Ende  der  Röhre  ist  zugeschmol- 
ten.  Soll  das  Thermometer  gebraucht  werden ,  sö  läfst  man 
aus  der  Kugel  d  durch  Neigung  Quecksilber  in  das  enge  Rohr 
herabfliefsen ,  bis  das  Ende  des  Quecksilberfadens  b  an  die 
Mündung  f  der  Kugel  reicht.  Vermittelst  des  andern  Endes  c 
des  Qnecksilberfadens  wird  auf  der  daselbst  befindlichen  Scale 
die  Temperatur  gemessen.  Wenn  diese  dann  sinkt,  so  fliefst 
▼on  dem  Quecksilber  ein  Theil  in  die  Kugel,  ohne  zurück- 
zukehren ,  und  vermittelst  einer  neben  dem  Schenkel  b  ange- 
brachten Scale  mifst  man  spater,  um  wie  viele  Grade  das 
Thermometer  znr  Zeit  des  Minimums  tiefer  stand,  als  bei-  der 
Beobachtung.  Damit  endlich  nicht  zu  grofse  Tropfen  Queck- 
silber in  die  Kugel  fallen  nnd  die  Messung  feiner  wird ,  ist 
im  Innern  bei  f  ein  kleines  Glasstangelchen  angebracht ,  wel- 
ches das  Quecksilber  nur  in  kleinen  Quantitäten  in  die  Kugel 
fallen  läfst.  Nach  einer  andern  einfacheren  Construction  fallt  Fig. 
das  Qnecksilber  bei  f  in  den  Cylinder  a,  der  Zweck  der  Ku-  i0^* 
gel  d  ist  mir  dabei  jedoch  nicht  klar. 

65)  Auf  das  nämliche  Princip  ist  ein  selbstregistrirendes 
Thermometer  gegründet,  welches  Gay-Lussac1  hauptsäch- 
lich zum  Messen  der  Temperatur  in  tiefen  Seeen  in  Vorschlag 
gebracht  hat.  A  ist  eine  Glaskugel  mit  einer  Röhre,  deren  Fig. 
Oeflnung  nicht  gröfser  seyn  darf,  als  etwa  die  Dicke  .einer  ^ 
feinen  Stecknadel.  Diese  Kugel  ist  mit  Salzwasser  oder  ir- 
gend einer  sonstigen  geeigneten  Flüssigkeit  gefüllt.  CD  ist 
eine  beträchtlich  weite  Glasröhre ,  mit  ihrem  unteren  Theile 
FD  um  die  Röhre  BH  gekittet  und  von  F  bis  G  mit  Queck- 
silber gefüllt,  welches  durch  die  enge  Oeffnnng  im  Röhrchen 
B  nicht  in  die  Kugel  dringen  kann ;  sobald  aber  die  Tempe- 
ratur sinkt  und  die  in  der  Kugel  enthaltene  Flüssigkeit  sich 
zusammenzieht,  prefst  der  äufsere  Druck  einen  Theil  Quecksil- 
ber in  die  Kugel,  welches  sich  auf  dem  Boden  derselben  an- 
sammelt, und  dieses  wird  so  lange  fortdauern  ,  bis  die  Tem- 


1  Ann,  de  Chim.  et  Phys.  T.  III.  p.  91.  117. 


Digitized  by  Google 


974  Thermometer. 

peratur  ihr  Mioimum  erreicht  hat.  Man  giefst  dann  das  Queck- 
silber aus  der  Röhre  DC,  bringt  die  Spitze  B  in. eine  verti- 
cale  Richtung  nach  unten,  treibt  durch  Erwärmung  der  Ku- 
Fig.gel  das  Quecksilber  aus  derselben  und  mifst  die  Menge  in  ei- 
gner eigenen  Mefsröhre,  auf  welcher  die  Grade  gezeichnet  sind, 
die  angeben,  um  wie  viel  die  Temperatur  unter  die  beim  An- 
fange des  Versuches  statt  gefundene  herabgegangen  seyn  mufs, 
damit  die  gemessene  Quantität  Quecksilber  in  die  Kugel  ein- 
drang. Das  Verhältnils  der  eingedrungenen  Menge  Quecksil- 
ber zu  den  Temperaturen,  bis  zu  welcher  die  Flüssigkeit  in 
der  Kugel  erkaltete,  wird  empirisch  gefunden,  indem  man  den 
gefüllten  Apparat  von  einer  bestimmten  Wärme  auf  eine  an- 
dere bestimmte  niedrigere  bringt,  dann  die  Menge  des  einge- 
drungenen Quecksilbers  mit  der  Röhre  G  mifst  nnd  hiernach 
die  Grade  aufträgt.  Der  übrigen  Schwierigkeiten  nicht  zu  ge- 
denken übersieht  man  bald,  dals  bei  jedem  Steigen  der  Wärme 
während  der  Dauer  des  Versuches  Salzwasser  aus  der  Spitze 
dringen  und  beim  Sinken  Quecksilber  hineingetrieben  werden 
mufs,  dessen  Menge  dann  eine  ungleich  tiefere,  als  die  wirk- 
lich statt  gefundene  Temperatur  angeben  würde. 

66)  Ein  diesem  ähnliches,  aber  ein  Maximumthermome- 
Fig.ter,  hat  Ktse1  in  Vorschlag  gebracht.  Dasselbe  besteht  aus 
eiDem  mit  Quecksilber  gefüllten  Thermometer  A  auf  einer  Scale, 
welche  die  gewählten  Grade  enthält.  Die  Röhre  ist  oben  ge- 
bogen ,  bildet  nach  der  Biegung  bei  F  einen  zweiten ,  mit  dem 
ersten  parallel  herabgehenden  Schenkel  B,  welcher  in  eine 
pj-  zweite  Kugel  H  endigt.  Zum  besseren  Verständnifs  ist  diese 
107.  besonders  in  etwas  vergrößertem  Maßstäbe  gezeichnet.  Da,  wo 
der  Quecksilberfaden  im  Röhrchen  A  endigt,  beginnt  ein  Fa- 
den gefärbten  Weingeists,  welcher  bis  an  die  feine  Spitze  C 
reicht.  In  der  sie  umgebenden,  ganzlich  verschlossenen  Ko- 
gel H  befindet  sich  Quecksilber  bis  etwa  zur  Linie  D,  über 
diesem  bis  E  wieder  gefärbter  Weingeist  und  darüber  Luft. 
Steigt  das  Thermometer  in  Folge  zunehmender  Wärme,  so 
dringt  Weingeist  aus  der  Spitze  G,  steigt  über  das  Quecksil- 
ber, und  dieses  dauert  so  lange,  bis  das  Maximum  der  Tem- 
peratur erreicht  worden  ist;  wenn  diese  dann  wieder  sinkt,  so 


1  Edinburgh  Joorn.  of  Science.  N.XV1L  p.  IIS.  Vergl.  N.XV1II. 
p.  300.   Wieoer  Zeitschrift  Th.  V.  ö.  101. 
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druckt  die  Luft  Quecksilber  in  die  Spitze  C ,  und  man  darf 
sur  die  Grade,  welche  dieser  Quecksilberfaden  unten  im  Schen- 
kel B  zeigt,  zu  denen  hinzuaddiren,  Ndie  durch  die  Seele  A 
angegeben  werden,  um  die  Gröfee  der  während  der  verflosse- 
nen Zeit  statt  gefundenen  höchsten  Temperatur  zu  wisse». 
Fat  eine  abermalige  Messung  wird  die  Kugel  G  erwärmt,  bis 
alles  Quecksilber  aus  der  Spitze  C  ausgeflossen  ist ,  worauf  man 
das  Instrument  in  eine  geneigte  Lage  bringt ,  damit  das  Queck- 
silber in  der  Kugel  zur  Seite  herabsinkt  und  die  Spitze  C  mit 
dem  Weingeiste  so  lange  in  Berührung  bleibt,  bis  die  äufsere 
Temperatur  wieder  hergestellt  ist.  Eine  noch  einfachere 
Torgeschlagene  Constrnction  ist  folgende.  Zwei  Thermometer  Fig. 
sind  auf  der  nämlichen  Scale  befestigt,  das  eine  mh  der  Ku-*^* 
gel  A  und  einer  der  Symmetrie  wegen  gewählten  obern  F 
ist  ein  gewöhnliches  Quecksilberthermometer,  das  ander«  mit 
der  Kugel  G  und  einer  oberen  D  ist  ganz  mit^Quecksilber  gefüllt, 
und  eine  neben  dem  Röhrchen  B  befindliche  Scale  giebt  von 
oben  herab wärts  gezählte,  den  auf  der  Scale  des  ersten 
Thermometers  gezeichneten  gleiche  Grade  an.  Zur  grösseren 
Deutlichkeit  ist  die  obere  Kugel  D  in  vergrößertem  Mafsstabe 
besonders  gezeichnet  worden.  Die  Scale  des  zweiten  Thermome- 109* 
ters  zeigt  0°,  wenn  das  Quecksilber  bis  an  die  Spitze  C  reicht, 
und  beim  Steigen  der  Temperatur  wird  ein  angemessener  Theil 
desselben  aus  der  Spitze  G  in  die,  bis  etwa  zur  punetirten  Li- 
nie D  mit  ebendieser  Flüssigkeit  gefüllte,  Kugel  ausfließen. 
Zieht  sich  nach  statt  gefundenem  Maximum  der  Warme  das 
Quecksilber  im  Thermometer  GB  wieder  zusammen,  so  bleibt 
das  obere  Ende  der  Röhre  B  um  eine  dieser  verminderten 
Temperatur  propottionale  Menge  von  Graden  leer,  und  man 
darf  diese  nur  zu  denjenigen  addiren,  die  das  Thermometer  A 
sur  Zeit  der  Beobachtung  zeigt,  um  das  statt  gefundene  Ma- 
ximum zu  erhalten.  Grofse  Genauigkeit  ist  auf  diese  Weise 
nicht  zu  erwarten,  doch  scheint  die  letztere  Einrichtung  die 
beste  zu  seyn  j  im  Ganzen  ist  bei  dem  Apparate  wohl  am 
merkwürdigsten,  dafs  er  zu  Sidney  auf  Neu-Südwallis  1827 
erfunden  wurde. 

* 

67)  In  England,  wo  so  viele  begüterte  Privaten  sich  mit 
der  Aufzeichnung  meteorologischer  Beobachtungen  beschäfti- 
gen, ist  man  am  meisten  darauf  bedacht  gewesen,  »elbstregi- 
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strirende  Thermometer  zu  verfertigen.    Auch  Ksith1  hat  ein 
solches  in  Vorschlag  gebracht,    dessen  Conttruction  aus  der 
Fig.  Zeichnung  leicht  zu  erkennen  ist.    Die  lange  und  weite  Röhre 
li0,AB  ist  mit  Weingeist  gefüllt,  die  engere  angeschmolzene  DCO 
mit  Quecksilber,    auf  welchem  bei  E   ein  Stückchen  Eisen 
schwimmt.    Dieses  letztere  ist  mit  einem  Drahte  verseho,  wel- 
cher verlängert  und  oben  umgebogen  mit  einer  Oeffnuug  durch 
einen  andern ,  am  obern  Theile  der  Rühre  befestigten  Draht 
GK  in  lothrechter  Stellung  erhalten  wird.    Auf  letzterem  sind 
kleine  Stückchen  Wachstaüent  1,1  aufgesteckt,  die  sich  zwar' 
leicht  auf  demselben  auf  und  nieder  schieben  lassen,  doch  aber 
Reibung  genug  haben ,  um  bei  ihrem  geringen  Gewichte  nicht 
herabzugleiten.    Wenn  also  das  Quecksilber  bei  E  durch  gre- 
isere Ausdehnung  beider  Flüssigkeiten  im  Thermometer  steigt 
oder  bei  abnehmender  Temperatur  sinkt,  so  wird  das  Gewicht 
E  gehoben  oder  es  sinkt  herab  und  das  obere  umgebogene 
Ende  des  Drahtes  H  verschiebt  die  kleinen  Stückchen  Wachs- 
taffent,   die  somit  auf  der  höchsten  und  tiefsten  Stelle  sitzen 
bleiben  und  also  das  Maximum  und  das  Minimum  der  statt 
gefundenen  Temperatur  auf  der  aus  Messing  oder  Elfenbein 
verfertigten  Scale  DF  angeben.     Der  Vorschlag  wird  dahin 
erweitert,  die  Rohre  A  Bf  sehr  weit  und  40  engl.  Zoll  lang  zu 
wählen,    dann  ein  Uhrwerk  anzubringen,  welches  einen  mit 
Papier  überklebten  hölzernen  Cylinder  während  eines  Monates 
einmal  um  seine  Axe  dreht,  damit  ein  Bleistift  an  der  Spitze  H 
den  Stand  des  Thermometers  aufschreibt.     Gilbert  wendet 
gegen  diesen  Apparat  ein,    dals  er  nur  eine  Regulirung  nach 
einem  andern  Thermometer  zulasse  und  einem  Einflüsse  der 
Ausdehnung  des  Schwimmers  und  seines  Drahtes  durch  Wär- 
me ausgesetzt  sey,  allein  Beides  ist  nicht  sehr  bedeutend  und 
Letzteres  würde  sich  durch  empirische  Graduirung  genügend 
beseitigen  lassen;   wichtiger  dagegen  ist,    dafs  die  seidenen 
Marken  leicht  in  Unordnung  kommen  können  und  durch  ih- 
ren  Widerstand  nothwendig  Unrichtigkeiten  erzeugen  müssen. 
Entschieden  gebührt  daher  der  Vorzug  dem  Thermometrogra- 
phen  von  Curichtoht  2,    welchen  ich  selbst  längere  Zeit  ge- 

1  Edinburgh  Phil.  Trau*.  T.  IV.     Daraus  in  Nickolion'e  Journ. 
T.  III.  p.  266.  und  in  G.  XVII.  319. 

2  Tilloch's  Philos.  Mag.  1803.  Mars.  Van  Möns  in  Jouru.  de 
Chim.  et  Phys.  T.  V.  p.  SS. 
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prüft  und  in  seinem  Gange  überraschend  genau  gefunden  habe» 
Da  das  thermoskopische  Mittel  bei  demselben  Metall  ist,  so 
könnte  er  auch  den  Metallthermometern    beigezahlt  werden. 
Die  Zeichnung  stellt  das  Instrument  von  vorn  betrachtet  dar. 
A  itt  eine  Metallstange,  welche  aus  einem  Streifen  Stahl  DE  Fig. 
ond  einem  Streifen  Zink  BC,   jeder  etwa  0,5  Lin.  dick  und111, 
2Lio.  breit,  besteht,  beide  auf  einander  gelöthet.    Diese  Dop-  . 
pelstange  ist  in  dem  messingnen  Träger  I  unbeweglich  befe- 
stigt  und   mit  diesem  auf  dem  Messingbleche  abcd  so  fest- 
geschraubt, dals  sie  etwa  0,5  Lin.  davon  absteht.    Das  obere 
Ende  der  Stange  ist  mit  einem  Hebelarme  versehn,  welcher 
vermittelst  eines  feinen,   um  eine  Rolle  geschlungenen  und  . 
durch  eine  Spiralfeder  gespannten  Drahtes  diese  Rolle  umdreht 
und  damit  zugleich  den  stählernen,  mit  einem  hervorragenden 
Stiftchen  versehenen  Hauptzeiger  LM  um  seine  Axe  bei  G 
dreht,  oder  die  Umdrehung  erfolgt,  wie  in  der  Zeichnung 
dargestellt  ist ,  durch  unmittelbares  Eingreifen  eines  Stiftes  in 
den  kürzeren  Hebelarm  des  Hauptzeigers.    Ueber  diesem  lie- 
gen die  beiden  sehr  feinen  Zeiger,  welche  zusammengelegt 
mit  ihren  Spitzen  sich  genau  über  der  Spitze  des  Hauptzei- 
gers vereinigen ,  auf  dem  Zapfen  6  aber,  jeder  für  sich,  durch 
Äeibong  festsitzen,  und  daher  an  jedem  Orte  feststehe,  bis  sie 
durch  den  Hauptzeiger  vermittelst  des  Stiftes  H  fortgeschoben 
werden,    nach  dem  Rückgange  des  Hauptzeigers  aber  an  der 
ihnen  gegebenen  Stelle  stehn  bleiben.     Die  drei  Zeiger  geben 
also  gleichzeitig  die  bestehende  Temperatur  "und  die  seit  dem 
Zusammenlegen  derselben  statt  gefundene  höchste  und  niedrig- 
ste an.    Der  Siedepunct  des  Wassers  ist  bei  demselben  nicht 
erforderlich,   da  es  nur  zu  meteorologischen  Beobachtungen 
dienen  soll   und  man  durch  Verkürzung  der  Scale  grössere 
Grade  auf  derselben  erhält,  den  Frostpunct  kann  man  aber  bei 
ihm  unmittelbar  bestimmen ,    und  aufserdem  hat  es  den  Vor- 
sog einer  grofsen  Empfindlichkeit  in  Folge  der  geringen  Wär- 
mecapacität  der  dazu  verwandten  Metalle  und  der  gleichför- 
migen Ausdehnung  derselben  innerhalb  der  Grenzen  der  da- 
durch zu  messenden  Temperaturen;   denn  man  begreift  bald, 
dafs  die  beiden  vereinten  Metallbleche  sich  duroh  Wärme  un- 
gleich ausdehnen,  wodurch  die  ganze  Stange  sich  nach  der 
einen  oder   andern  Seite   hin  krümmt  und  daher  das  obere 
Ende  derselben  bei  feststehendem  unteren  sich  vor  der  Scale 
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hin  und  her  bewegt,  worauf  der  Gang  der  Zeiger  beruht.  Di* 
geringe  Ausdehnung  der  Metalle  ist  allerdings  nicht  zu  über— 
sehn,  allein  man  kann  die  Stange  hinlänglich  lang  und  die 
ungleichen  Längen  beider  Arme  des  Hauptzeigers  so  wählen» 
dafs  die  durchlaufenen  Grade  eine  genügende  Gröfse  haben, 
um  so  mehr,  als  alle  einzelne  Theile  sehr  fest  in  einander 
greifen  dürfen. 

68)  Wir  können  hier  das  durch  v.  Arnim1  vorgeschla- 
gene selbstregistrirende  Thermometer  anreihen,  welches  nie- 
mals praktisch  ausgeführt  worden  zu  seyn  scheint,  weil  es  in 
der  Ausführung  allzu  grofse  Schwierigkeiten  darbieten  dürfte. 
Fig.  Ein  gewöhnliches  Quecksilberthermometer  mit  dicker  Kugel  a  liegt 
1   •  auf  einer  messingnen  Leiste  fest,  welche  wie  ein  Waagebal- 
ken mit  einer  Messerscheide  e  in  der  Vertiefung  c  einer  ver- 
'    ticalen  Säule  genau  balancirt  ist.     Geht  die  Temperatur  tiefer 
herab,   so  tritt  mehr  Quecksilber  in  die  Kugel,    welche  da- 
durch schwerer,  die  Röhre  dagegen  leichter  wird.     Am  Ende 
der  letzteren  befindet  sich  eine  stählerne  Spitze  mit  einem 
Schraubengewinde,   auf  welcher  das  zum  Balanciren  dienende 
kleine  Gegengewicht  d  hin  und  zurück  geschraubt  Werden  kann. 
Ist  die  höchste  Temperatur  bekannt,  bis  zu  welcher  das  Ther- 
mometer erhitzt  werden  wird,  so  erwärme  man  es  bis  dahin, 
und  balancire  es  durch  Verschiebung  des  Gegengewichts  so, 
dafs  es  in  horizontaler  Lage  ruht.     So  wie  es  kälter  wird, 
sinkt  die  Kugel  herab,  die  Spitze  steigt  in  die  Höhe,  und 
wenn  man  weifs,  wie  viele  Grade  dieses  ausmacht,   so  trägt 
man  diese  auf  die  Scale  ik  auf.     Neben  der  Scale  läuft  der 
gläserne,  mit  Rauch  geschwärzte  Glasstreifen  lmh,  auf  wel- 
chem ein  kleines  federndes  Härchen'  am  Stifte  d  hinstreift  und 
die  Stelle  bezeichnet ,  bis  wohin  das  Ende  des  Röhrchens  auf- 
gestiegen ist.    Wird  das  Thermometer  bei  einer  mittlem  Tem- 
peratur eingestellt,  so  zeigt  der  Strich,  welchen  das  Härchen 
auf  dem  mit  dem  Rauch  von  brennendem  Kienbolz  oder  sonst 
geschwärzten  Glasstreifen  zeichnet,  die  höchste  und  die  tiefste 
statt  gefundene  Temperatur,  will  man  aber  den  Wechsel  der 
Temperatur  vollständig  aufgezeichnet  haben,    so   wird  die 
Scheibe  n  o  p,  welche  auf  der  einen  Seite  ganz  geschwärzt  ist, 
durch  ein  Uhrwerk  umgedreht,  and  liefert  dann  eine  fortlau- 
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fende  Zeichnung  der  statt  gefundenen  Temperaturunterschiede 
und  ihrer  Dauer.  Man  übersieht  bald ,  dafs  dieser  auf  jeden 
Fall  theure  Thermometrograph  manchen  Einflüssen  der  Luft- 
Bewegung,  auffallenden  Staubes,  sich  ansetzender  Feuchtigkeit, 
die  anter  Umständen  zu  Eis  gefrieren  würde,  selbst  der  In« 
secten ,  die  sich  darauf  niederlassen  könnten,  und  auf  jeden 
Fall  der  ungleichen  Reibung  ausgesetzt  seyn  würde.  Verlangt 
man  nicht  gerade  die  zu  jeder  bestimmten  Zeit  statt  gefundene 
Temperatur  zu  kennen,  sondern  blofs  die  mittlere  tägliche,  so 
giebt  hierzu  eine  negativ  compensirte  Uhr  ein  sinnreich  aus- 
gedachtes Mittel.  Eine  Uhr  ohne  Compensation  haben"  Gbass- 
masi1  und  Brewstie2  in  Vorschlag  gebracht,  erst  neuer- 
dings ist  aber  diese  Idee  durch  JOagensen3  in  der  Art  wirklich 
ausgeführt  worden,  dafs  der  beabsichtigte  Zweck  durch  eine 
negativ  compensirte  Uhr  noch  vollständiger  erreicht  wurde.  Statt 
des  Ringes  der  Unruhe  bei  den  Taschenuhren  hat  man  be- 
reits ein  Kreuz  mit  vier  getrennten  Bogen  aus  zwei  Metallen 
gewählt,  deren  ungleiche  Ausdehnung  das  Oscillationscentrum 
io  stets  gleicher  Entfernung  von  der  geometrischen  Axe  der 
Spindel  erhält,  so  dafs  hiernach  die  Zahl  der  Schwingungen  . 
bei  allen  Veränderungen  der  Temperatur  in  gleichen  Zeiten 
stets  dieselbe  bleibt.  Diese  Compensation  hat  Jühoeksen  nicht 
blofs  umgekehrt,  sondern  an  dem  freien  Ende  eines  jeden  die- 
ser Bogen  noch  eine  zweite  negative  Compensation  angebracht 
nod  dadurch  den  Einflufs  der  Wärme  auf  den  Gang  dieser 
Uhr  so  ausnehmend  vergrößert,  dafs  ein  einziger  Grad  Unter- 
schied der  mittleren  Temperatur  während  24  Stunden  eine 
Veränderung  von  fast  32  Secunden  herbeiführt.  Die  mittle- 
ren Temperaturen  werden  nach  einer  Tabelle  berechnet;  au- 
ßerdem aber  befindet  sich  ein  Metallthermometer  dabei,  wel- 
ches  die  bestehende  Temperatur  und  zugleich  die  Maxima 
und  Minima  angiebt,  so  dafs  also  dieser  Apparat  als  der  voll- 
ständigste, bis  jetzt  bekannt  gewordene  selbstregistrirende  gel- 
ten kann.     Einige  Compensationspendel  zeigen  zugleich  auch 

1  8»  Art.  Tcmpcrntur»  S.  544. 

2  In  Edmb.  Enoyclopaed.  Art.  Atmospherical  Clock.   Nach  Poe« 
GEKooarr  in  dessen  Ann.  XXXIX.  524. 

8  Aas  Compte  rendu,  1836.  T.  II.  p.  143.  in  PoggendorlTs  Ann. 
e,  a.  0.  VergL  Astroo.  Nachr.  1856.  N.  169,  8.  10. 
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die  bestehende  Temperatur,  ohne  sie  jedoch  zu  registriren, 
vermittelst  einer  bei  ihnen  leioht  anzubringenden  Vorrich- 
tung1. 

69)  Zu  den  selbstregistrirenden  Thermometern  gehört  auch 
das  durch  Maovvs2  vorgeschlagene  Maxiroumthermometer, 
welches  er  Erdthermometer,  Geothermometer  genannt  hat, 
weil  es  zunächst  bestimmt  war,  die  mit  der  Tiefe  zunehmen- 
de Wärme  der  Erde  zu  messen,  und  dessen  Zweckmäßigkeit 
bereits  bei  mehreren  Messungen  in  Bohrlöchern  erprobt  wurde, 
riß.  Dasselbe'  besteht  aus  einem  gewöhnlichen  Thermometer  mit 
' einer  etwas  weiten  Röhre  und  daher  einem  Cylinder  von  an- 
gemessener Gröfse.  Weil  mit  diesem  Thermometer  nur  we- 
nige Grade  gemessen  werden,  wählt  man  ein  solches  Verhalt- 
nifs  des  Inhalts  der  Röhre  und  des  Cylinders,  dafs  1°  R.  un- 
gefähr 0,5  Zoll  lang  wird.  Man  soll  dann  den  Eispunct  bei 
diesem  Thermometer  bestimmen  und  diesen  auf  der  Röhre 
mit  einem  Diamantstriche  bezeichnen,  damit  dasselbe  auf  sei- 
ner Scale  stets  die  richtige  Lage  wieder  erhalte;  da  aber  aus 
der  Natur  der  Sache  folgt,  wie  auch  der  Erfinder  selbst  nicht 
unbemerkt  läfst,  dafs  die  Messungen  mit  diesem  Apparate  von 
der  darin  enthaltenen  Quecksilbermenge  ganz  unabhängig  sind 
und  nach  jeder  wirklichen  Messung  sich  eine  verschiedene 
Menge  Quecksilber  darin  befindet,  so  scheint  es  angemessener, 
die  Scale  in  willkürliche  feine  Theile  zu  theileu,  die  sich 
dann  ohne  Weiteres  auf  jede  andere  Scale  des  Normalthermo- 
meters reduciren  lassen,  womit  dieses  Geothermometer  jeder- 
zeit beim  Gebrauche  verglichen  werden  mufs.  Die  Hauptsa- 
che beruht  darauf,  das  obere  Ende  T  der  Röhre  in  eine  höchst 
feine  Spitze  auszuziehn  und  so  zu  biegen,  dafs  die  Axe  die- 
ser Spitze  eine  horizontale  Lage  erhält,  damit  jedes  heraus- 
dringende Tröpfchen  Quecksilber  sogleich  herabfällt,  und  sollte 
auch  ein  kleines  Kügelchen  durch  Adhäsion  hängen  bleiben, 
so  ist  dessen  Inhalt  bei  der  Feinheit  der  Spitze  und  der  Weite 
der  Röhre  so  unbedeutend,  dafs  sein  Volumen  auf  die  Mes- 
sung keinen  merklichen  Einflufs  hat.  Nach  dem  Gebrauche 
oder  vor  einer  folgenden  Anwendung  mufs  die  Röhre  wieder 
gefüllt  werden.    Anfangs  geschah  dieses,  indem  man  das  Ther- 


1  S.  Art  CompensaUon.  Kd.  II.  8.  206. 

2  l'oggeudorilV  Auo.  XXli.  138. 
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ooroeter  erwärmte,  bis  das  Quecksilber  aus  der  Spitze  20 
dringen  anfing,  dann  diese  in  reines  Quecksilber  tauchte  und 
den  Apparat  erkalten  liefs.  Später  hat  Magsus1  eine  verbes- 
serte Vorrichtung  angebracht  ,  nämlich  die  obere  leine  Spitze 
mit  einer  Kugel  versehn,  worin  sich  etwas  Quecksilber  be- 
findet, in  welches  die  Spitze  eintaucht,  wenn  man  das  Ther- 
mometer horizontal  hält.  Das  Füllen  geschieht  auf  diese  Weise 
leichler,  inzwischen  darf  diese  Kugel,  wie  anfangs  beabsich- 
tigt wurde,  nicht  gänzlich  verschlossen  seyn,  weil  sonst  der 
Druck  des  Wassers  zu  sehr  auf  das  Thermometer  wirkt,  es 
fdlirt  vielmehr  in  die  Kugel  ein  sehr  feines'  Haarröhrchen, 
durch  welches  die  Lnft  eindringt,  ohne  dafs  das  Wasser  das- 
selbe erreicht,  auch  fliefst  kein  Quecksilber  durch  dasselbe  ab. 
Der  Cylinder  des  Thermometers  ruht  zwischen  zwei  Messing-  p;^# 
Scheiben,  die -durch  die  beiden  Streben  ac  und  bd  im  geht?- Hö- 
rigen Abstände  von  einander  gehalten  werden,  unten  auf  ei- 
ner Korkscheibe,  oben  stützt  es  sich  gegen  ein  Stück  Kork, 
durch  welches  das  Röhrchen  gesteckt  ist.  Auf  der  oberen 
Mesiingscheibe  ist  ein  messingner  Cylinder  f g  mit  einer  männ- 
lichen Schraube  festgeschraubt,  welcher  zugleich  zur  Befesti- 
gung der  Scale  dient,  auf  welcher  das  Thermometerrohr  fest- 
liegt. Ueber  beides  wird  ein  pafslicher  gläserner  Cylinder,  piß, 
unten  mit  einer  messingnen  Fassung  versehn,  festgeschraubt, 
in  dessen  unterem  Ende  eich  ein  aus  der  Zeichnung  ersicht- 
liches Löchelchen  befindet,  in  welches  beim  Herablassen  in 
tieferes  Wasser  dieses  eindringt  und  die  in  dem  Cylinder 
enthaltene  Luft  comprimirt,  um  den  Druck  dieser  Luft  gegen 
das  im  Thermometer  enthaltene  Quecksilber  dem  Drucke  des 
Wassers  gegen  die  aofaeren  Wendungen  des  Cylinders  gleich 
zu  machen. 

Der  Gebrauch  des  Instrumentes  ist  leicht  zu  übersehn. 
Steht  das  Quecksilber  im  Röhrchen  so  hoch ,  dafs  euf  jeden 
Fall  bei  der  höchsten  zu  messenden  Temperatur  noch  irgend 
«n  Theil  aus  der  Spitze  desselben  ausläuft,  so  wird  es  in 
rerticaler  Lage  in  die  Tiefe  hinabgesenkt  und  an  der  zur 
Messung  bestimmten  Stelle  so  lange,  etwa  15  Minuten,  ruhig 
gehalten,  bis  es  die  dortige  Temperatur  angenommen  hat. 
Hierbei  wird  so  viel  Quecksilber  aus  der  Spitze  des  Röhr- 


1  PoggendoriF  Aon.  XL.  139. 
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chens  dringen,  als  die  höhere  Temperatur  heraustreibt;  beim 
Heraufziehn  und  Erkalten  desselben  zieht  sich  das  Quecksilber 
wieder  zusammen,  und  sein  Stand,  mit  dem  des  Normalther- 
mometers  verglichen,  was  am  besten  durch  Eintauchen  beider 
in  ein  Gefäfs  mit  Wasser  geschieht,  giebt  die  bestehende* 
Temperatur.  Werden  dann  beide  Thermometer  langsam  gleich- 
mäfsig  erwärmt,  bis  das  Quecksilber  aus  der  feinen  Spitze  des 
Geothermometers  zu  dringen  beginnt,  mindestens  bis  es  das 
äufserste  Ende  derselben  wirklich  erreicht,  so  zeigt  in  diesem 
Momente  das  Normalthermometer  genau  diejenige  Tempera- 
tur, welcher  das  Geothermometer  an  der  untersuchten  Stelle 
im  Maximum  ausgesetzt  war,  oder  man  findet  die  Temperatur 
in  der  gemessenen  Tiefe,  vorausgesetzt,  dafs  das  Thermometer 
beim  Herablassen  bis  an  diese  Stelle  oder  beim  Herauf« 
ziehn  durch  keinen  Raum  passirte,  wo  eine  gröbere  yVarme 
herrschte. 

Wird  das  Instrument  bis  zu  bedeutenden  Tiefen  im  Was- 
ser der  Bohrlöcher  herabgelassen,  so  drückt  letzteres  gegen  die 
äufseren  Wandungen  des  Thermometers  und  durch  Compres- 
sion  der  Luft  in  der  umgebenden  Röhre  gleich  stark  gegen 
das  Quecksilber  im  Thermometer,  so  dafs  der  richtige  Gang 
desselben  dadurch  nicht  gestört  wird ;  allein  wegen  verbält- 
nifsmäfsig  grofser  Zusammendrückbarkeit  des  Quecksilbers  wird 
von  diesem  nur  eine  geringere  Menge  aus  der  feinen  Spitze 
auslaufen,  mithin  die  Zahl  der  gemessenen  Grade  kleiner  wer- 
den, als  die  eigentliche  Temperatur  ,  die  x  heifsen  möge.  Um 
diese  daher  zu  finden,  ist  eine  Corraction  erforderlich,  die  nach 
Magnus  durch  folgende  Betrachtung  erhalten  wird.  Es  sey 
das  ursprüngliche  Volumen  »des  Quecksilbers,  womit  dasselbe 
bis  0°  gefüllt  ist,  bei  0°  Temperatur  =  V,  dasjenige  Volu- 
men, welches  nach  dem  Versuche  darin  enthalten  ist,  bei 
gleicher  Temperatur  =  V,  die  Temperatur,  in  welche  das 
Thermometer  nach  dem  Versuche  gebracht  wird,,  wenn  man 
dasselbe  mit  dem  Normalthermometer  vergleicht,  heifse  t,  die 
Zahl  der  Grade,  welche  das  Instrument  bei  dieser  Tempera- 
tur einnimmt,  heifse  t'  und  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers 
für  1  Grad  der  Scale,   wonach  das  Instrument  getheilt  ist, 

*T|  so  hat  man 
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v:(i  +  ))=v  (i  +  J). 

Zugleich  aber  hat  man  * 

(•  +  s)=T  ('  +  5> 

denn  V'  hatte  sich  hei  der  Temperatur  x  so  ausgedehnt,  dafs 
<s  das  ganze  Instrument  erfüllte ,  also  den  nämlichen  Raum 
pinnahm,  welchen  V  bei  der  Temperatur  T  einnahm,  wenn 
T  diejenige  Temperatur  bezeichnet  v  bei  welcher  das  ganz  ge- 
füllte Instrument  mit  dem  Normalthermometer  verglichen  wur- 
de, ehe  man  den  Nullpunct  desselben  durch  Eintauchen  in 
schmelzenden  Schnee  bestimmte.  Beide  Gleichungen  zur  Fort- 
schaffung von  V  und  V  dividirt  geben 

1  +  d       1  +  J"         d+  t  _d  +  t' 
x  —         x  oder  a  +  x^d+T* 

» 

wonos 

x=  £±1  (d+0 -d  =  ft-t-+T)j  +  t-p 

gefunden  wird.  Nach  Co  ll  Ados:  und  Sturm1  beträgt  der 
Unterschied  der  Zusammendrückung  des  Quecksilbers  und  des 
Glases  durch  eine  Atmosphäre  oder  0,76  Met.  Quecksilberhöhe 

1  73 

oder  10,32  Meter  Wasserhöhe  ■    '    ~-  seines  Volumens  und 

1000000 

die  Menge  des  in  Folge  eines  gleichen  Druckes  weniger  aus 
der  Spitze  des  Thermometers  ausgelaufenen  Quecksilbers  be- 
nagt also 

1,73    v,=  1,73  V  £ 

1000000       1000000 '  v 

n  Graden  des  Instrumentes  ausgedrückt,  wofür  man  bei  dem 
geringen  Unterschiede  zwischen  V  und  V'  ohne  merklichen 
Fehler 

1,73  s 
1000000/ 

1  Ann.  Ghim.  et  Phyt.  T.  XXXV.  p.  IIS.  Poßgendotff  Ann. 
61. 
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setzen  kann.  Bezeichnet  dann  h  die  Höhe  der  Wassersäule, 
bis  zu  deren  Tiefe  das  Instrument  herabgelassen  worden  war, 
p  aber  die  Höhe  einer  Wassersäule,  deren  Druck  dem  einer 
Atmosphäre  gleich  ist  (10,32  Meter,  31,77  Par.Fols,  33,88 engl, 
Fufs,  32,8  rhein.  Fuls),  so  ist 

1,73  3h 
.  ,  .  1000000  '  p 

die  Anzahl  von  Graden,  um  welche  sich  das  Quecksilber  we- 
niger ausgedehnt  hat  und  die  man  also  der  gefundenen  Tem- 
peratur noch  hinzusetzen  mufs.    Hiernach  ist 

(t—t*+T)d+tT        1,73  dh 

•  x=        7d+7        +  ioooooo*  p# 

Da  aber  J  sehr  grofc  ist  in  Vergleich  mit  t,  t'  und  T,  so 
sind  die  nicht  mit  S  multiplicirten  Glieder  verhältnifsmäfsig 
klein,  können  also  Weggelassen  werden,  und  man  hat  so- 
nach 

1,73  dh 
x— t  — t  +  r+  lo0000O  •  p  • 

> 

70)  Die  nicht  zweifelhafte  Zweckmäfsigkelt  des  so  eben 
beschriebenen  Apparates  macht  es  überflüssig,    ein  zunächst 
zum  Messen  der  Temperaturen  in  tiefen  Seeen  bestimmtes 
Maximum-  und  Minimumthermometer,  welches  Bbllabi1  an- 
gegeben hat,  ausfuhrlich  zu  besehreiben,  da  es  genügt,  nur 
Fig.  die  Idee  dem  Wesen  nach  anzugeben.  Ein  Weingeietthermome- 
u*  ter  mit  dem  Gefäfse  A  und  einer  feinen  Röhre  von  einer  sol- 
chen Weite,   dafs  sie  nur  etwa  20  Grade  nach  Reaumür  in 
ihrer  ganzen  Länge  zeigen  würde,  ist  oben  mit  einem  zwei- 
ten Gefäfse  B  versehn,  an  welchem  sich  der  kleine  Behälter  x 
befindet,  um  ein  Quecksilberkügelchen  von  geeigneter  GröEse 
aufzunehmen.      Das  obere  Gefäfs  B  ist  theils  mit  Weingeist, 
theils  mit  Luft  erfüllt,  und  man  findet  die  Gröfse  der  Grade, 
welche  der  Apparat  angiebt,   indem  man  ihn  in  Wasser  von 
etwa   J0°  bis   15°  Temperatur  eintaucht  und  zugleich  das 
Quecksilberkügelchen  über  die  Oeffnung  der  Röhre  bei  z  bringt, 
dann  denselben  in  Eiswasser  einsenkt,  damit  der  sich  zusam- 
menziehende Weingeist  das  Quecksilber  in  Gestalt  eines  klei- 
nen Cylinders  bis  etwa  nach  p  herabdrückt,  wodurch  man  die 


1  BrußnateUi  Giornale  di  Fhica  etc.  Dec.  1.  T.  IV.  p.  89. 
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Anzahl  von  Graden  erhalt,  die  dem  Intervalle  pz  zugehören, 
und  hiernach  die  Scale  zeichnen  kann.  Wird  dann  das  Ther- 
mometer bei  niedrigerer  Temperatur  an  einen  Ort  herabge- 
lassen, wo  eine  höhere  Temperatur  herrscht,  so  dehnt  sich 
der  Weingeist  aus,  entweicht  neben  dem  bei  z  befindlichen 
Quecksilberkügelchen ,  drückt  dieses  aber  beim  Uebergange  in 
eine  kältere  Temperatur  im  Röhrchen  herab,  und  der  Punct, 
wo  es  sich  dann  befindet,  zeigt  die  Anzahl  von  Graden,  um 
welche  das  Thermometer  vorher  höher  stand.  Um  als  Mini- 
ffiumihermometer  gebraucht  zu  werden,  wird  der  Apparat  blofs  Fig. 
umgekehrt,  auf  eine  hinlänglich  höhere  Temperatur  gebracht,117, 
io  welcher  das  Quecksilberkügelchen  sich  im  untern  Theile 
des  Cylioders  A  bei  z  befindet;  durch  gröfsere  Kälte  zieht  sich  . 
der  Weingeist  zusammen,  entweicht  neben  dem  Quecksilber- 
kügelchen in  das  Gefäfs  A  bis  zum  Maximum  der  Kälte, 
drückt  aber  bei  nachheriger  wiederkehrender  Wärme  dasselbe 
io  das  Röhrchen  hinab,  und  die  Grade  der  Scale  zeigen  den 
Unterschied  beider  Temperaturen,  Bellavi  giebt  selbst  an, 
dafs  ihm  ein  Vorschlag  zur  Construction  selbstregistrirender 
Thermometer  von  Landsham  bekannt  geworden  sey,  und  es 
ut  auffallend,  dafs  das  von  Letzterem  später  beschriebene 
Thermometer,  dessen  Erfindung  er  sich  selbst  zueignet1,  mit 
jenem  eine  überraschende  Aehnlichkeit  hat.  Die  Verfertigungs- 
art  dieser  Thermometer  ist  genauso,  als  bei  demjenigen,  wel- 
ch«, zum  Messen  kleiner  Wärmedifferenzen  bestimmt,  später 
^schrieben  werden  soll;  auch  dient  eben  jenes,  jedoch  mit 
kürierer  Scale,  zum  Messen  des  Maximums  der  Temperatur. 
Für  das  Minimumthermometer  genügt  es  zu  bemerken,  dafs  Fi*, 
min  in  die  enge  Röhre  einen  kleinen  Quecksilbercylinder, 11^* 
etwa  in  die  Gegend  von  M,  bringt ;  ein  anderer  oder  viel- 
mehr das  daraus  gebildete  Quecksilberkügelchen  liegt  bei  O. 
Sinkt  die  Temperatur,  so  steigt  das  erstere  in  die  Höhe,  bis 
das  Minimum  erreicht  worden  ist,  und  die  von  oben  herab  bis 
zum  Cylinder  M  gezahlten  Grade  weniger  der  vom  zweiten 
bis  0  geben  die  geringste  statt  gefundene  Temperatur  an* 

71 )  Bei  Gelegenheit  der  Versammlung  der  Naturfor—  « 
scher  und  Aerzte  in  Prag  im  Jahre  1837  zeigte  daselbst  Mon- 


1  Brognatelli  Giornaie  di  Fieica.  Dec.  II.  T.  I.  p.  41». 
IX.  Bd.  Rrr 
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Stadt  *  ein  ganx  eigentlich  selbstregistrircndes  Thermometer, 
von  ihm  Thermograph  genannt,  vor,  welches  der  Idee  nach 
seinen  Zweck  völlig  erfüllen  würde,  wären  nur  nicht  alle  In- 
strumente dieser  Art  so  manchen ,   nicht  wohl  zu  beseitigen- 
den Zufälligkeiten  unterworfen.      ^Dasselbe  bestand  aus  einem 
Kasten  von  Stahlblech ,  ungefähr  8  Zoll  breit ,  Ö  Z.  hoch  und 
0,75  Z.  tief,   dessen  beide  gröfsere  Seitenflächen  durch  etliche 
durchgehende  Streben  bleibend  in  ihrer  Entfernung  von  ein- 
ander erhalten  wurden.      Aus  der  einen  schmalen  Seite  ging 
ein  Rohr  etwa  0,5  Z.  weit  und  4  Z.  hoch,  lothrecht  in.  die 
Höhe ,  und  communicirte  mit  dem  innern  Baume  des  Gefälses, 
welches  nebst  der  Röhre  bis  etwa  in  ihre  Mitte  bei  mittlerer 
Wärme  mit  reinem  Quecksilber  gefüllt  war.     In  der  Röhre 
schwimmt  ein  eiserner  Cylinder  auf  dem  Quecksilber  und  trägt 
einen  hinlänglich  starken  Eisendraht,  durch  dessen  oberes  Ende 
horizontal  ein  Bleistift  gesteckt  ist.  '    Vor  der  Spitze  des  letz- 
teren wird  ein  mit  Papier  überzogener  Cylinder  durch  ein 
Uhrwerk  binnen  24  Stunden  eiomal  um  seine  Axe  gedreht, 
und  man  übersieht  leicht,  dafs  beim  Sinken  oder  Steigen  des 
Quecksilberg  im  Gefäfse  und  somit  auch  in  der  Röhre  durch 
Temperaturwechsel  der  Schwimmer  in  ungleiche  Höhe  geho- 
ben werben  mnfs  und  auf  der  Papierhülle  des  Cylinders  also 
die  Thermometergrade  aufschreiben  kann,   deren  Gröfsen  in 
voraus  auf  jenen  Papierhüllen  durch  Linien  gezeichnet  sind, 
wobei  man  blofs  nöthig  hat,  beim  Anstecken  einer  neuen  Pa- 
pierhülle die  Spitze  des  Bleistiftes  auf  den  gerade  dann  statt 
findenden  Thermometergrad    einzustellen.     Durch  die  grofse 
Masse  des  enthaltenen  Quecksilbers  wird  der  Apparat  zwar  für 
schnell  wechselnde  Temperaturen  unempfindlich ,  jedoch  nicht 
in  dem  Grade,    dafs  hierdurch  seiner  Brauchbarkeit  für  me~ 
teorologische  Beobachtungen  Abbruch  geschähe.     Diesem  sehr 
ähnlich  ist  der  von  Klisoert2  erfundene  1hermometrography 
welcher  zugleich  bestimmt  ist,  von  Blinden  durch  das  Gefühl 
abgelesen  zu  werden»     Er  besteht  aus  einer  hohlen,   1  Per. 
Fufs  langen,   4  Pfd.  Quecksilber  enthaltenden  eisernen  Säule, 


1  Bericht  über  die  Vers,  deutscher  Naturf.  und  Aerzte  in  Prag. 
1837.  S.  105. 

2  Anzeige  eines  neu  erfundenen  Thermometers  für  Blinde.  Bres- 
lau 1825.   G.  LXXV.  435. 
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auf  einem  Fufsbrete  und  mit  einem  luftdicht  aufgeschraubten, 
horizontal  liegenden,  eisernen  Balken,  an  dessen  beiden  Enden 
sich  6  Zoll  lange  verticale  Röhren  befinden.  Die  eine  von 
diesen  comtnnnicfrt  mit  der  Säule  und  ist  gleichfalls  bis  zur 
Haifit  mit  Quecksilber  gefüllt.  An  einem  vetticaleü  Träger, 
in  der  Mitte  des  Querbalkens,  ist  ein  7  Pat.  Zoll  im  Durch- 
messer haltender  Kreis  befestigt,  auf  welchem  Grade  nach  R. 
gezeichnet  sind  und  in  dessen  Mitte  sich  eine  um  feine  Za- 
pfen drehbare  Rolle  befindet.  Ueber  diese  geht  eine  Schnur, 
deren  eines  Ende  an  einem  Schwimmer  befestigt  ist,  wel- 
cher auf  dem  /Quecksilber  in  der  einen  genannten  Röhre 
schwimmt,  während  das  andere  ein  in  die  zweite  Röhre 
herabhängendes  Gegengewicht  trägt;  beide  Röhren  sind  mit 
Deckeln  versehn,  in  denen  feine  Löchelchen  zum  Durch- 
gänge für  die  Faden  sich  befinden*  Durch  das  Stetgen  und 
Fallen  des  Quecksilbers  in  der  einen  Röhre  in  Folge  seiner 
wechselnden  Ausdehnung  durch  Wärme  steigt  und  sinkt  der 
Schwimmer,  die  daran  befindliche  Schnur  dreht  die  Rolle  in 
der  Mitte  der  getheilten  Scheibe  und  zugleich  den  an  ihr 
Westigten  Zeiger,  welcher  auf  der  kreisförmigen  Scale  die 
Thermometergrade  angiebt.  Am  Rande  derselben  sind  Zähne 
ood  Stifte  zum  Fuhlen  für  Blinde  eingeschnitten,  in*  welche 
ein  leichtes ,  vom  Zeiger  vorwärts  zu  Schiebendes,  aber  nicht 
wieder  zurückfallende»  Messingblech  eingreift,  wodurch  das 
Instrument  zugleich  ein  Thermometrograph  wird;  ein  ge- 
wöhnliches Thermometer  dient  dann  zur  Controle  dar  gezeig- 
ten Grade.  Das  Instrument  soll  wagen  der  grofsen  Oberflä- 
che und  geringen  Wärmeeapacität ,  auch  guten  Wärmeleitung 
des  Eisens  hinlänglich  empfindlich  seyn i  es  ist  aber,  ans 
Weht  begreiflichen  Gründen,  nicht  unter  die  Zahl  der  gebräuch- 
lichen Apparate  aufgenommen  worden; 

72)  o*.  Die  Metalle  sind  wegen  ihrer  geringen  Wärmeca- 
picitat,  der  Gleichmäfsigkeit  ihrer  Ausdehnung  und,  minda- 

- 

«ens  die  meisten,  wegen  ihres  Widerstandes  gegen  die  Ein- 
wirkung höherer  Temperaturen  zdr  Thermometrie  vorzugs- 
weise geeignet,  allern  die  Vermehrung  ihres  Volumens  durch 
Wärme  ist  nicht  grofs  und  bei  der  Mehrzahl  sehr  garing ,  sie 
nrnfs  daher  durch  künstliche  Mechanismen  stark  vergrofsert 
werden,  um  hinlänglich  bemerkbar  zu  seyn.  Aus  dieser  Ur- 
ttche  hat  man  sie  nur  wenig  zur  Construction  der  Thermor 

Rrr2 
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meter  verwandt,  mehr  für  Pyrometer,  wovon  bereits  oben* 
die  Rede  war;  es  giebt  jedoch  einige  Apparate,  welche  211m 
Messen  höherer  Temperaturen  durchaus  nicht  anwendbar  sind 
und  daher  hier  erwähnt  werden  müssen.  Das  bekannteste  un- 
ter diesen  ist  von  so  vielen  verschiedenen  Künstlern  ausgeführt 
worden,  ohne  von  den  gleichen  Bemühungen  anderer  Kenntnifs 
zu  haben,  weil  das  dabei  zum  Grunde  liegende  Princip  sich 
wegen  seiner  Einfachheit  sehr  leicht  darbietet,  dafs  es  in  der 
Thal  «chwer  ist,  den  ersten  Erfinder  bestimmt  anzugeben. 
Schon  im  letzten  Decennium  des  vorigen  Jahrhunderts  habe 
ich  ein  vom  Uhrmacher  Ahrems  in  Hannover  verfertigte» 
Thermometer  dieser  Art  gesehn,  meistens  nennt  man  den  Uhr- 
macher JÖAGEEfSEN 2  in  Kopenhagen  als  den  Eifinder  dessel- 
ben, Scholz3  dagegen  beschreibt  dasselbe  als  eine  Erfindung 
des  Uhrmachers  Holzmann  in  Wien,  und  auch  dasjenige,  wel- 
ches Whknch4  unter  dem  Namen  Taschenthermometer  als  von 
ihm  erfunden  bekannt  gemacht  hat,  ist  ganz  auf  dieselbe  Weise 
Fig.  construirt.  Alle  diese  Thermometer  haben  die  aufsere  Form 
^••einer  Taschenuhr,  auf  deren  Zifferblatte  die  Thermometergrade 
gezeichnet  sind,  die  durch  einen  Uhrzeiger  angegeben  wer- 
den« Im  Innern  dieser  Uhr  ist  auf  dem  Boden  oder  meistens 
an  der  Seite  das  eine  Ende  a  eines  Bügels  e  b  aus  zusammen- 
gelotheten  Blechen  von  Stahl  und  Messing  unverrückbar  festge- 
schraubt, und  da  die  beiden  vereinten  Metalle  sich  durch 
Wärme  ungleich  ausdehnen,  so  mufs  dieser  Bügel,  welcher 
euch  nach  der  ersten  Krümmung  umgebogen  und  mit  dieser 
parallel  laufend  rückwärts  wieder  bis  zum  Anfangspuncte  ge- 
lührt  seyn  kann*,  sich  abwechselnd  erweitern  und  verengern« 
Am  andern  freien  Ende  desselben  befindet  sich  daher  ein  ei- 
serner Fortsatz,  welcher  gegen  den  kurzen  Arm  eines  Win- 
kelhebels drückt  •  dessen  längerer  Arm  vermittelst  eines  Stil- 


■ 

1  S.  Art.  Pyrometer.  Bd.  VIT.  S.  978. 

2  Gehlen  N.  Journ.  Th.  VI.  S.  500. 

3  Anfangsgründe  der  Physik  a.  s.  w.  Ste  Aafl.  Wien  18*7.  8. 
439.  Jahrbucher  des  polytechnischen  Institutes  zu  Wien.  Th.  L 
S.  203. 

4  Dingler  polyt.  Journ.  Th.  XLF.  S.  103. 

5  Auf  diese  Weise  sind  diejenigen  Instrumente  construirt,  welche 
F.  Hocriüt  zu  Paris  verfertigt.  8.  Library  of  useful  koowledge. 
Hft.  1J.  p.  83. 
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(es  den  gezahnten  Sextanten)  oder  Orienten  aß  bewegt,  eTer^ 
mit  seinen  Zähnen  in  die  Welle  y  eingreift  und  diese  um  ihi*av 
Axe  dreht.     Auf  letztere  ist  der  Zeiger  aufgesteckt  und  zeigtv 
demnach  auf  die  Thermometergrade,  die1  nach  eine  m  richtigen 
Thermometer  auf  dem  getheilren  Kreise  gezeichnet  sind,  WeW 
eher  etwa  zwei  Linien  breit  an  der  Innenseite  des  InstrumtfU^ 
tes  befestigt  ist  und  in  der  Zeichnung  nicht  Siehtbar  seyn 
kann,  weil  er  sich  auf  der  entgegengesetzten  Seite  von  derje- 
nigen befindet,  an  welcher  man  den  innern  Mechanismus  sieht}' 
Wäre  der  stählerne  Fortsatz  des  Bugeis  ohne  Schlottern  mit 
dem  Arme  des  Hebels  fest  verbunden,  hätte  der  längere  Arm 
d>s  letzteren  keinen  Spielraum  zwischen  den  Stiften ,   durch  - 
die  er  den  Sextanten  bewegt,    und  wäre  jeder  todte  Gang 
zwischen  den  Zähnen  und  dem  Gerriebe  vermieden,  so  würde 
jede  Veränderung  der  Temperatur  durch  Vorgang  oder  Rück- 
gang des  Zeigers  angegeben  werden.  Da  jene  Bedingungen  aber 
nicht  statt  zu  finden  pflegen,    so  versieht  man  das  Getriebe 
mit  einer  Spiralfeder,    welche  bewirkt,    dafs  die  einzelnen 
Theile  stets  dicht  an  einander  liegen  und   somit  jede  Aus- 
dehnung oder  Zusammenziehung  des  Bügels  durch  den  Zeiger 
bemerkbar  wird.     Neuerdings  hat  Winwehl1  in  Kopenhagen 
dieses  Thermometer  wesentlich  verbessert,    indem  vermittelst 
eines  Schiebers  zwei  Zeiger  ausgelost  werden,  deren  einer  das 
Maximum  ,  der  andere  aber  das  Minimum  angiebt,  wobei  je- 
doch der  Hauptzeiger,   welcher  zur  Angabe  der  jederzeit  be- 
stehenden Temperatur  dient,  unausgesetzt  in  Tha'tigkeit  bleibt. 
Eine  entgegengesetzte  Bewegung  des  Schiebers  bewirkt,  dafs 
letzterer  sich  allein  bewegt,   und  so  dient  also  der  Apparat 
als  blofses  Thermometer,  im  Ganzen  aber  ist  derselbe  in  die- 
ser vorzüglichen  Ausführung  so  vortrefflich,    dafs  Schuma- 
cher ihn  für  den  vollkommensten  unter  allen  ihm  bekannten 
erklärt* 

73)  Mit  allgemeinem  und  grofsem  Beifall  wurde  das  durch 

1  Astronom.  Nachr.  Tli.;  Vif.  1829.  N.  157.  S.  218. 

2  Eine  detaillirte  Beschreibang  dieses  Apparates,  welcher  die" 
Beschtuog  der  Meteorologen  im  hohen  Grade  verdient,  wenn  seine 
Brauchbarkeit  als  Maximum-  oud  Minimumthermometer  wirklich  aua- 
gezeichnet ist,  würde  eine  Menge  von  Zeichnungen  erfordern  und 
doch  nnr  zuuächst  die  ausübenden  Künstler  interessiren ,  weswegen 
ich  sie  hier  weglasse  und  auf  die  angegebene  Quelle  verweise. 
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den  berühmten  Uhrmacher  ButauiT1  zu  Paris  erfundene  und 
Von-  ihm  zugleich  verfertigte  Metallthermometer  (Thymome  Ire 
metallig  ue ,  Thermomitre  de  Breguet)  aufgenommen.  Das- 
selbe besteht  aus  einer  spiralförmig  aufgewundenen,  etwa  0,4 
•  bis  0,8  Millim.  breiten  Lamelle  von  Platin ,  Gold  und  Silber, 
von  denen  die  beiden  äufsereo  für  sich  genügen  würden,  des 
Gold  aber  dient  als  Mittel,  um.  beide  zusammenzulöthen.  Die 
drei  Lamellen  sind  ursprünglich  von  inefsbarer  Dicke,  wer» 
den  aber  nach  der  Vereinigung  bis  zur  Dünne  von  etwa  0,02 
Millimeter  ausgewalzt,  dann  zu  einem  schmalen  Streifen  aus- 
geschnitten und  in  dieser  Gestalt  zu  einem  etwa  1,5  Lin.  im 
Durchmesser  haltenden  Cylinder  von  dicht  neben  einander  lie- 
genden Windungen  schraubenförmig  zur  Länge  von  2  bis  4 
Zoll  aufgewickelt,  welcher  mit  dem  oberen  Ende  an  dem 
Bügel  ff  befestigt  ist,  am  unteren  aber  den  sehr  feinen  Zei- 
ger aß  trägt.  Letzterer  schwebt  frei  über  dem  horizontalen, 
io  Grade  getheilten  Kreise  cc,  welcher  auf  drei  kurzen  Fü- 
fsen  ruht,  die  in  ein  hölzernes  Fufsbret  ein  wenig  einge- 
Massen  sind,  und  das  Ganze  ist  dann  mit  einer  Glasglocke 
uberdeckt,  die  man  beim  Gebrauche  abnimmt.  Um  den  zar- 
ten Windungen,  mehr  Haltung  zu  geben,  wird  durch  diesel- 
ben ein  geeigneter  Messingstift  gesteckt,  dessen  Knopf  oben  bei 
Ö  sichtbar  ist.  Durch  ungleiche  Ausdehnung  der  beiden  änfseren 
Metalle  wickelt  sich  die  schraubenförmige  Windung  mehr  auf 
oder  mehr  zusammen  und  bewegt  hierdurch  den  Zeiger  so, 
dafs  er  auf  wachsende  Grade  der  Kälte  oder  der  Wärme  zeigt. 
Das  Instrument  ist  allerdings,  hauptsächlich  wegen  der  gerin- 
gen Wärmecapacität  und  der  aufserordentlichen  Feinheit  der 
Lamelle,  sehr  empfindlich,  jedoch  bei  weitem  nicht  so  sehr,  als 
gewisse  Arten  des  Differentialthermometers,  seine  Empfind- 
lichkeit zeigt  sich  aber  vorzüglich  dadurch,  dafs  es  unter  eine 
Campane  gestellt  bei  jeder  Verdichtung  und  Verdünnung  der 
Luft  sofort  Ausscheidung  oder  Bindung  von  Warme  zeigt, 
wenn  euch  kein  anderes  Thermoskop  dadurch  aÜicirt  wird« 
Andere  Künstler,  z.  B.  Oechslc  in  Pforzheim,  wickeln  die 
Lamelle  spiralförmig  auf  und  verfertigen  auf  diese  Weise  sehr 
feine  Thermometer  in  Form  von  Taschenuhren ,  Uhrschlüsseln 


1  Aon.  de  Chim.  et  Phjs.  T.  V.  p.  312,  Schweig*  Joorn.XXXlI. 
p.  497. 
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o.g.  w.  Lechevalliib  1  hat  vorgeschlagen ,  zu  beiden  Sei- 
ten des  Hauptzeigers  noch  einen  beweglichen  Zeiger  anzu- 
bringen, deren  einer  dann  anf  das  Maximum,  der  andere  auf 
das  Minimum  der  Temperatur  geschoben  würde;  allein  nach, 
den  Exemplare  zu  schliefsen,  welches  ich  von  Brkgükt 
selbst  veiferligt  besitze,  ist  hierzu  die  Spirale  zu  schwach. 

74)  Es  wurde  bereits  oben 2  ein  von  A.  Nel  .manh  in 
Vorschlag  gebrachtes  Pyrometer  erwähnt,  dessen  nähere  Be- 
schreibung aber  hierher  verwiesen,  weil  es  selbst  die  tiefsten 
Grade  unter  dem  Gafrierpuncte  zu  messen  dienen  könnte  und 
daher  zur  Ciasse  der  eigentlichen  Thermometer  gehört.  Zu- 
erst tadelt  er  an  den  von  Holzmas  \  und  Breguet  ange- 
gebenen Thermometern,  dafs  die  nach  den  veränderlichen  Do- 
gen gemessenen  Grade  nicht  gleich  seyn  können,  weil  sich  die 
Bogen  durch  die  Krümmung,  selbst  bei  mefsbarer  Dicke  der 
beiden  Metalle,  verändern.  Es  ist  aber  hierbei  zu  berücksich- 
tigen, dafs  bei  Breguet's  Thermometer  die  Lamellen  höchst 
dünn  sind  und  das  zwischeoliegende  Gold  blofs  als  Bindungs- 
miitel  dient,  was  Neumanv  übersehn  hat,  beide  Thermome- 
ter sber  werden,  so  wie  das  von  Chrichton  angegebene, 
nach  einem  genauen  Qnecksilberthermometer  graduirt,  wo- 
durch die  etwa  statt  findenden  Ungleichheiten  der  Grade  bis 
aof  eine  unmerkliche  Gröfse  verschwinden.  Nkumahs  bringt 
dagegen  einen  langen,  schraubenförmig  aufgewundenen  Platin- 
draht in  Vorschlag  und  nimmt  an,  dafs  dessen  ganze  Län- 
genausd ebnung  auf  den  am  einen  Ende  desselben  befestigten 
Hebelarm,  wodurch  das  Zeigerwerk  bewegt  werden  soll,  wir- 
ken werde,  was  jedoch  nicht  der  Fall  seyn  kann,  weil  die 
Ausdehnung  vielmehr  dazu  dient,  die  Radien  der  einzelnen 
Krümmungen  zu  vergrößern ;  denn  wollte  man  einen  solchen 
Draht  schraubenförmig  um  einen  unveränderlichen  Cylinder 
vinden,  so  würde  derselbe  nach  der  Erhitzung  in  Folge  ein- 
getretener Erweiterung  vom  Cylinder  herabgleiten,  ohne  Ver- 
mehrung der  Zahl  seiner  Windungen  um  ganze  oder  nur  ei- 
nen Theil  derselben.  Das  Instrument  könnte  aber  die  dem- 
selben oben  irrthümlich  beigelegten  Vorzüge  wirklich  erhalten, 
wenn  man  den  feinen  Platindraht  um  einen  durch  Wärme  sich 


1  Bulletin  unir.  des  Sc«  math.  et  phys. 

2  S.  Art.  Pyrometer.  Bd.  VII.  8.  99*. 
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nur  unmerklich  ausdehnenden  Cylinder,  etwa  von  Porcellan 
oder  noch  besser  von  Graphit,  wickelte  and  ihn  durch  ein 
geeignetes  Gegengewicht  stets  straff  angezogen  erhielte,  wonach 
also  die  statt  findende  Verlängerung  des  Drahtes  bei  seiner  be- 
deutenden absoluten  Länge  als  ein  vorzügliches  Mittel  zum 
Messen  hoher  Temperaturen  dienen  könnte.  Von  dieser  Be- 
schaffenheit hatte  ich  mir  den  Apparat  gedacht,  den  ich  da- 
her irrthümlich  für  sehr  zweckmässig  erklärte,  da  er  vielmehr 
nach  der  ursprünglichen  Angabe  gar  nicht  therm oskopisch  wir- 
ken kann.  Ohne  Zweifel  würden  aber  die  vielen  Windun- 
gen  selbst  bei  einem  sehr  feinen  Drahte  auf  der  Oberfläche  des 
Cylinders  zu  viel  Reibung  erleiden  und  dadurch  die  Erhal- 
tung desselben  in  gespanntem  Zustande  bei  wechselnden  Tem- 
peraturen unmöglich  werden. 

Bei  dem  entschiedenen  Bedürfnifs  guter  Pyrometer  wird 
es  aber  nicht  unnütz  seyn,  folgende  Gonstruction  eines  ein- 
fachen und  leieht  ausführbaren  Apparates  hier  in  Vorschlag  za 
bringen.  Graphit  ist  wegen  seiner  Unschmelzbarkeit  und  sehr 
geringen  Ausdehnung  durch  Wärme  bereits  von  Brongmart 
und  Davibll  zu  den  Gestellen  der  Pyrometer  gewählt  worden,* 
bei  dem  nächstfolgenden  kommt  aufserdem  die  geringe  Reibung 
F{  auf  seiner  glatten  Oberfläche  noch  vorteilhaft  zu  statten.  A  B 
121.' ist  ein  Fufsbret  von  Graphit,  welches  nebst  den  drei  Trägern 
a.tf,  yd  und  X  aus  einem  soliden  Stücke  von  solchen  Dimen- 
sionen verfertigt  ist,  als  das  gehörige  Verhältnifs  zu  dem 
Haupttheile,  dem  Cylinder,  erfordert.  Auf  den  Trägern  aß 
und  yd  ruht  die  mit  ihren  sehr  feinen  Spitzen  in  den  ersten 
eingesteckte*  bei  dem  zweiten  in  einen  Einschnitt  herabgelas- 
sene, aus  Platin  bestehende  Axe  des  Graphitcylinders  ab,  auf 
dessen  Umfange  eine  nur  zweimal  nmlaufende  Schraubenwin- 
dung Unmerklich  tief  eingeschnitten  ist.  In  dieser  liegt  für 
grofse  Hitzegrade  ein  feiner  Platindrant,  für  geringere,  nur  bis  etwa 
500 '  G.  steigende,  ein  reiner  Silberdfaht,  dessen  unteres  Ende 
s  auf  dem  Fufsbrete  befestigt,  das  andere  aber  nm  die  Zeiger- 
axe  1  geschlungen ,  am  kleinen  Stiftchen  o  festgeknüpft  und 
endlich  mit  dem  Platingewichte  p  beschwert  ist.  Schon 
hieraus  wird  die  Wirkungsart  des  Apparates  klar.  Alle  Theile 
desselben  bestehn  aus  Platin  und  Graphit,  doch  können  der 
Faden  und  die  Scale  für  geringere  zu  messend©  Temperaturen 
auch  von  Silber  seyn;  dafs  die  Axe  des  Graphitcylinders,  um 
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welchen  der  thermoskopische  Draht  geschlungen  ist ,   um  ihre 
feinen  Spitzen  leicht  beweglich  sey,  ist  zwar  nicht  nothwen- 
dig,  weil  der  verlängerte  oder  verkürzte  Draht  ohnehin  leicht 
über  die  glatte  Fläche  des  Graphits  hingleiten  würde,  indefs 
wird  die  Sicherheit  und  Empfindlichkeit  des  Apparates  hier- 
durch auf  jeden  Fall  vermehrt.     Die  allgemeine  Beschreibung 
schliefst  noch  keine  Dimensionen  der  einzelnen  Theile  in  sich, 
die  jedoch  not  h  wen  dig  angegeben  werden  müssen,  weil  sich 
danach  die  Brauchbarkeit  im  Ganzen  ermessen  läfst.  Wir 
wollen  daher  annehmen,  dafs  die  Ausdehnung  des  Platins  nach 
De los g  und  Petit1  0,0009839  seiner  Länge  für  100°  C.  be- 
trage,  und  sonach  läfst  sich  der  Unterschied  seiner  Ausdeh- 
nung und  der  des  Graphits    in   genähertem  Werthe  füglich 
=  0,0009  seiner  Einheit  annehmen.     Der  Umfang  des  Cylin- 
ders,  um  welchen  der  Draht  gewunden  ist,  seinen  Durchmes- 
ser zu  2  P«r.  Zoll  angenommen ,  beträgt  6,28  Z. ,  eine  Grö'fse, 
die  füglich  als  eine  mittlere  und  für  die  meisten  Zwecke  als 
am  besten  geeignet  gelten  kann ,  obgleich  man  auch  nach  Um- 
stünden grtffsere  oder  kleinere  Dimensionen  des  ganzen  In- 
•  Strome ntes  wählen  könnte.    Hiernach  geben  zwei  Umwindun- 
gen  des   Platindrahtes  12,54  Zoll,    und  wenn  wir  für  die 
beiden  Enden ,    das  eine  bis  zum  Puncte  seiner  Anknüpfung 
auf  dem  Fufsbrete,    c[as  andere  bis  an  den  Stift  seiner  Befe- 
stigung auf  der  Welle,  noch  1,46  Zoll  rechnen,  um  eine  runde 
Zahl  zu  erhalten,  so  beträgt  die  ganze  Länge  des  die  Tem- 
perator durch  seine  Ausdehnung  oder  Zusammenziehung  mes- 
senden Drahtes  14  Zoll  und  seine  Verlängerung  durch  eine 
Temperaturvermehrung  von  100°  C.  14  X0,0009  =  0,0126  3. 
oder  0,1512  Par.  Linien.    Setzen  wir  den  Umfang  der  Platin- 
welle,   um  welche  das  letzte  Ende  des  Drahtes  geschlungen 
ist,  deren  eigene  Ausdehnung  durch  die  des  umgeschlungenen 
Drahtes  compensirt  wird ,  in  runder  Zahl  =  3  Linien  ,  so  wird 
diese  durch  einen  Temperaturwechsel  von  100^  C.  um  ihren 
20sten  Theil  oder  um  18  Grade  im  Bogen  umgedreht ,  mithin 
durch  1000°  C.  um  180  Grade  oder  einen  Halbkreis,  und 
wenn  dann  die  Länge  des  Zeigers  zu  nahe  4  Zoll,    also  die 
des  Bogens,  welchen  seine  Spitze  durchläuft,  zu  12  Zoll  an- 
genommen wird,  so  ergiebt  sich  die  Gröfse  eines  Grades  der 


1    S.  Art.  Ausdehnung.  Bd.  I.  S.  582. 
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Centesimalscale  =  0,072  Par.  Linien  und  die  Scale  kann  al- 
so füglich  von  zwei  zu  zwei  Centesimalgraden  abgelesen  wer- 
den. Ware  statt  eines  Platindrahtes  ein  Silberdraht  gewählt, 
dessen  Ausdehnung  .=  0*0017  gesetzt  werden  kann,  so  wur- 
den die  angegebenen  GrbTsen  im  Verhältnifs  von  17:9  wach- 
sen und  also  die  Längen  der  einzelnen  Grade  0,136  Linien 
betragen. 

In  dieser  einfachen  Gestalt  dürfte  der  Apparat  am  zweck- 
mäßigsten seyn ,  und  ich  berühre  nur  kurz  einige  sonstige 
Bedingungen,  die  sich  von  selbst  darbieten.  Dahin  gehört 
zuerst,  dafs  der  Zeiger  genau  in  seinem  Schwerpuncte  balan- 
cirt  seyn  müsse,  damit  für  seine  Bewegung  blofs  die  Rei- 
bung, die  sein  eigenes  Gewicht  und  das  der  Welle  und  der 
kleinen  Platinkugel  p  erzeugen,  zu  überwinden  wäre,  welche 
bei  der  Feinheit  der  Spitzen ,  um  die  sich  die  Welle  dreht, 
der  Glätte  der  Graphitflächen  und  dem  geringen  absoluten  Ge- 
wichte aller  dazu  gehörigen  Theile  nur  unbedeutend  seyn 
kann ,  so  dafs  die  geringste  Spannung  des  Drahtes  sie  leicht 
überwinden  wird.  Ferner  mufs  der  Zeiger  blofs  aufgesteckt 
seyn,  um  ihn  gehörig  zu  richten,  sowohl  anfänglich  bei  Auf- 
findung der  festen  Puncte,  als  auch  später,  wenn  etwas  am 
Apparate  verrückt  seyn  sollte  oder  ein  neuer  Draht  eingezo- 
gen werden  müfste.  In  der  angenommenen  Form  liefse  sich 
das  Instrument  auf  ein  Klötzchen  von  Graphit  oder  eine 
sonstige  geeignete  Unterlage  stellen,  unter  gegebenen  Umstän- 
den könnte  dieses  unnöthig  seyn,  auch  übersieht  man  bald, 
dafs  sich  die  Welle  des  Zeigers  willkürlich  verlängern  lasse, 
um  die  Scale  entfernt  von  der  Wärmequelle  zu  beobachten, 
und  ebenso  bietet  sich  von  selbst  dar,  dafs  man  die  Welle 
mit  'einem  gezahnten  Rade  oder  einem  gezahnten  Bogentheil© 
versehn  könne,  um  durch  Eingreifen  in  ein  kleineres  Getriebe 
die  zu  messenden  Grade  mehrfach  zu  vergröfsern. 

75)  e.  In  einem  besondern  Artikel1  wurden  bereits  die 
verschiedenen  Constructionen  von  Lkslii's  Differentialthermo- 
meter beschrieben.  Diese  haben  zwar  seit  der  Entdeckung 
der  thermomagnetischen  Apparate  ihren  Werth  als  Meßwerk- 
zeuge sehr  geringer  Wärmegrade  verloren,  allein  ihr  Ge- 
brauch als  Photometer  ist  noch  durch  keine  andere  Vorrich- 

1  5.  Art.  DiffercMtütltAermotneter.  Bd.  II.  S.  535. 
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ersetzt  worden,  und  es  wird  daher  nicht  überflüssig  seyn  , 
die  spätere  Construcüon  derselben ,  die  ohnehin  wenig  bekennt 
ist1,  hier  noch  nachträglich  au  beschreiben.  Hauptsächlich 
besteht  der  Unterschied  dieser  Instrumente  und  der  einen  Art 
der  bekannten  Differentialthermometer  in!  ihrer  Kleinheit,  denn 
die  Kugeln  b  und  c,  die  eine,  in  der  Regel  die  obere,  vonFig. 
schwarzem,  die  andere  von  durchsichtigem  Glase,  haben  nur12** 
1,5  bis  2,  höchstens  2,5  Linien  im  Durchmesser,  die  Röhre, 
woran  sie  befestigt  sind,  ist  dünn  und  von  der  Weite,  als 
öie  bei  gewöhnlichen  Weingeistthermometern,  und  die  ganze 
von  der  unteren  Biegung  bis  zur  oberen  Kugel  be- 
tragt nicht  mehr  als  2,5  bis  5  Zoll.  Die  Röhre  wird  mit  ge- 
färbtem, sehr  reinem  Weingeiste  oder  Schwefeläther  gefüllt2 
und  nach  hinlänglichem  Sieden  zur  Entfernung  der  Luft  zu- 
geschmolzen v  wenn  gerade  so  viel  der  Flüssigkeit  noch  zu- 
rückgeblieben ist,  als  hinreicht,  die  kürzere  Röhre  von  der 
Kugel  bis  durch  die  Krümmung  gefüllt  zu  erhalten,  eine  Be- 
dingung ,  welche  die  Verfertigung  sehr  erschwert3.  Zur  Mon- 
Uruog  dient  ein  hölzerner  Fufs  mit  einem  verticalen  Cylinder, 
welcher  bei  aa  zur  Hälfte  weggeschnitten  ist.  Auf  die  hier- 
durch gegebene  Fläche,  worauf  die  in  feine  willkürliche  Theile 
getkeilte  Scale  gezeichnet  ist,  wird  das  Photometer  befestigt, 
dessen  untere  Krümmung  in  den  hölzernen  Cylinder  einge- 
senkt ist;  am  untern  Theile  dieses  Cylinders  bei  dd  befindet 
sich  eine  Schraube,  um  einen  hohlen  hölzernen  Cylinder  A  Fig. 
aufzuschrauben.  Hierdurch  wird  das  Instrument  im  völligen*2^" 
Dunkel  erhalten,  bei  der  Wegnahme  des  Deckels  aber  wirkt 
du  verschieden  intensive  Licht  auf  die  beiden  Kugeln  und 
bewirkt  eine  ungleiche  Höhe  oder  eine  Veränderung  des  Stan- 
des der  Flüssigkeit  in  beiden  Schenk  ein. 


1  Ich  finde  sie  blofs  in  Library  of  usefnl  knowledge.  Lond. 
1523.  Part  II.  p.  43.  beschrieben,  habe  sie  aber  zu  Ediuburg  in 
iaren  verschiedenen  Modificationen  gesehn. 

2  Welche  von  beiden  Flüssigkeiten  empfindlicher  sey,  habe  ich 
aa  meinen  Exemplaren  noch  nicht  aufgefunden.  Ein  leicht  wahrnehm- 
barer Unterschied  scheint  mir  nicht  vorhandeu  zu  seyn,  doch  fand 
LiSDUABi  die  Empfindlichkeit  des  absoluten  AlUohols  und  des  Schwe- 
feläthers  wie  11:15.  S.  Brugr.atelU  Giornale  di  Fis.  Dec.  II.  T.  I. 
p.  342. 

3  Sie  werden  Tom  Mechanicas  Loos  in  Dairastadt  sehr  gut  ver- 
fertigt. 
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76)  Rumfohd  1  construirte  ein  Instrument ,  bestimmt  um 
sehr  geringe  Wärmemengen,  zugleich  euch  dien  Unterschied 
zweier  Wärmequellen  zu  messen,  wodurch  es  Aehnlichkeit  mit 
Lsslie's  Diflferentialthermometer  erhält,  und  nannte  es  TAer- 
Fig. moskop.  Elpe  horizontale,  17  Zoll  lange  Glasröhre  de,  auf 
einem  Brete  befestigt,  an  beiden  Enden  rechtwinklig  auf- 
wärts gebogen,  ist  mit  den  10  Zoll  langen,  vertkal  aufste-* 
henden  Theilenad,  a'*e  verbunden ,  welche  oben  mit  einer 
Kugel  von  1,5  Zoll  Durchmesser  versehn  sind.  Die  Weite' 
der  Röhre  soll  so  seyn  ,  dafs  1  Z.  Länge  derselben  15  Grains 
Quecksilber  fafst.  Durch  die  offene  Spitze  b  wird  ein  Tro- 
pfen gefärbten  Weingeists  hineingebracht,  welcher  in  der 
Röhte  ungefähr  die  Länge  von  0»75  Zell  einnimmt,  jlann  wird 
die  Oeffnung  der  Spitze  b  an  der  Lampe  zugeschmolzen  und 
Sorge  getragen,  dafs  bei  gleicher  Temperatur  beider  Kugeln 
der  Weingeist  sich  genau  in  der  Mitte  der  horizontalen  Röhre 
befindet.  Wirken  gleiche  Wärmequellen  auf  beide  Kugeln, 
so  bleibt  der  Weingeist  unbeweglich,  ungleiche  aber  dehnen 
die  Luft  verschieden  aus,  und  diese  treibt  den  Weingeist  nach 
derjenigen  Seite  hin,  deren  Kugel  am  wenigsten  erwärmt 
ist,  wobei  Rumford  zu  finden  glaubte,  dafs  die  Intensitäten 
der  Warme  den  Quadraten  der  Entfernung  umgekehrt  propor- 
tional seyen.  Will  man  die  Wirkung  der  einen  Wärmequelle 
oder  die  nach  einer  Seite  hin  sich  äufsernde  aufheben,  so  ge- 
schieht dieses  leicht  durch  einen  Schirm  von  Goldpapier,  auch 
kann  man  die  Kugeln  gegen  gewisse  Einflüsse  empfindlicher 
machen,  wenn  man  sie  mit  schwarzem  Tusch  überzieht.  Die- 
ser Apparat,  sofern  er  als  sehr  empfindliches  Luftthermoskop 
dient,  ist  für  den  jedesmaligen  speciellen  Gebrauch  vielfach 
abgeändert  worden ,  indem  man  statt  der  Kugeln  flache  Cylinder 
mit  grofsen  Oberflächen  anbrachte,  die  Röhre  bedeutend  verlän- 
gerte, zuweilen  auch  nur  einen  einzigen  Luftbehälter  mit  ei- 
ner langen  Glasröhre  wählte  u.  s.  w.  Rumford  wufste  bei 
der  Construction  dieses  Apparates  schwerlich,  dafs  ein  ähn- 
licher und  obendrein  weit  empfindlicherer,  Mikröcalorimeter 
(aus  dem  griechischen  Worte  fuxQog  klein,  dem  lateinischen 
calor  Wärme  und  dem  griechischen  nixqiui  ich  messe,  nicht 


1  Philosoph.;  Trans.  1804.  P.  I.  p.  99.  Mem.  de  Mnit  T.  VI. 
p.  71. 
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eben  beifallswerth ,  zusammengesetzt)  genannt,  durch  G.  G. 
Schmidt1  erfanden  und  von  Ciahcy  ausgeführt  worden  war« 
Aach  dieses  besteht  aus  einer  horizontalen,  drei  Fol»  langen  oder 
selbst  noch  längeren  Glasröhre  cd,  welche  an  beiden  Enden  Fig. 
liierst  etwas  aufwärts,  dann  gekrümmt  herabwärts  gebogen**5* 
und  mit  zwei  Kugeln  a,  b  versehn  wird.  Durch  die  feine 
Spitze  der  einen  Kugel  bringt  man  etwas  gefärbten  Weingeist 
in  den  Apparat,  schafft  alle  darin  enthaltene  Luft  durch  Sie- 
denlassen des  Weingeistes  fort,  verschliefst  sogleich  die  Spitze 
und  schmelzt  diese  an  der  Lampe  zu.  Von  dem  Weingeiste 
bleibt  ungefähr  so  viel  in  den  Kugeln  zurück,  dafs  nicht 
mehr  als  0,25  bis  0,2  ihres  Inhalts  damit  gefüllt  und  er 
in  beiden  gleichmafsig  vertheilt  ist;  es  »wird  dann  dafür**ge- 
jorgt,  dafs  bei  gleicher  Warme  beider  Kugeln  ein  Faden 
Weingeist  von  etwa  1  Zoll  Lange  sich  in  der  Mitte  der  Röhre 
bei  a  befindet,  welcher  bei  ungleicher  Temperatur  der  Kugeln 
durch  die  mehr  elastischen  Weingeistdämpfe  der  einen  nach 
der  Seite  der  andern  hingetrieben  wird.  Weingeistdampfe 
sind  ausnehmend  empfindlich  gegen  Wärme,,  und  um  so  mehr, 
jt  höher  die  Temperatur  derselben  ist;  im  Allgemeinen  wächst 
die  Empfindlichkeit  mit  der  Gröfse  der  Kugeln  und  der 
Enge  der  Röhre,  weswegen  die  erstere  eine  Weite  von  1,5 
Zoll,  die  letztere  von  nicht  mehr  als  0,5  Linie  innerem  Durch- 
messer haben  müssen,  auch  ist  erforderlich,  dafs  die  Füllung 
mit  sehr  reinem  Alkohol  oder  mit  Schwefeläther  geschehe. 
Eine  eigentliche  genaue  Messung  der  Wärme  nach  Thermo- 
metergraden  ist  zwar  mit  diesem  Apparate  nicht  wohl  mög- 
lich, wenn  man  aber  beobachtet,  durch  was  für  lange  Räume 
der  Weingeist  in  der  Röhre  in  Folge  einer  geringen  Tempe- 
raturerhöhung der  einen  Kugel  getrieben  wird ,  so  kann  man 
begreiflich  *  finden ,  dafs  Schmidt  die  Empfindlichkeit  dieses 
Thermoskopes  zu  -j^tt  ei"*»  Grades  nach  R.  angiebt. 

Alle  frühere,  zum  Messen  geringer  Wärmeunterschiede  be- 
stimmte Apparate  werden  bei  weitem  durch  die  neuesten  ther- 
moelektrischen  oder  thermomagnetischen  übertroffen.  Sobald  die 
Entdeckung  gemacht  worden  war,  dafs  durch  Erwärmen  der  Löth- 
stellen  verschiedener  Metalle  ein  elektrischer  Strom  entstehe, 


1  Handbuch  der  Naturlehre.  Giefsen  1801.  2te  AuBage.  1813. 
3.  319. 
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welcher  die  Magnetnadel  ablenke,  lag  der  Gedanke  sehr  nahe, 
v  diese  Abweichung  der  Magnetnadel  zum  Messen  der  Wärme  zu, 
benutzen,  und  durch  weiteres  Verfolgen  dieser  Idee  gelangte 
man  allmälig  zur  Construction  der  jetzt  bekannten  feinsten 
thermomagnetischen  Thermoskope  und  Thermometer,  die  mit 
vollem  Rechte  Mikrothermoshope  und  Mihrothermometer  hei- 
Isen  können«  Die  Hauptmomente  der  allmaligen  Verbesserung 
dieser  Instrumente  sind  folgende. 

77)  f-  Von  unerwartet  grobem  Einflüsse  auf  die  Thermo- 
metrie  war  die  Erfindung  der  Nobili'schen  Doppelnadel  und 
die  Vervollkommnung  des  Multiplicators  oder  Galvanometers^ 
weil  beide  vereint  die  geringsten  elektrischen  Strömungen 
durch  Ablenkung  der  Magnetnadel  sichtbar  machen«  So  giebt 
der  oben  beschriebene  Apparat1  schon  ein  höchst  empfindli- 
ches Thermoskop,  Becquerbl2  ging  aber  sogleich  bei  seiner 
Wiederholung  der  durch  Seebeck  angegebenen  thermoelektri- 
schen  Versuche  zur  eigentlichen  Thermometrie  über,  indem  er 
vermittelst  zweier  aus  verschiedenem  Platin  verfertigten,  an 
ihren  einen  Enden  vereinten  Drähte  die  Hitze  der  verschiede- 
nen Theile  einer  Weingeistflamme  mafs,  wobei  er  von  dem 
durch  spätere  Versuche  bestätigten  Satze  ausging,  dafs  die  er- 
zeugten Ablenkungen  der  Magnetnadel  den  Intensitäten  der 
Hitze  um  so  mehr  direct  proportional  Sind,  je  höher  die 
Schmelzpuncte  der  gewählten  Metalle  liegen.  Seitdem  ist,  die 
Aufgabe  im  Allgemeinen  aufgefafst,  Becquerbl  auf  dieser  ein- 
mal von  ihm  betretenen  Dahn,  die  Temperaturen  durch  blofs 
zwei  vereinte  Metalle ,  also  durch  Anwendung  der  einfachen 
thermomagnetischen  Kette  zu  messen,  fortgeschritten,  Nobile 
dagegen  bemühte  sich,  die  Kraft  durch  Verbindung  mehrerer 
abwechselnd  vereinter  Metalle  zu  verstärken  oder  die  zu- 
sammengesetzte thermoelektrische Kette  anzuwenden,  Beide  abet 
sind  zu  gleich  wichtigen,  höchst  interessanten  Resultaten  ge- 
langt.   Nobili  3  entdeckte  sofort  nach  der  Erfindung  der  Dop- 


1  S.  Art.  Thermomagnctismu».  Fig.  50. 

2  Ann.  Chim.  et  Phys.  T.  XXXI.  p.  S71.  Poggendorff  Ann. 
IX.  S57. 

3  Biblioth.  onir.  T.  XXIX.  p.  194.    Vergl.  Dublin  Jonrn.  N.  II. 

p.  ur. 
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pelnadelund  mit  Anwendung  des  Multiplicator* ,  dal*  geringe 
Temperaturunterschiede  in  der  Löthstelle  zweier  verbundener/' 
Metalle  einen  elektrischen  Strom  erzeugen ,  welcher  der  in 
einem  Multiplicator  an  einem  Coconfaden  aufgehangenen  Dop- 
peloadel  eine  sehr  beträchtliche  Abweichung  gab.  Durch  wei- 
teres Verfolgen  des  ganzen  Problems  gelangte  er  einige  Jahre 
Spater  zur  Construction  seines  ersten  Thermomultiplicators 
oder  elektrischen  ThernWskopes ,  eines  Apparates  >  welcher  wohl 
am  zweckmäßigsten  der  Analogie  nach  *die  zusammengesetzte 
thermoelektrische  Säule  oder  Kette  genannt  werden  könnte, 
da  die  Bezeichnung  Multiplicator  schon  für  einen  andern  Ap- 
parat in  Anspruch  genommen  ist.  Dieser  sehr  empfindliche  Ffy. 
thermoskopische  Apparat1,  welchen  Nodili  Pila  a  Scatola^, 
aenot,  besteht  aus  sechs  geeigneten  Stücken  Antimon  und 
Wismuth ,  die  mit  ihren  Enden  zusammengelölhet  und  in  ei- 
ner gemeinschaftlichen  verticalen  Ebene  liegend  die  11  Löth- 
ftellen  und  die  beiden  Pole  A  und  B  zeigen.  Um  die  Wir- 
kungen der  ungleichen  Erwärmung  auf  die  eine  Reihe  der 
Löthstelle  n  mehr  zu  concentriren ,  werden  diese  6  Combina— 
uonea  io  einen  Kreis  zusammengebogen  und  in  eine  Büchse  SSpj^ 
gebucht,  aus  welcher  die  beiden  etwas  verlängerten  Enden 
oder  Pole  A',  B'  hervorragen,  um  sie  mit  den  beiden  Draht- 
enden des,  Multiplicators  in  Verbindung  zu  bringen.  Man 
sieht  bei  dieser  Vorrichtung  nur  die  eine  ungerade  Reihe  der/ 
L&hstellen ,  1,  3,  5,  7>  9,  11,  die  geraden  sind  durch  die 
Büchse  verdeckt  und  zugleich  in  Gyps  eingeschlossen,  indem 
die  Büchse  nach  dem  Einsetzen  der  rj  Combinationen  mit  Gyps 
oder  Harzkitt  ausgefüllt  wurde ,  um  dadurch  zu  bewirken,  dafs 
die  Metalle  an  keiner  andern  Stelle,  als  wo  sie  zusammenge- 
het sind,  mit  einander  in  Berührung  kommen.  Dieser  Ap- 
parat zeigte  sich  sofort  sehr  empfindlich,  gab  unter  der  Cam- 
pane  augenblicklich  die  Bindung  der  Wärme  durch  Verdün- 
nung der  Luft  an,  und  selbst  nach  den  verschiedenen  Seiten 
eines  Zimmers  hin  gerichtet  machte  er  den  Einflufs  der  un- 
gleichen Zurückwerfung  der  Wärme  von  den  Wänden  sieht* 
ta.  Um  das  Hindernifs  zu  beseitigen ,  welches  gegen  die 
leichtere  Aufnahme  der  Wärme  aus  der  Blanke  der  Metallßä- 


1  Bibliotheqne  oniv.  T.  XLIV.  p.  225.  Poggendorff  Ann.  XX. 
245.  Schweiggers  Journ.  Th.  LX.  S.  433. 
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eben  entspringt,  pflegt  man  diese  mit  einem  schwarzen  Ueber- 
znge  zu  bedecken. 

78)  Nobili  erwähnt  bei  der  Beschreibung  dieses  Appa- 
rates, dafs  MellokI  sich  einen  solchen  verschafft,  ihn  aber  in 
einigen  Stücken  verbessert,  hauptsächlich  durch  verminderte 
GröTse  der  vereinten  Elemente  verfeinert  habe,  und  nach  der 
Beschreibung  ist  dieses  abgeänderte  Thermoskop  kein  anderes 
als  dasjenige,  welches  später  durch  beide  Gelehrte  gemein- 
schaftlich bekannt  gemacht,  von  Letzterem  aber  zu  seinen 
wichtigen  Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  Wärme  ge- 
braucht wurde.  Nobili  brachte  es  sofort  dahin,  dafs  er  auf 
diese,  sogleich  naher  zu  beschreibende  Weise  40  Elemente, 
nach  beiden  Seiten  symmetrisch  geordnet  und  also  auf  jeder 
durch  Wärme  afficirbar,  mit  einander  vereinigte  und  dadurch 
ein  Thermoskop  von  wahrhaft  erstaunenswürdiger  Empfind- 
lichkeit erhielt.  Rücksichtlich  seiner  Bemühungen,  diese  Ap- 
parate weiter  zu  vervollkommnen,  bezieht  er  sich  selbst  auf 
die  Sammlung  seiner  Memoiren1,  die  ich  jedoch  nicht  zur 
Hand  habe;  inzwischen  sind  zwei  eigenthümliche  Constructio- 
nen  von  ihm  bekannt  geworden2,  die  ich  theils  aus  Achtung 
gegen  das  Andenken  des  berühmten  Erfinders,  theils  weil  sich 
vielleicht  neue  Ideen  daran  knüpfen  lassen,  hier  kurz  erwäh- 
ne. Der  eine  Apparat,  den  er  Pila  a  Ilaggi  nennt,  besteht 
aus  einer  möglichst  grofsen  Menge  vereinter  dünner  Stangen 
oder  nadelartiger  Stabchen  von  Wismuth  und  Antimon,  die 
auf  einer  Kreisfläche  so  zusammengelegt  sind,  dafs  die  eine 
Reihe  ihrer  Löthstellen  sich  um  ein  Centrum  in  einem  Kreise 
von  etwa  nur  zwei  Linien  im  Durchmesser  vereinigt«  Dieser 
Kreis  der  von  der  Mitte  aus  etrahlenartig  aus  einander  laufen- 
den Elemente  wird  in  eine  Dose  gelegt,  deren  Mitte  an  bei- 
den Seiten  ein  Loch  hat,  um  die  Wärmestrahlen  eindringen 
zu  lassen ,  die  sonach  die  eine  Reihe  der  Löthstellen  treffen, 
und  auf  die  eine  dieser  Oeffnungen  ist  ein  etwa  *2  Zoll  langes 
Rohr  gesetzt,  welches  am  andern  Ende  mit  einem  Deckel 
verschlossen  wird,  um  durch  ein  veränderlich  grofses  Löchel- 


1  Memoria  cet.  Del  Cav.  Prof.  L.  Nobiu.  Firenze  1834.  T.  II. 
p.  47. 

2  Descrizionc  di  duc  nuovc  pile  termoelettriche  cet.  Firenze  Ii 
24  Settembre  1834. 
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in  letzterem  Licht  einzulassen ,  wenn  man  dessen  Wär- 
meerregnng  prüfen  will.  Der  zweite  Apparat,  welchen  No- 
bili in  Vorschlag  gebracht  hat,  wird  von  ihm  Pila  afmüra 
genannt;  die  verbundenen  Elemente  der  thermoelektrischen 
Kette  liegen  dabei  in  derselben  Ebene  und  die  eine 
der  Löthstellen  liegt  in  einer  diese  schneidenden  Linie. 
Construction  wird  völlig  klar  durch  die  Zeichnung,  worin  aFig« 
nnd  b  die  Elemente  Antimon  und  Wismuth,  A  und  B  die^* 
beiden  Pole  nnd  die  Zahlen  1,  3,  5»  7  die  eine  Reihe  der 
in  gerader  Linie  liegenden  Löthstellen,  die  geraden  Zahlen  2, 
4,  6  aber  die  andern  Löthstellen  bezeichnen.  Die  Lage  der 
Löthstellen.  in  einer  Linie  ist  für  viele  Versuche  wichtig,  wo 
nur  ein  einzelner  Warmestreifen  zur  Untersuchung  kommt, 
namentlich  wenn  es  sich  um  die  Auffindung  der  Warmeinter- 
ferenzen  handelt.  Nobili  hatte  daher  schon  vorher1  einen 
hierzu  geeigneten  Apparat  ersonnen  und  pila  a  ptttine  ge- 
nannt, weil  die  eine  Reihe  der  Löthstellen  nach  Art  der  Zin- 
ken eines  Kammes  über  einander  liegt. 

79)  Das  Hauptinstrument,    welches  allen  späteren  zum 
Grande  liegt  und  durch  beide  Gelehrte,   Nobili  und  Mel- 
loh, gemeinschaftlich  erfunden  wurde2,  besteht  aus  einer  ther- 
moelektrischen Säule  und  einem  hierfür  geeigneten  Galvano- 
meter oder  Multiplicator.      Die  Säule  besteht,  wie  die  Zeich- Fi*, 
nang  sie  und  ihre  Fassung  im  vertioalen  Durchschnitte  zeigt, 
ans  38  Paaren  Wismuth  und  Antimon  mit  zwei  Drähten  a 
nnd  b^  die  von  den  äufsersten  Stücken  diese  Metalle ,  also  den 
Polen  ausgehn  und  den  elektrischen  Strom  zum  Multiplicator 
führen.     Die  Stücke ,  welche  als  Elemente  der  Säule  dienen, 
und  von  abgeplatteter  prismatischer  Gestalt,    an  den  Enden 
keilförmig  verjüngt  und  unter  sehr  spitzen  Winkeln  zusam- 
mengelöthet,  wie  man  dieses  bei  einigen  derselben,  nach  derp,*^ 
Seitenansicht  gezeichnet,  wahrnimmt.     Die  einzelnen  Verbin-  i^O. 
dangen  der  hieraus  entstandenen  zusammenhängenden  Metall- 
kette sind  so  geordnet,    dafs  sie  sich   etwa  in   ihrer  Mitte 
sämmtlich  in  einen  Ring  vereinigen  lassen,   wobei  sich  von 
selbst  versteht,  dafs  sie  von  dem  metallenen  Ringe  elektrisch 
isolirt  seyn  müssen,    so  wie  es  erforderlich  ist,   dafs  die  zu- 


1   Memoria  cet.  T.  II.  p.  48. 
S  PoggendorfT  Ann.  XXVII.  440. 
IX.  Bd.  Sss 
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sammengeltftheten  Stücke  blofs  an  diesen  Löthstallen ,  sonst 
aber  nirgends,  unter  sich  nnd  mit  andern  in  Berührung  kom- 
men dürfen.  Die  beiden  Metalle  sind  durch  die  geeigneten 
Buchstaben  a,  b  (Antimon,  Wismuth)  bezeichnet,  die  eine 
Reihe  der  Löthstellen ,  die  der  ungeraden ,  liegt  in  derselben 
vorderen  Ebene,  parallel  mit  dem  Ringe,  die  andere,  die  der 
geraden,  in  der  andern  hinteren;  zwei  von  den  Polen  ausge- 
hende, durch  den  Ring  hindurchgefühlte  Drähte  c,  c  sind  so 
zugespitzt,  dafs  sich  <Me  Hülsen  F,  F',  welche  mit  den  En- 
den des  Mulüplicatordrahtes  in  Verbindung  stehn,  metallisch 
genau  berührend  darauf  stecken  lassen.  Es  ergiebt  sich  hier- 
nach von  selbst,  dafs  bei  Erwärmung  oder  Erkältung  der  ei- 
nen Reihe  von  Löthstellen,  während  die  andere  die  beste* 
hende  Temperatur  behält,  ein  elektrischer  Strom  den  Galva- 
nometerdraht durchlauft  und  die  Magnetnadel  nach  der  einen 
oder  andern  Seite  ablenkt.  Am  Ringe  endlich  ist  ein  Zapfen  r 
mit  einer  Schraube  befestigt,  um  den  Apparat  auf  einem  Ge- 
stelle festzuschrauben,  welches  eine  Drehung  desselben  nach 
einer  beliebigen  Gegend  hin  gestattet.  Die  Erfinder  bemer- 
ken ihit  Recht,  dafs  dieses  Thermoskop  durch  die  leichte  Auf- 
nahme der  Wärmestrahlen  einen  grofsen  Vorzug  vor  allen 
Wärmemessern  hat,  bei  denen  die  Glashülle  hindernd  wirkt, 
weswegen  dasselbe  sich  [bei  den  ersten  Versuchen  sogleich 
weit  empfindlicher  zeigte,  als  ein  Rumford'sches  Thermoskop. 
Um  die  Wärmestrahlen,  insbesondere  wenn  sie  von  entfernten 
Orten  herkommen,  besser  aufzufangen,  wird  auf  die  Vorder« 
Fig.  sehe  des  Instrumentes  eine  kegelförmige  Hülle  R  aufgesteckt, 
132* au*  ^e  n'ntefe  *^er  em  Cylinder  T,  um  die  entgegengesetz- 
ten Löthstellen  gegen  den  Einflufs  aller  äufsern  Wärmequel- 
len zu  schützen ;  beide  sind  inwendig  geschwärzt  und  mit  ei- 
nem Deckel  versehn,  den  man  nach  Umständen  schliefsen  oder 
öffnen  kann. 

80)  Die  hier  beschriebene  Construction  der  durch  ihre 
ganz  außerordentliche  Empfindlichkeit  so  ausgezeichneten  ther* 
moelet  Irischen  Thermometer  hat  man  seitdem  im  Wesentli- 
chen beibehalten ,  und  insbesondere  sind  sie  von  Millovi  zu 
seinen  wichtigen  Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  Warme 
angewandt  worden,  wovon  seiner  Zeit  die  Rede  seyn  wird1.  Sie 


1   S.  Art.  Wärme,  ttrahlende. 
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werden  von  Gourjov  in  Paris  zugleich  mit  den  übrigen,  von 
Mellosi  gebrauchten  Apparaten  verfertigt,  man  erhalt  sie 
aber  sehr  fein  und  höchst  sauber  gearbeitet  von  Obrtliho  in 
Berlin,  zugleich  mit  einem  geeigneten  Multiplicator ,  für  32 
Thaler,  und  nach  einem  solchen  Exemplare  ist  die  Zeichnung  Fi*, 
entworfen.  Man  erkennt  darin  bald  das  messingne  Stativ  mit1 
feinem  Fufse  AB  und  dem  Träger  ab,  welcher  hohl  und  mit 
einer  in  ihm  beweglichen  massiven  Stange  versehn  ist,  um 
das  Instrument  vermittelst  einer  Klemmschraube  bei  b  höher 
oder  niedriger  zu  stellen.  In  dem  messingnen  Cylinder  ss 
befinden  sich  28  an  ihren  Enden  zasam m engelö thete  Paare 
Ton  Wismuth  und  Antimon1,  welche  vorn  in  4  Reihen,  jede 
mit  7  Elementen  so  geordnet  sind,  dafs  die  flachen,  scharf 
keilförmig  zugespitzten  Enden  eine  mit  der  vordem  Grund- 
Bache  des  sie  einschiebenden  hohlen  Cy linders  ss  parallele, 
etwa  0,5  bis  1  Linie  zurücktretende  Ebene  bilden,  der  Cy- 
linder hat  vorn  einen  aufgesteckten  und  hinten  einen  aufge- 
schraubten Deckel,  ist  vermittelst  des  Scharnieres  g  in  verti- 
caler  und  vermittelst  des  in  dem  hohlen  Träger  eb  stecken- 
den Stabes  in  horizontaler  Ebene  drehbar,  wobei  er  jedoch 
durch  Reibung  in  jeder  ihm  gegebenen  Lage  ruht.  An  bei- 
den Seiten  des  Cy linders,  einander  gegenüber,  sind  messingne  ^ 
Kügelchen  a9  a  angeschraubt  (wovon  nur  eins  in  der  Zeich- 
nung sichtbar  ist),  die  mit  den  Polen  der  Säule  in  leitender 
Verbindung  stehn,  in  welche  dann  die  zum  Multiplicator  füh- 
renden Leitungsdrähte  vermittelst  kleiner  Schrauben  festge- 
klemmt werden.  Letztere  müssen  von  angemessener  Dik- 
ke,  angefähr  0,1  Lin.  stark  seyn  und  stehn  mit  den  Win- 
dungen des  Multiplicajors  in  unmittelbarer  Verbindung,  des- 
sen Construction  bereits  beschrieben  worden  ist*.  Bei  den  von 
Goubjo*  verfertigten  Apparaten  haben  die  Nadeln  53  Millim. 
Lange,  der  Multiplicatordraht  hat  0,76  Millim.  t)icke  und  ist 
jüOmal  umgewunden. 

Wie  schon  erwähnt  worden,  ist  Bicqvsril3  der  anfängli- 
chen Construction   thermoelektrischer  Säulen  treu  geblieben 

■ 

1  Mwxohi's  Säule  enthält  50  Paare.    S.  Becqvs&il  Traite*  ezpeV- 
rimental  de  i'älectrieitf.  T;  III.  p.  425. 

2  S.  Art.  Multiplicator.  Bd.  Tl.  8.  2281. 

3  Traitä  exPe*rimentaj  de  l'&lectHcite'.  T.  IV.  p.  1  ff. 
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und  hat  durch  Verbesserang  dieser  Combinationen  zweier  Ele- 
mente für  die  Thermometrie  wohl  anzweifelhaft  ebenso  viel 
genützt,  als  Nobili  und  Mklloni  dnrch  die  zusammenge- 
setzte Säule,  hauptsächlich  insofern  es  ihm  gelungen  ist,  ei- 
gentliche Thermometer  zu  erhalten ,  statt  dafs  die  letztgenann- 
ten Gelehrten  nur  Thermoskope,  allerdings  von  ganz  uner- 
warteter Feinheit,  geliefert  haben.  Das  Princip,  worauf  die 
Messung  der  Wärme  beruht,  besteht  ganz  einfach  darin,  dafs 
zwei  Lothstellen  der  Apparate  in  Anwendung  kommen ,  deren 
eine  auf  einer  genau  bestimmten  Temperatur  erhalten ,  die  an- 
dere der  zu  messenden  ausgesetzt  wird,  und  die  dann  nach 
der  einen  oder  andern  Seite  statt  findende  Abweichung  der 
Magnetnadel  des  Multiplicatora  giebt  den  Unterschied  beider 
Temperaturen,  nachdem  man  vorher  durch  genaue  Versuche 
ausgemittelt  hat,  welches  Verhältnifs  zwischen  der  Menge  der 
von  der  Nadel  durchlaufenen  Bogentbeile  zu  der  Zahl  der 
Thermometergrade  statt  findet. 

81)  Bbcquerel  unterscheidet  diejenigen  therm o elektri- 
schen Apparate;  die  bestimmt  sind,  höhere  Temperaturen  zu 
messen,  von  denen,  die  für  mittlere,  etwa  von  — 50°  bis 
+  100°  C,  in  Anwendung  kommen.  Ein  solcher  der  erstem  Art 
ist  bereits1  erwähnt  worden  und  besteht  aus  zwei  Drähten  von 
verschiedenartigem  Platin.  Man  wählt  für  hohe  Temperaturen 
absichtlich  zwei  in  der  thermoelektrischen  Reihe  nicht  weit 
von  einander  abstehende  Metalle,  damit  die  Abweichung  der 
Magnetnadel  nicht,  zu  stark  ist,  also  auch  Platin  nnd  Palla- 
dium, ungefähr  0,3  Millim.  dick,  die  man  mit  ihren  einen 
Enden  nur  durch  einen  Knoten  zusammenschürzt.  Diese  bei- 
den vereinten  Metalle  haben,  ebenso  wie  zwei  verschiedene 
Arten  Platin,  die  Eigenschaft,  dafs  bis  mindestens  350° C.  die 
Abweichungen  der  Magnetnadel  in  Folge  des  elektrischen  Stro- 
mes, welcher  entsteht,  wenn  man  eine  der  Löthstellen  auf  0° 
C.  oder  auf  einer  sonstigen  constanten  niedrigen  Temperatur 
erhalt,  die  andere  aber  der  Hitze  aussetzt,  den  Graden  der 
Wärme  fortwährend  proportional  bleiben*  Mit  einem  Appa- 
rate aus  zwei  Platindrähten  mafs  Becqueael  in  Verbindung 
mit  Brovgriart  die  Hitze  eines  Porzellanofens  zu  Sevres 
und  fand  sie  bei  einer  Abweichung  der  Magnetnadel  von27°>5 
•  1 

1   S.  Art.  Thermomagnttismus,  am  Ende. 
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oach  dem  vorher  ausgemhtelteu  Verhaltnisse  =,2 54 2°, 8  C, 
wonach  also  die'  höchsten  Temperaturen  hierdurch  mefsbar 
»ind. 

82)  Sollen  geringere  Temperaturen  unter  100°  C.  gemes- 
sen werden ,  so  müssen  die  Metalle  zu  den  besser  leitenden 
gehören,  damit  der  durch  geringe  Wärmeunterschiede  erregte 
elektrische  Strom  die  Magnetnadel  genügend  zur  Abweichung 
bringt,  und  Bicquerkl  giebt  daher  einer  Verbindung  voo 
Kopfer  und  Eisen  den  Vorzug«  Dahin  gehört  dann  auch  der 
Apparat,  womit  er  selbst  und  B&eschet  die  Temperaturen  in 
verschiedenen  Tiefen  des  Genfersees  untersucht  haben1  und 
den  man  überhaupt  bei  unzugänglichen  oder  mit  sonstigen 
Thermometern  nicht  wohl  erreichbaren  Orten  anwendet.  Senkt 
man  die.  Drahte  ins  Wasser  oder  ist  ein  nachtheiliger  Einflufs 
von  Säuren  zu  furchten,  so  müssen  sie  verzinnt,  mit  Seide 
umwickelt  und  mit  Pech  oder  Harzfirnifs  überzogen  werden. 
Man  windet  dann  die  vereinten  Drähte  um  eine  Rolle,  diep;~# 
sich  mit  einer  Handhabe  umdreho  läfst,  und  senkt  die  beiden  Ufr» 
ZQsammengelötheten  Enden  bis  an  den  Ort  hinab,  dessen  Tem- 
peratur man  messen  will.     Auf  diese  Weise  kann  die'  Wärme 

in  grosseren  Tiefen,  z.  B.  in  Bohrlöchern,  gefunden  werden, 
sobald  sie  von  derjenigen  der  Oberfläche,  wo  sich  die  andere 
der  Löt  h  st  eilen  befindet,  verschieden  ist,  und  wenn  der  Dop- 
pelfaden der  Metalldrähte  nicht  länger  als  etwa  20  Meter  ist, 
io  sollen  sogar  Bruchtheile  eines  Centesimalgrades  mefsbar 
»eyn.  Will  man  die  Temperaturen  der  Wasserschichten  in 
Seeen  bis  150  oder  200  Meter  Tiefe  messen,  so  senkt  man  die 
zosamtnengelötheten  Enden,  nachdem  sie  mit  einem  Gewichte 
ron  etwa  zwei  Kilogrammen  beschwert  worden  sind,  langsam 
hinab,  und  gewahrt  sogleich,  durch  die  beobachtete  Ablen- 
kung der  Magnetnadel,  ob  die  Temperatur  sich  ändert,  was 
selbst  ein  Registerthermometer  nicht  leistet.  4  Für  geringere 
Tiefen  ist  eine  Dicke  der  Drähte  von  1  Millim.  hinreichend, 
müssen  sie  aber  Ms  400  Fufs  lang  oder  länger  seyn,  so  wer- 
den Temperaturunterschiede  von  10°  bis  15°  nur  schwer  an- 
gezeigt, und  man  müfste  dickere  Drähte  nehmen,  wenn  da- 
durch der  Apparat  nicht  zu  unbehülflich  würde. 

83)  Von  gröfster  Wichtigkeit  ist  die  Anwendung  dieser 

1  S.  Art,  Temperatur.  S.  270. 
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Gattung  von  Apparaten  zur  Erforschung  der  Temperaturen  in 
den  Organen  lebender  Pflanzen  und  ^hiere,  wohin  man  selbst 
mit  den  kleinsten  Thermometern  entweder  überhaupt  oder  ohne 
nachtheilige  und  die  Versuche  selbst  störende  Verletzungen 
nicht  dringen  kann,  nicht  zu  gedenken,  dafs  andere  Thermo- 
meter stets  eine  Menge  Wärme  absorbiren,  ehe  sie  nach  Ver- 
lauf einiger  Zeit  die  Temperatur   der  Umgebung  anzeigen, 
weswegen  sich  schnell  vorübergehende  Wechsel   mit  ihnen 
nicht  messen  lassen.     Bei  den  thermoelektrischen  Apparaten 
genügen  Nadeln  aus  zwei  zusammengelötheten  Metalldrähten 
von  nicht  mehr  als  0,5  Millim.  Dicke  und  einem  Decimeter 
Länge,   zuweilen  blofs  mit  ihren  Spitzen  zusammengelöthet 
und  übrigens  durch  eine  feine  Membrane  getrennt;  die  andern 
beiden  Enden  werden  dann  mit  den  Drahtenden  eines  em- 
pfindlichen Thermomultiplicators  oder  Galvanometers  verbun- 
den»   Kupfer  und  Stahl  eignen  sich  vorzüglich  zu  solchen 
Apparaten,  die  Bkcquerel  wegen  ihrer  Bestimmung  zum  Mes- 
sen der  Warme  in  Pflanzen  und  Thieren  thermophyziologische 
nennt  und  deren  Empfindlichkeit  so  grofs  seyn  soll,    dafs  sie 
0°,01  C.  angeben.     Dabei  ist  erforderlich,    dafs  die  andere 
Löthstelle  in  einer  cpnstanten,    von  der  zu  untersuchenden 
wenig  verschiedenen  Temperatur  erhalten  werde.     Für  diesen 
Zweck  hat  Sorel  einen  eigenen  Apparat  ersonnen,  es  scheint 
mir  aber  nicht  nöthig,.  die  Beschreibung  desselben  hier  mit— 
zutheilen,  da  sich  leicht  geeignete  Vorrichtungen  hierfür  her- 
stellen lassen.    Um  zu  wissen,  welche  Temperatur  die  Spitze 
der  thermoelektrischen  Nadel  beim  Einstechen  in  einen  vege- 
tabilischen oder  animalischen  Körper  gehabt  habe,  darf  man 
sie  nur  in  ein  Gefäfs  mit  Wasser  tauchen  und  dessen  Tem- 
peratur so  lange  erhöhn,  bis  die  Magnetnadel  eine  gleiche  Ab- 
weichung erreicht;  aufserdem  aber  giebt  die  Abweichung  der 
Magnetnadel  bei  einem  gemessenen  Unterschiede  der  Wärme 
dieses  Wassers  und  der  Umgebung  das  Verhältnifs  derjenigen 
Wärmegrade  an,    die  eine  gewisse  Abweichung  der  Magnet- 
nadel bewirken.     Es  ist  bei  diesen  Apparaten  nicht  nöthig, 
Fig.  die  Enden  der  Drähte  an  die  des  Multiplicators  zu  löthen, 
135. sondern  es  genügt,  sie  mehrmals  so  umzuschlingen,   wie  die 
Zeichnung  angiebt,  da  es  genugsam  erwiesen  ist,  dafs  genaue 
Berührung  blanker  Metallflächen  zur  Fortführung  des  elektri- 
schen Stromes  hinreicht«    Solche  Windungen  kann  man  nach 
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Belieben  anblecken  und  abziehn,  dann  ist  es  aber  räthlich ,  ihre 
inneren  Flächen  zuweilen  mit  einer  kleinen  runden  Feile  oder 
einem  geeigneten  Ausräumer  wieder  blank  zu  machen«  Beim 
Einsenken  der  Löthstelle  zweier  Drähte  in  einen  lebenden 
vegetabilischen  oder  animalischen  Körper  kann  es  sich  ereig- 
nen, dafs  die  beiden  Metalle  mit  der  vorhandenen  Feuchtig- 
keit eine  hydroelektrische  Kette  bilden,    deren  Wirkungen 
dann  von  den  thermoelektrischen  nicht  leicht  zu  unterschei- 
den sind.     Man.  vermeidet  dieses,   wenn  man  die  einzuste- 
chenden Drähte  mit  Schellackfirnifs  überzieht  und  diesen  Ue-  - 
berzug  von  Zeit  zu  Zeit  erneuert,   was  jedoch  den  Schmerz 
bei»  Einstechen  vergröfsert.    Endlich  ist  aber  noch  zu  bemer- 
ken,  dafs  man  die  Leitungsdrähte,    welche  von  den  zusam- 
mengelötheten  Nadeln  zum  Multiplicator  führen,  nicht  beträcht- 
lich verlängern  oder  verkürzen  darf,   weil  sonst  das  ^erhält- 
nifs  der  Abweichungen  der  Magnetnadel  zu  den  Unterschie- 
den der  Temperaturen  verändert  wird.     Im  Allgemeinen  ist 
it  gleichgültig,    ob  die  mit  ihren  einen  Enden  zusammenge- 
treten Drähte  (am  zweckmäßigste»  von  Eisen  und  Kupfer) 
eine  gerade  Linie  bilden,   oder  beliebig  gegen  einander  ge-Fi; 
neigt  sind  ,  in  den  meisten  Fällen  aber  wird  man  am  zweck-  ^ 
mäßigsten  die  Form  von  Lancetten  wählen,  die  am  Ende,  da 
wo  sich  die  Löthstelle  befindet,  zugespitzt  oder  schwach  ab« 
gerundet,    gerade  oder  gebogen  sind.      Die  Länge  der  Löth- 
stelle, welche  beide  Enden  der  Drähte  verbindet,  beträgt  nur 
etwa  eine  Linie,  und  da  sie  sich  außerdem  nirgends  metallisch 
berühren  dürfen,  so  wird  der  Rest  mit  einem  feinen  lläut- 
chen  (Ammiumhäutchen,    nach  Decouerel   die  feine  Haut, 
welche  den  Kiel  der  Gänsefedern  zu  umgeben  pflegt)  über- 
zogen,   die  man  mittelst  etwas  Firnifs  aufklebt    und  diesen 
Firnifs  von  Zeit  zu  Zeit  erneuert.    Um  zU  erfahren ,  ob  aufser 
den  thermoelektrischen  Wirkungen  noch  hydroelektrische  er- 
zeugt werden,  wie  man  stets  fürchten  mufs,   taucht  man  die 
gelöthete  Spitze  in  Wasser,   dessen  Schichten  eine  durchaus 
Jjleichmäfsige  Temperatur  haben,  und  senkt  sie  dann  mehrere 
Centimeter  tiefer  ein.     Wenn  hierdurch  die  Abweichung  der 
Magnetnadel   sich  nicht  ändert,    so  ist  man  gegen  den  Ein- 
flafs  hydroelektrischer  Strömungen  gesichert.    Ebenso  müssen 
die  sämmtlichen  Nadeln ,  wenn  man  deren  mehrere  zu  dem 
nämlichen  Versuche  gebrauchen   und  die  erzeugten  Abwei- 
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*  * 

drangen  der  Magnetnadel  anf  gleiche  Weise  berechnen  will, 
aus  ganz  gleichen  Metallen ,  also  aus  den  nämlichen  Drähten 
verfertigt  seyn,  weil  eine  Verschiedenheit  der  im  Ganzen  glei- 
chen Metalle  ein  anderes  Verhaltnifs  der  magnetischen  Ablen- 
kungen und  der  diese  bedingenden  Wärmegrade  herbeiführt. 
Um  eine  Vorstellung  von  der  Methode  zu  erzeugen,  die  man 
Fig.  bei  Versuchen  dieser  Art  anwendet,  möge  die  Zeichnung  der- 
jenigen  Apparate  dienen,  vermittelst  deren  Becouercl  und 
Biieschet  die  Temperaturen  der  verschiedenen  Theile  des 
thierischen  Körpers  und  die  Wärmeentwickelung  durch  Con- 
traction  derjjMuskeln  untersuchten.  Hierin  sind  die  in  den  Mus» 
kel  gebrachte  Lttthstelle,  die  zweite  Lö'thstelle  und  das  Ge- 
fäfs  mit  Wasser,  worin  letztere  stets  auf  der  Temperatur  der 
mittleren  thierischen  Wärme  erhalten  wurde,  der  Multiplica- 
tor  und  die  Verbindung  desselben  mit  dem  thermoelektrischen 
Apparate  von  selbst  klar1.  Eine  Mittheilung  der  Resultate, 
die  zunächst  der  Physiologie  angehören,  würde  hier  nicht  am 
rechten  Orte  seyn,  wichtig  aber  ist  zu  bemerken,  dafs  ein 
Wärmeunterschied  von  1°  C.  eine  Ablenkung  der  Magnetna- 
del von  10  Graden  bewirkte  und  man  daher  sehr  gut  0°,l 
Temperaturunterschied  messen  konnte. 

84)  Auch  Pouillet*  hat  thermoelektrische  Apparate  zum 
Messen  sehr  hoher  und  sehr  tiefer  Temperaturen  benutzt,  wie 
bereits  erwähnt  worden  ist3,  weswegen  es  hier  genügt,  zu  bemer- 
ken, dafs  die  von  ihm  angewandte  einfache  thermoelektrische 
Säule  aus  Eisen  und  Platin  bestand,  indem  in  die  Schwanz— 
ichraube  eines  Flintenlaufes  ein  Platindraht  mit  genauer  me- 
tallischer Berührung  eingesenkt  und  festgeklemmt  war,  die 
Fortsetzung  desselben  aber  durch  eingebrachte  Magnesia  oder 
Asbest  von  den  Wandungen  des  Eisens  getrennt  gehalten 
wurde,  ohne  auch  die  Ränder  des  Loches  in  einer  am  andern 


1  Am  schönsten  und  vollständigsten  findet  man  Zeichnung  und 
Beschreibung  dieses  Apparates  und  der  Versuche  in  Annales  dea 
Sciences  naturelles  cet.   See.  8er.  T.  III.  Zoolog.  Far.  1835.  p.  257. 

2  AuaCompterendq  1836.  II.  p.  78t  in  Poggcndorff  Ann,  XXXI 

574. 

3  S.  Art.  Thermomagnctisinus.  Der  dort  beschriebene  und  hier 
wieder  erwähnte  Apparat  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem  an  sei- 
neu beiden  Enden  mit  Eisen  metallisch  verbundenen  Platindrahte,  aber 
die  Wahl  des  F Untenlaufes  ist  dabei  nicht  xweckmafiig. 
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Ende  des  Laufes  eingebrachten  Schraube,  durch  weichet  der 
Platindraht  hervorragte,  zu  berühren.  Zum  Messen  hoher 
Kältegrade,  namentlich  der  durch  Verdampfung  fester  Kohlen- 
säure Thilorier's  erzeugten1,  gebrauchte  Pouillet2  eine 
einfache  Kette  aus  Kupfer  und  Wismuth.  Um  die  Thermo- 
metergrade  zu  bestimmen,  welche  bei  diesem  speciellen  Ap- 
parate den  Ablenkungen  der  Magnetnadel3  zugehören,  wurde 
die  eine  Löthstelle  in  einer  constanten  Temperatur  von  0°  C. 
erhalten,  die  andere  wachsenden  Temperaturen  ausgesetzt, 
die  durch  ein  gewöhnliches  Quecksilberthermometer  genau  be- 
stimmt waren,  und  die  so  erhaltenen  Abweichungen  der  Ma- 
gnetnadel gaben  dann  das  Mafs  der  Temperaturen.  Diese  Ver- 
suche lieferten  folgende  Resultate: 


Versuch 

Temperatur 
der 

ersten  zweiten 
Löthstelle 

Beob- 
achtete 
Ablen- 
kung 

Sinus 
der 
Ablen- 
kung 

Mittlere 
Intensi- 
tät für 
!•  C. 

Nr.  1 

—  2 

—  3 

—  4 

—  5 

—  6 

—  7 

—  8 

OOOOOOOO 

17°,6 
21,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
66,0 
77,0 

ll°,30 
13,45 
20,00 
26,45 
34,30 
42,40 
48,00 
61,30 

0,1994 
0,2377 
0,3420 
0,4500 
0,566-1 
0,6777 
0,7489 
0,8788 

Mittel 

0,01134 
0,01132 
0,01140 
0,01125 
0,01133 
0,01128 
0,01134 
0,01141 

0,01134 

Aus  dieser  Tabelle  ergiebt  sich ,  dafs  die  thermoelektrische 
Kette  aus  Kupfer  und  Wismuth  eine  den  Temperaturen  von 


'  1  Vergl.  Wärme,  künstliche  Kälte. 

2  Aas  Compte  reoda  1837.  T.  I.  p.  513.  in  PoggendorfTs  Aua. 
XLI.  H7.  . 

3  Es  ist  nicht  überflüssig,  za  bemerken,  dafs  bei  allen  Appara- 
ten dieser  Art  nicht  die  Nobili'sche  Doppelnadel,  die  zu  empfindlich 
ist  und  minder  genaue  Messungen  yerstattet,  sondern  die  fin fache 
Nadel  angewandt  wird,  wobei  man  den  aus  einem  dünnen  Kupfer- 
blechstreifen gewundenen  Multiplicator  so  drehn  mufs,  dafs  die  Län- 
genaxe  seiner  Windungen  mit  der  Axe  der  Magnetnadel  stets  in  die 
nämliche  verticale  Ebene  fällt.  Vergl.  Thermoma  gnetismus.  Absehe.  II. 
K.  6. 


Digitized 


1010  Thermometer. 

17°  bis  77°  C.  proportionale  Iotensita't  besitzt *,  und  wenn 
man  diesemnach  annehmen  darf,  daß  dieses  nämliche  Verhal- 
ten auch  von  0°  bis  —  80°  oder  —  100°  statt  findet,  so  ist 
dieser  Apparat  zum  Messen  hoher  Kältegrade  sehr  geeignet. 
Die  dnreh  Verflüchtigung  der  Kohlensäure  erzeugte  Kälte  wur- 
de damit  =  —  78°,75  C.  und  der  Gefrierpunct  des  Quecksil- 
bers =  —  40°,5,  letzterer  nur  wenig  tiefer,  als  andere  Ver- 
suche ergeben,  gefunden. 

85)  g.  Verschiedene  sonstige  Thermometer,  die  zu  eigen- 
thu'mlichen  Zwecken  bestimmt  sind  oder  sich  durch  die  Art 
ihrer  Constructioh  auszeichnen,  darf  ich  hier  nur  kurz  berüh- 
ren, da  die  Abweichungen  derselben  von  den  gewöhnlichen 
leicht  verstanden  werden  und  ihr  Werth  nicht  bedeutend  ge- 
nug  ist,  um  in  ausführliche  Erörterungen  darüber  einzugehn. 
Dahin  gehört  das  Thermometer,  welches  Mahshall  Hall2 
vorgeschlagen  hat,  um  kleine  Unterschiede  der  Temperaturen 
zu  messen/  dessen  Bedürfnils  er  fühlte,  als  er  die  Wärme 
einzelner  Theile  des  thierischen  Körpers  genauer  zu  ermitteln 
sich  bemühte.  Als  Mittel,  um  diesen  Zweck  zu  erreichen, 
wählte  er  Verlängerung  der  Scale;  allein  dieses  fuhrt  bald  zu 
einer  nicht  weiter  zu  überschreitenden  Grenze,  und  er  mufste 
sich  daher  entschließen ,  die  ungebührlich  lange  Scale  durch 
Beschränkung  auf  wenige  Grade  gehörig  zu  verkürzen.  Des- 
r. wegen  wählte  er  ein  Quecksilberthermometer  mit  einem  Cy- 
>•  linder  und  einem  sehr  engen  Rohre,  deren  Verna Itnifs  zu  ein- 
ander so  seyn  soll,  dafs  Zehntel  eines  Fahrenheit'schen  Gra- 
des noch  eine  beträchtliche  Länge  auf  der  Scale  erhalten.  Um 
dabei  das  Thermometer,  welches  nicht  zum  absoluten  Mafse 
der  Wärme  dienen,  sondern  nur  kleine  Unterschiede  angeben 
soll,  auf  jede  erforderliche  Temperatur  einzustellen,  ist  das- 
selbe oben  mit  einer  Kugel  versehn,  welche  das  überflüssige 
Quecksilber  aufnimmt.  Wenn  also  die  ranze  Lance  der  Scale 
nicht  mehr  als  etwa  10  Grade  nach  F.  beträgt,  so  bringt  man 
aus  der  obern  Kugel  so  viel  Quecksilber  in  die  Röhre ,  dafs 

* 

— .-t  , 

1  Vei  der  von  Pooillkt  angewandten  Kette  aui  Eisen'  und  Pla- 
tin war  diese»  nicht  der  Fall,  s.  a.  a.  O.  Bsqubhel's  Katte  aus  un- 
gleichen Platindrähteu  dürfte  daher,  auch  wegen  ihrer  bequemeren 
uud  einfacheren  Construction ,  den  Vorzug  verdienen. 

2  London  and  Edinburgh  Phil.  Mag.  N.  XL1V.  p.  56. 
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Jas  Ende  des  daraus  gebildeten  Fadens  bei  einer  von  der  zu 
untersuchenden"  nur  wenig  verschiedenen  Temperatur  ungefähr 
bis  in  die  Mitte  der  Scale  reicht,    reducirt  diesen  Stand  auf 
den  eines  andern  genauen  Thermometers  und  bestimmt  hier- 
nach die  gemessene  Temperatur.    Die  Regulirung  des  Instru- 
mentes geschieht  in  den  meisten  Fällen    am  leichtesten  da- 
durch, dafs  man  das  Gefäfs  so  lange  erwärmt  ?  bis  das  Queck- 
silber des  Fadens  mit  dem  in  der  obern  Kugel  in  Verbindung 
kommt;  man  läfst  dann  dasselbe  bis  wenige  Grade  über  der  zu 
notersuchenden  Temperatur  erkalten  und  in  diesem  Momente 
das  überflüssige  Quecksilber  in  die  Kugel  herabfallen,  worauf 
sich  das  Ende  des  Fadens  bis  ungefähr  in  die  Mitte  der  Scale 
zurückzieht.    Das  Thermometer  ist  viel  leichter  zu  handhaben, 
als  der  oben  beschriebene  thermo elektrische  Apparat,  aber  bei 
unvermeidlicher  Grolse  des  Gefafses  und  aafserordentlicher  Fein- 
heit des  Fadens  ungleich  weniger  empfindlich,   auch  nicht  in 
alle  Theile  des  thierischen  Körpers  mit  solcher  Leichtigkeit 
und  Feinheit  hineinzubringen ,  als  jener,  dessen  Vorzüge  eben 
hierauf  beruhn. 

86)  Ein  anderes  Thermometer,  um  sehr  geringe  Unter- 
schiede der  Wärme  zu  messen,  ein  eigentliches  Mikro t h erm o me- 
ter,  ist  von  Lasdriaiu  1  erfunden  worden.  Das  Princip  seiner 
Construction  ist  gleichfalls  kein  anderes,  als  ausserordentliche 
Feinheit  der  Röhre  bei  grofsem  Inhalte  der  Kugel  und  da- 
durch erreichte  ungewöhnliche  Länge  der  einzelnen  Grade. 
Dem  Weingeiste  wird  hierbei  im  Allgemeinen  als  thermosko- 
pischer  Substanz  der  Vorzug  vor  allen  andern  Flüssigkeiten 
eiogeräumt,  namentlich  auch  vor  dem  Quecksilber,  aus  Grün- 
den, die  wohl  nicht  durchaus  haltbar  sind;  inzwischen  kön- 
nen diese  individuellen  Thermometer  nicht  füglich  mit  Queck- 
silber gefüllt  werden ,  und  dann  bleibt  allerdings  nur  der 
Weingeist  übrig,  da  Schwefeläther  von  ihm  weniger  geeignet 
gefunden  wurde,  ungeachtet  directe  Versuche  seine  Ausdeh- 
nung im  Verhaltnifs  von  15:11  grtffser  gaben,  sonstige  ther- 
moskopische,  noch  mehr  geeignete  Flüssigkeiten  scheint  aber 
Lasdriahi  damals,  nicht  beachtet  zu  haben.  Diese  wirklich 
verfertigten  und  beim  Gebrauche  vortrefflich  befundenen  Ther- 
mometer hatten  eine  Kugel  von  nur  3,5  Lin.  Durchmesser 

1  Broguatelli  Giern,  di  Fisica.  Dee.  II.  T.  I.  p.  838. 

9 
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und  waren  an  4  Fufs  und  darüber  lange  sehr  dicke  Glasröh- 
ren angeblasen ,  von  einer  so  feinen  OefFnung  im  Innern,  dafs 
jeder  Grad  10  bis  12  Zoll  lang  war,  mithin  füglich  bis 
eines  Grades  geschätzt  -werden  konnte.  Dicke  Röhren 
wurden  gewählt,  theils  um  weniger  zerbrechlich  zu  seyn,  theils 
weil  sie  das  Bild  des  abzulesenden  Fadens  vergrößern;  ge- 
naues Caliber,  bei  solcher  Länge  unmöglich,  verlangt  Las- 
driani  nicht,  weil  die  geringen  Unterschiede  der  Weite  durch 
die  Länge  der  einzelnen  Grade  verschwinden,  und  aufserdem 
können  die  ganzen  Grade  nach  einem  genauen  Quecksilber- 
thermometer bestimmt  werden  und  dann  erhalten  die  Theile 
der  Grade  eine  hinlängliche  Genauigkeit»  Wesentlich  bei  die- 
sem  Thermometer  ist,  dafs  aufser  der  eigentlichen  Kugel  am 
139.obern  Theile  der  Röhre  noch  zwei  Erweiterungen  angebracht 
sind ,  wovon  die  untere  D  stets  mit  Weingeist  gefüllt  ist, 
die  obere  E  aber  nur  zur  Hälfte,  indem  sich  in  der  andern 
Hälfte  Luft  befindet,  über  welcher  das  Rohr  zugeschmolzen 
ist.  Es  würde  sehr  schwierig  seyn,  einen  so  feinen  Faden 
Weingeist  zu  erkennen,  selbst  wenn  er  gefärbt  wäre,  aufser- 
dem aber  legt  Labdiuani  einen  grofsen  Werth  darauf,  dafs 
von  der  Flüssigkeitssäule  kein  Theil  an  den  Wänden  hängen 
bleibe  und  jede  hieraus  erwachsende  Unrichtigkeit  vermieden 
werde  ( obgleich  man  diese  bei  Weingeistthermometern  nicht 
wahrgenommen  hat);  inzwischen  ist  die  ganze  Einrichtung 
des  Instruments  von  der  Art,  dafs  die  Grade  nicht  durch  das 
Ende  der  darin  enthaltenen  Flüssigkeitssäule,  sondern  durch 
einen  kleinen  in  der  Rühre  befindlichen,  bei  N  sichtbaren  Cy- 
linder  von  Quecksilber  angezeigt  werden.  Ehe  das  Thermo- 
meter oben  zugeschmolzen  wird,  erweitert  man  die  OefFnung 
der  Röhre  oben  ein  wenig,  bringt  ein  geeignet  grofses  Queck- 
silberkügelchen  auf  die  Oeffnung  und  erwärmt  das  Thermometer, 
bis  von  dem  noch  überflüssig  im  Thermometer  enthaltenen 
Weingeiste  ein  Tropfen  herausdringt ;  beim  Abkühlen  treibt 
die  Luft  das  Quecksilberkügelcnen  in  die  obere  Erweiterung  E', 
von  wo  es  weiter  in  D  herabsinkt.  Naah  dem  jedesmaligen 
Bedürfnifs,  wenn  man  eine  kleine  Differenz  der  zunehmen- 
den oder  abnehmenden  Temperatur  messen  will,  bringt  man 
den  Cylinder  an  die  geeignete  Stelle  in  der  Rühre,  und  seine 
Bewegung  giebt  dann  die  Veränderung  der  Temperatur  an,  da 
der  Zusammenhang  der  Quecksilbertheilchen  und  der  Wein* 
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geisttheilchen  unter  sich  zu  stark  ist,  als*  dafs  sie  in  dem  en- 
gen Röhrchen  neben  einander  vorbeigehn  sollten.  Bei  diesem 
Thermometer  ist  aufser  der  Gröfse  des  Gefäfses  noch  oben- 
drein die  übermefsige  Länge  desselben  ein  abschreckendes  Hin- 
dernifs  seiner  Brauchbarkeit. 

87)  FouRiEa  giebt  ein  Contacttliermometer  an,  dessen 
Beschreibung  man  hier  suchen  könnte,  allein  es  ist  kein  ei- 
gentümliches Instrument  und  der  Gegenstand  wird  im  Art. 
Wärmt  berührt  werden.  Anders  verhält  es  sich  mit  Collar- 
deau's  Thermo manomeUrX)  einem  Quecksilberthermometer  mit 
einer  zum  Messen  der  Elasticitäten  des  Wasserdampfes  be- 
stimmten Scale.  Hierbei  kommt  es  also  darauf  an,  diejenigen 
Elasticitäten  des  Wasserdampfes  genau  zu  kennen ,  welche 
gewissen  Wärmegraden  zugehören ,  und  es  ist  dann  ein  Leich- 
tes, diese  Elasticitäten  statt  der  Temperaturen  auf  die  Scale 
zu  zeichnen,  wie  bei  dem  vorliegenden  Instrumente  durch 
Aetzen  auf  die  Glasröhre  selbst  geschehn  ist.  Zur  Bestimmung 
dieser  Elasticitäten  wird  das  Thermomanometer  zugleich  mit 
einem  richtigen  Thermometer  in  ein  Oelbad  gesenkt  und  . 
hiernach  werden  dann  die  Grade  empirisch  aufgetragen,  Col- 
u&diau  nimmt  folgende  einander  zugehörige  Gröfsen  an : 


> 

Temperatur 
des  Dampfes 

Atmo- 
sphä- 
ren. 

Temperatur 
des  Dampfes 

Atmo- 
sphä- 
ren 

100°  c. 
122,0 
135,0 
145,2 

80°,0R. 
97,6 
108,0 
11$2 

1 

2 
3 
4 

154°,0  C. 
161,5 
168,0 
173,0 

12.j9,2R. 
1*29,2 
134,4 
138,4 

5 
6 
7 
8 

Inwiefern  diese  Bestimmungen  mit  den  genauesten  über  die 
Elasticitat  der  Dämpfe  übereinkommen,  mufs  eine  Verglei- 
chong  ergeben,  da  aber  fortgesetzte  Versuche  stets  genauere 
Resultate  hierüber  erwarten  lassen,  so  würde  bei  einer  etwas 
bedeutenderen  Aenderung  der  Apparat  seine  Brauchbarkeit  ver- 
lieren, und  man  ersieht  hieraus,  dafs  es  allezeit  besser  ist* 
mit  genauen  Thermometern  die  Temperaturen  zu  messen  und 

1  Jahrbücher  des  porytecbmachen  Instituts.'  Tk.  XVI.  8.  S4L 
Aaa  Bulletin  de  la  8oc.  d'Encooragement  cet.  XXVI.  Annee.  1827. 
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von  diesen  auf  die  Elasticitäten  za  schliefsen.  Das  Therm  o- 
manometer  hat  übrigens  zur  niedrigsten  Zahl  105  oder  10  Zehn- 
theile eines  atmosphärischen  Druckes  von  0)76  Meter  Queck- 
silberhöhe,  welche  also  die  Einheiten  der  Scale  bilden,  die 
jedoch  nicht  gleich  sind,  indem  die  Röhre  konisch,  von  der 
Kugel  an  nach  oben  abnehmend,  verjüngt  ist,  damit  die  obe- 
ren Grade  oder  Theile  gröfser  werden.  Ein  Instrument  end- 
lich, welches  Walter  R.  Johnson1  erfunden  und  Dampft 
pyrometer  QSieam  Pyrometer)  genannt  hat,  womit  die  Hitze 
gegebener  Körper  aus  dem  Gewichte  des  durch  sie  in  Dampf- 
gestalt entfernten  Wassers  bestimmt  werden  soll,  wurde  eine 
für  den  davon  zu  erwartenden  Nutzen  zu  weitlä'uftige  Be- 
schreibupg  erfordern,  als  dafs  ich  diese  hier  aufnehmen  sollte, 
da  ohnehin  ein  Jeder,  welcher  sich  dieses  Mittels  bedienen 
wollte,  leicht  einen  geeigneten  Apparat  auffinden  würde« 

88)  Wichtiger,  als  die  Nachweisung  solcher,  unter  den 
vielen  vorhandenen  nicht  durch  vorzügliche  Brauchbarkeit  aus- 
gezeichneter Werkzeuge,  dürfte  ein  kurzer  Nachtrag  zur  Py- 
rometrie  seyn.  In  dem  diesem  Gegenstande  gewidmeten  Artikel 
ist  das  von  Pouillet  erfundene  Lujtpyrometer  beschrieben  wor- 
den2; seitdem  hat  dieser  Gelehrte  selbst  eine  Beschreibung  und 
eine  Anweisung  zum  Gebrauche  desselben  nebst  einigen  sehr 
interessanten,  mit  demselben  erhaltenen  Resultaten  geliefert3, 
woraus  ich  noch  Folgendes  entnehme.  Soll  die  Wärme  aus 
der  Ausdehnung  der  in  der  Kugel  und  dem  Leitungsrohre  aus 
Platin  enthaltenen  Luft  gefunden  werden  (welches  letztere 
übrigens  einen  so  engen  Canal  haben  mufs,  dafs  das  Luftvo- 
lumen in  demselben  im  Verhältnifs  zu  dem  in  der  Kugel  als 
verschwindende  Gröfse  gehen  und  der  Einflufs  seiner  unglei- 
chen Erhitzung  vernachlässigt  werden  kann),  so  ist  dazu  fol- 
gende Berechnung  erforderlich.  Heifst  der  Raaminhalt  der 
1  Platinkugel  c,  der  Rauminhalt  des  zuleitenden  Rohres  bis  zum 
Nullpuncte  der  zum  Messen  bestimmten  getheilten  Glasröhre  z, 
die  Anzahl  der  in  dieser  graduirten  Glasröhre  unter  dem  ver- 
schiedenen Drucke  p  und  p'  befindlichen  Kubikcentimetez  Luft 
n  und  n',  so  ist 

1  Amer.  Jooro.  of  Science  and  Art*.  T.  XXII.  p«  S6\ 

2  8.  Art.  Pyrometer.  Bd.  VII.  3.  999. 

S  Ans  Compte  readn  1836.  T.  II.  p.  782.  in  Poggendorff»a  Ann. 
XXXIX.  667. 
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c+2-  p_p>    1)  . 

Nennt  man  V  des  Volumen,  welches  die  Luft  im  Apparate 
bei  0°  Temperatur  und  unter  0,76  Meter  Luftdruck  einneh- 
men würde,  t  nnd  p  die  bestehende  Temperatur  und  den 
beobachteten  Luftdruck,  n'  die  unter  diesen  Umständen  in  der 
graduirten  Glasröhre  enthaltene  Menge  von  Kubikcentimetern 
Luft,  a  den  Aurfdehnungscoefficienten  der  Luft,  so  ist 

V__P_   C«  +  «+p')  ny 
~~  0,76'      1+at      *  '   2) 

Hiernach  wird  dann  n  oder  die  Anzahl  von  Kubikcentime- 
tern Luft  in  der  graduirten  Glasröhre  bei  dej  Temperatur  0 
und  unter  dem  Luftdrucke  p 

0,76  V 

n  =  -Y~ +   3) 

Ferner  sey  N  das  Volumen  Luft,  auf  die  Temperatur  0°  C.  und 
den  Luftdruck  p  reducirt,  welches  aus  der  Tlatinkugel  durch 
die  Temperatur  x  in  die  graduirte  Röhre  getrieben  wird,  wenn 
K  die  Anzahl  von  Kubikcentimetern  Luft  bezeichnet,  -die  in 
derselben  beobachtet  werden,  so  ist 

fj       N'  —  *»t 

—     1  +  at         n 4' 

Heifst  dann  Y  der  Ausdehnungscoefficient  des  Platins  durch 
Wärme,  so  ist  auch 

0,76Ll  +  at  ^     1+ax    J ,5> 
und  man  erhält  dann 

N 

~~  c(a— 1')— aN 
Will  man  in  voraus  berechnen,   welche  Anzahl  N'  von  Ku-; 
likcentimetern  Luft  in  der  graduirten  Röhre  bei  der  Tempe- 
«or  t  nnd  dem  Luftdrucke  p  vorhanden  seyn  wird,  wenn 
die  Platinkugel  bis  zur  Temperatur  x  erhitzt  wird,  so  hat 

*-ft§=P  +^J-CH-.)(t+..)+«. ....  7) 

woraus  sich  ergiebt,  dafs  die  Werths  von  N',  welche  zu  1000° 
nnd  zu  1200?  C.  gehören ,  um  fast  ein  Kubikcenümeter  ver- 


■ 
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schieden  sind ,  und  dafs  an  dieser  Stelle  der  Scale  das  Inter- 
vall von  100°  C.  auf  der  graduirten  Röhre  eine  Länge  von 
13  bis  14  Millimetern  einnimmt,  obgleich  diese  Intervalle  mit 
zunehmenden  Temperaturen  kleiner  werden.  Pouillet  hat 
bei  seinen  Versuchen  die  auffallende  Erfahrung  gemacht,  dafs 
die  durch  die  Formel  2  gefundenen  Werthe  von  V  nicht  con- 
stant  sind,  wie  sie  seyn  miifsten,  sondern  zunehmen,  so  wie 
d#r  Druck  abnimmt.  Auch  die  durch  die  Formel  5  gegebe- 
nen Werthe  von  V  sind  nicht  constant,  sondern  wachsen,  so 
wie  die  Temperatur  der  Platinkugel  steigt ,  jedoch  nur  bis 
120°  C. ,  indem  sie  von  da  an  bis  300°  C.  vollkommen  con- 
stant sind.  Pouillet  folgert  hieraus,  dafs  unterhalb  120°  C. 
die  Luft  in  der  Platinkugel  weder  dem  Mariotte'schen  noch 
dem  von  Gay-Lussac  für  die  Ausdehnung  derselben  aufge- 
fundenen Gesetze  folge,  ungeachtet  letzteres  für  Luft  in  ei- 
nem Glasgefäfse  von  Dulong  und  Petit  bis  360°  C.  als  gültig 
befunden  worden  ist.  Man  wird  veranlafst,  diese  Unregelmäfsig- 
keit  von  einer  Art  Verdichtung  der  Luft  an  der  Oberfläche 
des  Metalls  herzuleiten,  derjenigen  analog,  welche  de  Saus- 
suke  bei  verschiedenen  porösen  Körpern  gefunden  bat*. 

89)  Pouillet2  hat  sein  Pyrometer  auch  zum  Messen  sehr 
hoher  Kältegrade  angewandt,  was  zwar  einen  Widerspruch 
zu  enthalten  scheint,  aber  doch  buchstäblich  wahr  ist  und 
obendrein  zu  dem  Resultate  führt,  dafs  dieser  Apparat  die 
Grade  einer  tiefen  Temperatur  noch  genauer  mifst,  als  die  ei- 
ner hohen,  so  dafs  man  ihn  mit  Recht  Universalthermometer 
nennen  könnte.  Die  Kugel  bestand  bei  dem  ersten  angestell- 
ten Versuche  aus  Glas,  und  wurde  in  einen  durch  Thilö- 
BIE&  bereiteten  Brei  aus  fester  Kohlensäure  und  Schwefelsäure 
getaucht.  Nach  15  bis  20  Minuten  hörte  die  Zusammenzie- 
hung der  Luft  auf,  und  sie  blieb  dann  noch  eine  halbe  Stunde 
unverändert,  woraus  man  schliefen  konnte,  dafs  der  Appa- 
rat die  Temperatur  dieses  Breies  genau  messe.  Es  war  aber 
das  vorher  bestimmte,   auf  0°  C.  und  0,76  Met.  Luftdruck 


.  1  Da  der  Apparat  schwerlich  mit  abtolat  treckner  Luft  gefüllt 
war,'  '  iö  fragt  »ich,  welchen  Antheil  die  darin  enthaltene  Feuchtig- 
keit an  den  beobachteten  Abnormitäten  gehabt  habe. 

2  Aus  Gompt  rend.  1837.  T.  I.  p.  513.  in  PoggendorfPa  Ann. 
XLI.  144.   L'Institat  1837.  N.  199.  p.  81. 
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redodrte  Volumen  der  im  Apparat«  enthaltenen  Loft  Vs=9f,57; 
der  Ranminhalt  der  Kngel  c=  56,825  nnd  des  Rohrs  z  =  2,4l5 
Kubikcentimeter.  Im  Augenblicke  der  Beobachtung  fand  «ich 
N'=8,78  Kubikcentimeter ;  t  =  tl°£  G;  p  =  0,76465  Meter, 
und  das  Thermometer  am  Barometer  zeigte  13°,3C,  wobei  N' 
die  Zahl  der  in  der  gradoirten  Röhre  befindlichen  Kubikcen- 
timeter  Luft  bezeichnet«    Diese  Werthe  substituirt  geben 

0J6V  PT— zat 

n  =  (c  +  z) ;  N=  -—:  n ; 

p         *       '*  1  +  at  * 

TV 

*  =-7  irr  sv  =  —  78°,85  C. 

c(a  — 1  )  — aN  *^  f 

Der  Versuch  wurde  darauf  mit  einar  Platinkugel  wiederholt, 
wobei  V  =  92,595;  c  =  56,73;  x  =  2,64  waren.  Es  fand  sich 
dann  N'=  93;  t  =*  11°,3;  p  =0,76465  Met,  und  das  Ther- 
mometer am  Barometer  =  13°,3.  Diese  Werthe  substituirt 
gaben 

X  aaa  —  78°,87  C. 
Hieraus  ergiebt  sich  also,   dafs  das  Luftpyrometer  sich  sehr 
gut  zum  Messen  tiefer  Kältegrade  anwenden  läfst  und  zwi- 
schen 10°  C.  bis  —  80°  C.  keine  Verdichtung  der  Luft  an 
den  Wandungen  des  Platins  statt  findet* 

90;  Das  von  Pouiilbt  angegebene  Pyrometer  oder  Uni- 
versahhermometer  zeiet  sich  als  ein  sehr  renaues  Mefswerk- 
teog;  allein  die  Versuche  damit  erfordern  einen  zu  grofsen 
Aufwand  von  Zeit  und  Mühe ,  als  dafs  man  es  ein  prakti- 
sches nennen  könnte,  und  sein  Gebranch  erstreckt  sich  daher 
hauptsächlich  nur  darauf,  dasselbe  als  einen  Normalapparat  zu 
gebrauchen,  um  andere  danach  zu  prüfen,  zu  graduiren  und 
sa  regnliren.  Poüillzt,  hiervon  selbst  überzeugt,  bringt  da« 
Her  noch  andere  Mittel  zur  Messung  hoher  Temperaturen  in 
Vorschlag ,  namentlich  das  oben  erwähnte  thermomagnetische 
Pyrometer.  Aufserdem  erwähnt  er1,  dafs  die  Wärme  stark 
«tkitzter  Körper,  namentlich  des  Platin»,  zum  Messen  hoher 
Hitzegrade  benutzt  werden  könne,  weswegen  er  die  specifi- 
tcfae  Wärme  dieses  Metalls  mittelst  seines  Luftpyrometers  ge- 
nau bestimmte.    Aaago3  empfiehlt  dieses  Mittel,  jedoch  nur 


1  Poggendorff  Ann.  XXXIX.  571. 
8  Ann.  Chim.  et  Phya.  T.  LXIV.  p.  5S4. 
IX.  Bd.  Ttt 
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* 

als  ein  Dicht  absolut  genaues,  weswegen  er  bei  der  Aufstellung 
der  zur  Berechnung  erforderlichen  Formel  die  Correctionen 
wegläfst.  Hat  man  nämlich  «wei  ungleiche  Massen ,  am  be- 
sten von  Metall,  M  und  M',  welche  in  einer  zu  untersu- 
chenden Wärmequelle  die  Temperator  x  erhalten  haben,  und 
wirft  man  sie  nach  einander  in  zwei  Massen  Wasser  m  und 
m'  "(worin  das  Gefafs  zugleich  mit  begriffen  seyn  möge)  von 
der  Temperatur  =  t,  die  alsdann  nach  dem  Hineinwerfen  von 
M  und  M'  die  Temperaturen  0  und  0'  erhalten,  so  ist, 
wenn  die  speeifische  Wärme  von  M  und  M'  durch  c  bezeich- 
net wird: 

Mc(x—0)  =  m(0  — t), 
M'c(x—  0')=  m\&-t)9 
woraus  man  erhalt: 

h0'(0— t)— n(0'— Q 
X~"      h(0—  t)  —  n(0'—  t)9 

wenn  h  und  n  die  Gröfsen  M'  m  und  Mm'  bezeichnen.  Pog- 
gesdorff1  giebt  an,  dafs  auch  Lame2  dasselbe  Verfahren, 
jedoch  nur  als  ein  erstes  annäherndes,  empfehle,  weil  die  War- 
mecapacitäten  der  Körper  sich  mit  den  Temperaturen  ändern, 
zugleich  aber  erwähnt  er,  dafs  dasselbe  Verfahren  schon  frü- 
her durch  Schwarz3  angewandt  worden  sey,  welcher  einen 
Flatinwü'rfel in  Quecksilber  erkalten  zulassen  vorschlug,  obgleich 
auch  hierbei  aus  dem  Wärme  Verluste  des  Würfels  vor  dem 
Eintauchen  in  Quecksilber  und  durch  einige  Verdampfung  des 
letzteren  Metalles  Fehler  entstehn  müssen.  Durch  das  nämli- 
che Verfahren  bestimmte  Coulomb  die  zum  Härten  dar  Ma- 
gnete erforderliche  Hitze  und  Laroche  die  Wärme  des  Ku- 
pfers, welches  er  in  den  Focus  des  einen  Brennspiegels  bei 
der  .Untersuchung  der  strahlenden  Wärme  brachte.  Die  For- 
mel, deren  sich  Lame  bedient,  ist  übrigens  noch  einfacher. 
Ist  nämlich  die  Wassermasse  =  M,  ihre  anfängliche  Tempe- 
ratur =  t  und  ihre  Temperatur  nach  dem  Hineinwerfen  =0 , 
ist  die  hineingeworfene  Metallmasse  =  m,  ihre  speeifische  Wär- 
me sc  und  ihre  Temperatur  =  T,  so  erhält  man 

M(6— 1)=3  mc(T  —  0). 


1  Denen  Annalen  XXXIX.  518.  Vergl.  XIV.  530. 

2  In  desien  Traite*  de  Phys.  p.  417. 

3  Ballet,  des  8ciences  tecünoL  T.  IX.  p»  259. 
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Eine  vorläufige  Beobachtung  vereinfacht  die  Rechnung.  Denn 
wenn  Ihr  diese  die  Bezeichnungen  M,  in,  c,  t'#  &f  ge- 
setzt werden,  so  ist 

nnd  man  erhält 

T  —  0      g  — t 

woraus  T  gefunden  wird. 

Endlich  möge  noch  bemerkt  werden,  dafs  M\  Sweeny1 
Torgeschlagen  hat,  die  Hitze  der  Oefen  aus  der  Temperatur 
tu  messen ,  welche  die  von  einem  Hohlspiegel  gegen  ein  Ther- 
mometer reflectirten  Strahlen  desselben  erzengen. 

M. 

- 

Thermoroskope. 

So  nennt  Dütrochit*  ein  Instrument,  bestehend  aus  ei« 
str  Röhre ,  in  welcher  eine  Flüssigkeit  an  der  einen  Seite 
durch  von  aufsen  angebrachte  Wärme  steigt,  an  der  andern 
nokt.    Der  Name  ist  abgeleitet  von  heifs,  goog  das 

Füefsen  und  oxoniio  ich  sehe;  indefs  finde  ich  nicht,  dafs  es 
«ae  weitere  Aufnahm e  unter  die  physikalischen  Apparate  ge* 
fanden  hat. 

■ 

* 

Thermosiphon. 

Dieses  ist  ein  von  Eowlir3  erfundener  und  patentisirter 
Apparat,  welcher  wegen  vielfacher  nützlicher  Anwendbarkeit 
beachtet  zu  werden  verdient.  Der  Name,  von  degpog  heifs 
ond  ot'qxüv  der  Heber  abgeleitet,  bezeichnet  genau  die  sinn- 
reiche Idee,  welche  dabei  zum  Grunde  liegt.  In  seiner  ein« 
fachsten,  mehrere  Veränderungen  gestattenden  Gestalt  beaeich- 

•*  ' 

1  Aas  GM's  technio.  Reposit.  T.  III.  p.  289.  in  Poggendortfe 
Ann.  XIV.  530. 

2  Ann.  de  Chim.  et  Phyi.  T.  XLVIII.  p.  268. 

3  Edinburgh  Jouni.  of  Sa,  New  Ser.  N.  II.  p.  845. 

Ttt  2 
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Finnen  A  und  D  zwei  metallene  Gefäfoe,   von  denen  das  erster© 

140 

'auf  einem  heilbaren  Herde  steht,  das  andere  in  mafsiger  Ent- 
fernung an  demjenigen  Orte ,  dem  man  die  Warme  zuführen 
will,  beide  in  gleichem  Niveau  durch  eine  horizontale  Röhre 
E  verbunden,  in  welcher  sich  an  irgend  einer  geeigneten 
Stelle  ein  Hahn  befindet.  Beide  Gcfäfse  werden  mit  einer 
Flüssigkeit  angefüllt,  welche  <ias  Metall  picht  angreift,  am  be- 
sten und  wohl  ohne  Ausnahme  mit  Wasser.  Ausserdem  geht 
eine  heberförmig  gebogene  Röhre  vom  einen  Gefafs  ins  andere 
mit  ihren  Enden  bis  unter  den  Spiegel  des  Wassers  nnd  ist 
mit  zwei  Hahnen  F  und  F*  nnd  einem  Trichter  - zum  Füllen 
G  versehn,  welcher  oben  durch  einen  Kork  oder  eine  son- 
stige Vorrichtung  sich  luftdicht  verschliefe«  n  lafst ;  auch  ist  der 
im  Gefäfse  A  befindliche  Schenkel  etwas  aufwärts  gebogen,  da- 
mit die  durch  die  Hitze  aus  dem  Wasser  entwickelten  Luft- 
blasen nicht  eindringen.  Der  Erfinder  hat  durch  Versuche 
ausgemittelt ,  dafs  G  bis  20  F.  Höhe  über  dem  Wasserspiegel 
in  den  Gefäfsen  haben  kann  und  dafs  dann  die  Entfernung 
des  Gefafs  es  B  bis  60  Pub,  die  Weite  der  Röhren  aber  3 
Durchmesser  betragen  kann.  Es  braucht  kaum  bemerkt  zu  wer- 
den, dafs  zuerst  die  Gefäfse  bis  zur  gehörigen  Höhe  gefüllt 
werden  müssen;  dann  verschliefst  man  F  und  F*,  öffnet  G 
und  giefst  Wasser  bis  zum  Ueberfliefsen  ein ,  öffnet  F  und  F*f 
damit  die  unterhalb  der  Hahnen  befindlichen  Luftblasen  auf« 
steigen,  verschliefst  F  und  F*,  öffnet  G  und  füllt  den  ent- 
standenen Raum  abermals  aus,  worauf  G  verschlossen,  F  und 
F*  aber  für  immer  geöffnet  werden.  Beim  Gebrauche  der  Ma- 
schine mufs  auch  E  offen  seyn,  und  wird  dann  das  Wasser 
im  Gefäfse  A  erhitzt,  so  steigt  das  wärmere  im  Heber  auf 
und  fliefst  in  das  zweite  Gefafs  B,  dessen  abgekühltes  Was- 
ser durch  das  untere  Rohr  nach  A  strömt.  Durch  die  Hitze 
wird  zuweilen  Luft  aus  dem  Wasser  entwickelt,  welche  den 
Heber  zum  Stillstande  bringt  und  erfordert,  dafs  man  ihn 
aufs  Neue  füllt,  doch  versichert  der  Erfinder,  dafs  dieser  Fall 
nur  selten  eintritt;  er  zeigt  dann  ferner,  wie  dieser  Apparat 
mit  Vortheil  zum  Heizen,  insbesondere  der  Orangerie-  und 
Pflanzenhäuser,  anwendbar  sey,  wo  man  ohnehin  gern  feuchte 
Luft  hat.  Es  ist  mir  aber  auffallend,  dafs  der  Erfinder,  na- 
mentlich für  den  genannten  Zweck,  den  Heber  beibehalt,  und 
nicht  eine  weit  einfachere  Vorrichtung  in  Vorschlag  bringt,  die 
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obendrein  so  nahe  liegt.  Wählt  man  nämlich  für  die  Röhr© 
F  F'  statt  des  Hebers  eine  horizontale  gerade  Röhre,  oder  selbst 
nar  eine  offene  Rinoe,  die  in  beiden  Gefäfsen  bis  unter  den 
Spiegel  des  Wassers  herabgeht,  so  steht  das  Wasser  im  Ge- 
fäfse A  wegen  seiner  Ausdehnung  durch  Wärme  höher,  als 
im  Gefäfse  B,  und  das  Strömen  aus  A  in  B  durch  das  obere 
Rohr  und  des  kälteren  Wassers  rückwärts  von  B  nach  A  durch 
das  untere  Rohr  erfolgt  von  selbst,  auch  kann  man  nach  Be- 
lieben in  jedes  dieser  Gefäfse  nachfüllen ,  um  den  Spiegel 
gleich  hoch  zu  erhalten«  , 

M. 

9 

/  • 

Thermostat 

nennt  Heekes  *  diejenigen  Apparate,  deren  »Ich  «Ji«  Chemi- 
ker vielfach  bedienen ,  um  Gläser,  Tiegel  und  sonstige  Ge- 
fäfse mit  Flüssigkeiten  oder  sonstigen  Substanzen  Uber  der 
Weingeistlampe  bequem  zu  erhitzen.  Sie  bestehn  aus  einem 
metallenen  Fufse  mit  einer  metallenen  Säule,  auf  welcher  sich 
bohle  Cylinder  mit  einem  horizontalen  Arme  und  einem  an 
dessen  Ende  befindlichen  Drahtringe  auf  -  und  abwärts  schie- 
ben lassen,  um  die  im  Ringe  festgehaltenen  Gefäfse  der 
Flamme  näher  zu  bringen  oder  weiter  davon  zu  entfernen. 

M. 

Thorium, 

r 

ein  höchstseltenes  Erdmetall,  von  Berzelius  im  Thorit  ent- 
deckt und  als  dunkelbleigraues,  schweres  Pulver  dargestellt. 

Sein  Oxyd,  die  Thorerde  (59,6  Thorium  auf  8  Sauer- 
stoff) ist  weifs,  von  9,40 '2  spec.  Gewicht,  erzeugt  mit  Was- 
ser ein  weifses  Hydrat,  mit  Säuren  Salze  von  rein  und  stark 
zusammenziehendem  Geschmacke  und  löst  sich  nach  der  Fallung 
aas  der  sauren  Auflösung  nicht  in  ätzenden,  aber  in  kohlen- 
sauren Alkalien. 

G. 

w 

1   Journ.  für  prakt.  Chemie.  Th.  II.  S.  1.  18S4.  Nr.  9. 
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■  « 

Trabanten. 

Satelliten,  Monde;  Satellit  es;  Satellites; 
Satellites. 

Trabanten  oder  Monde  der  Planeten  sind  kleinere  Him- 
melskörper, welche  sich  um  die  Planeten  unsers  Sonnensy- 
stems and  mit,  diesen  gemeinschaftlich  um  die  Sonne  bewe- 
gen. Die  Erde  hat  bekanntlich  nur  einen  solchen  Satelliten, 
den  Mond1,  Jupiter  hat  vier,  Saturn  sieben  und  Uranus  end- 
lich wenigstens  zwei,  vielleicht  aber  sechs  solcher  Satelliten. 
Auch  bei  der  Venus  haben  einige  Astronomen  einen  solchen 
Nebenplaneten  bemerken  wollen,  wie  wir  weiter  unten  sehn 
werden.  Wir  wollen  das  Merkwürdigste,  was  über  diese 
Monde  bisher  bekannt  geworden  und  was  durch  einen  der 
vorhergehenden  Artikel  (Nebenplaneten)  nur  sehr  unvollständig 
und  nach  bereits  veralteten  Angaben  mitgetheilt  worden  ist, 
hier  kurz  zusammenstellen  und  mit  der  näheren  Betrachtung 
der  Jupitersmonde  beginnen. 

♦ 

A.    Satelliten  Jupiters. 
I.  Entfernung  und  Umlaufszeit 

4 

Gleich  nach  der  Entdeckung  der  Fernröhre  bemerkte  man 
um  Jupiter  vier  kleine  Gestirne,  die  ihn  auf  seinem  Laufe  um 
die  Sonne  zu  begleiten  schienen.  Die  Stellung  dieser  Monde 
gegen  ihren  Hauptplaneten,  in  dessen  Nahe  sie  sich  stets  auf* 
hielten,  änderte  sich  so  schnell,  dafs  man  ihre  Bewegung 
schon  in  einer  einzigen  Nacht  deutlich  erkennen  konnte.  Man 
erblickte  sie  bald  vor,  bald  hinter  ihrem  Hauptpiabeten,  so  dafs 
sie  zu  beiden  Seiten  desselben,  einem  Pendel  gleich,  hin  und 
wieder  zu  gehn  schienen.  Doch  bemerkte  man  zugleich,  dafs 
die  Oscillationen  dieses  Pendels  oder  dafs  die  Entfernungen 
dieser  Monde  vom  Jupiter  nicht  bei  allen  vieren  dieselben 
sind.    Der  erste  unter  ihnen ,  wie  man  den  dem  Jupiter  nach« 

1   S.  Art.  Mond.  Bd.  VL  3.  2S42. 
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sten  zU  nennen  pflegte,  entfernt  sich  vom  Mittelpuncte  seines 
Hauptplaneten  ,  wenn  de?  letete  selbst  in  seiner  mittleren  Di- 
stanz von  der  Sonne  ist,  im  Mittel  nur  um  oder  um 
0°l'5i",U,  der  zweite,  nächstentfernte,  um!76",78,  der 
dritte  um  282", 00  und  der  vierte  oder  der  am  weitesten  von 
Jupiter  abstehen  Je  um  49>",98.  Nimmt  man  den  Halbmes- 
ser Jupiters  (eigentlich  des  Aequators  dieses  Planeten)  für  seine 
mittlere  Distanz  von  der  Sonne  gleich  18"|37 14,  so  findet 
man  für  die  genannten  mittlem  Entfernungen  der  Satelliten 
vom  Mittelpuncte  ihres  Hauptplaneten : 

Mittlere  Distanz 

N      in  Halbmessern        in  geogr,  Meilen 
Jupiters 

I  Satellit  t  .  -   6,0185  56500 

II  —  ...  .   9,6235  89940 

III  —     ...  15,3502  143500 

IV  —     .  .  .  26,0983  252300 

V 

so  dafs  also  der  erste  djeser  Satelliten  nahe  ebenso  weit  vom 
Jopiter,  als  unser  Mond  von  der  Erde  absteht,  wahrend  diese 
Entfernung  beim  vierten  Satelliten  nahe  fünfmal  gröfser  ist. 
Die  fortgesetzte  Beobachtung  dieser  grÖfsten  Ausweichungen 
oder  Elongationen ,  wie  man  sie  zu  nennen  pflegt,  liefsen  auch 
bald  die  Dauer  der  Umlaufszeiten  dieser-  Monde  um  ihren 
Hauptplaneten  erkennen,  obschorr andere  Erscheinungen,  von 
welchen  wir  bald  reden  werden,  noch  viel  genauere  Mittel  zu 
diesem  Zwecke  angeboten  haben.  Nach  den  neuesten  Be- 
stimmungen sind  die  siderischen  Revolutionen  dieser  Satelli- 
ten in  mittleren  Sonnentagen  ausgedrückt 

des  I    ....     1,7691378   Tage    . . 

II  ...  .     3,551 18IX) 

III  ...  .  7,1545528 
IV   16,6890190. 

> 

Bemerken  wir  noch ,  dafs  die  verhergehenden  Angaben  aus  der 
Expo*,  daüyst.  du  mondtSron  La?lace  (letzte  Ausgabe)  ge- 
nommen sind  und  dafs  seitdem  Struvb1  mit  seinem  grofsen 

-  « 

1   S.  Schumacher  Astronom,  Nachr.  N.  97  u.  189. 
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Refractor  von  Frauvhofxr  den  Jupiter  neuen,  sehr  genauen 
Messungen  unterworfen  hat,  ans  welchen  hervorgeht 

Jupiters  Aequatorialhalbmesser   A  .  .  .  19",163 
.     —      Polarhalbmesser  B  .  .  .  17,769 

för  die  mittlere  Distanz  (5,20279)  des  Planeten.  Daraus  folgt 
die  Abplattung  a  Jupiters 

A  — B      A/v^0  1 

*  =   «"»-IStT- 

Schröter  in  Lilienthal  hat  diese  Abplattung  gleich  yV,  also 

| 

gegen  Strüve  zu  grofs,  Arago1  aber  hat  a  =  also 

17,7 

gegen  Strüvb  viel  zu  klein  gefunden. 

II.  Grofse  und  Massen  dieser  Satelliten. 

Die  scheinbaren  Halbmesser  dieser  Monde ,  wie  sie  von 
der  Erde»  zur  Zeit  der  minlern  Entfernung  Jupiters,  gesehn 
werden,  sind 

nach  Strüvs    .  .  .    nach  Schröter 
I    G",507   .   .  .   .  0",53l 
H    (^455  0,435 
in    0,744  0,771 
IV    0,636  0,537 

bis  auf  den  IV.  Trabanten  wohl  übereinstimmend.  Werden 
Struve's  Zahlen  durch  508,69  multiplicirt,  so  erhalt  man  für 
den  Halbmesser  diesen  Trabanten  in  geogr.  Meilen: 

/  l    ...  259  Meilen 

n   ...  230 

III  ...  379 

IV  .  .  .  324. 

Der  Halb  messer  unseres  Erdmonds  beträgt  nahe  230  Meilen, 
ist  also  an  Gräfte  dem  zweiten  Jupitersmonde  gleich,  wäh- 
rend der  dritte  und  vierte  bedeutend  grbTser  sind. 

So  kleine  und  überdiefs  so  lichtschwache  Scheibchen, 
deren  Durchmesser  kaum  1,5  Secunde  beträgt,  können  wohl 
von  keinem  unbewaffneten  menschlichen  Auge  gesehn  werden. 


1  Lapbacb  Exposition  da  Systeme  da  monde.  T.  I.  p.  68.  Ee 
heifst  daselbst :  par  des  mesurc*  trfr  prccises. 
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Aach  haben  die  Alten,  bis  cor  Entdeckung  das  Fernrohrs, 
nichts  von  ihrer  Existenz  gewußt»  Inzwischen  haben  sie  den 
Jupiter  oft  und  aufmerksam  genug  betrachtet,  wie  die  Beob- 
schlangen  zeigen  ,  die  ,wir  im  Almagest  des  Ptolcmäus  und  in 
den  Schriften  der  arabischen  Astronomen  finden,  der  unge- 
meinen, ans  Unglaubliche  grenzenden  Nachrichten  von  der 
Virtuosität  des  Gesichts  nicht  zu  gedenken,  die  uns  z.  B. 
Pliiius  in  seiner  Naturgeschichte  erhalten  hat.  Dessenunge- 
achtet fehlt  es  nicht  an  Erzählungen ,  wo  man  diese  Satelliten 
mit  bloisen  Augen  gesehn  haben  will  So  beruft  sich  auch 
Ucksrt1  auf  das  Zeugnils  Müsschshbroek's,  der  dasselbe 
nicht  von  sich  selbst,  aber  doch  von  Andern  behauptet  haben 
soll.  Allein  alle  diese  Nachrichten  werden  wohl  ihre  beste 
Erklärung  darin  finden  ,  dafs  der  Sache  unkundige  Zuschauer 
dem  Jupiter  nahe  stehende  Fixsterne  für  jene  Trabanten  ge- 
nommen haben. 

Aus  den  vorhergehenden  Angaben  kann  man  leicht  fin- 
den, unter  welchem  Winkel  diese  Monde  einem  Beobachter 
im  Mittelpuncte  Jupiters  erscheinen  würden.  Dieser  schein- 
bare Halbmesser  beträgt  nämlich 

für   1  ...   0°    16'  38" 

II  ...  0     8  36 

III  ...  0      9  29 

IV  ...  0      3  46. 

Der  erste  Satellit  erscheint  daher  den  Jupitersbewohnern  nahe 
so  grofs,  wie  unser  Mond  uns,  während  der*  vierte  Satellit  im 
Durchmesser  nur  den  5ten  und  in  der  Oberfläche  den  25«ten 
Theil  unseres  Monds  beträgt. 

Wie  endlich  unmittelbare  Beobachtungen  die  Gro/se,  so 
haben  auch  theoretische  Untersuchungen  die  Masse  dieser  vier 
Himmelskörper  kennen  gelehrt.  Nach  den  neuesten  Angaben 
von  Laplace2  hat  man,  wenn  die  Masse  Jupiters  als  Ein- 
heit angenommen  wird, 

Masse  von  I   ....  0,00001733 
,          II  .  . .  .  0,00002324 
III  ...  .  0,00008850 
  IV  ...  .  0,00004266. 

1  V.  Zach  monaü.  Correspond.  Th.  XXIV.  S.  S92. 

2  Exposition  da  Syst.  da  Monde.  T.  II.  p.  104. 
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Vergleicht  man  aber  diese  Massen  mit  den  bekannte^  Massen 
der  Erde  and  ihres  Monds,  so  erhält  man 

Masse  von  I   ...  0,0054  der  Erdmasse  ...  0,373  unserer  Mond- 

masse 

II  ...0,0072  —      —        0,497     —  — 

III  ...  0,0273  —      —         1,884    —  — 

IV  ...  0,0132  —      —  '       0,911     —     — ' 

so  dafs  also  der  Satellit  I  noch  nicht  die  Hälfte,  der  III.  aber 
nahe  das  Doppelte  unserer  Mondmasse  hat. 

Ist  aber  Volumen  und  Masse  eines  Himmelskörpers  be- 
kannt, so  läfst  sich  auch  leicht  die  Dichtigkeit  desselben  und 
die  Fallhöhe  der  Körper  auf  seiner  Oberfläche  bestimmen.  Aus 
dem  Vorhergehenden  findet  man 

Dichte  von  I  0,69  der  Dichte  . .  0,16  der  Dichte .  .0,77  d.  Dichte 

Jupiters  der  Erde  d.  Wasser* 

II  1,72  —    —        0,40  —     —      1,94  -  — 

11I1,2'2  —  —  0,30  —  —  1,38  -  — 
IV  1,68  —   —       0,40  —    —     1,90  -  — 

und  die  Fallhöhe  der  auf  der  Oberfläche  dieser  Satelliten  sich 
selbst  Überlassenen  Körper,  die  bei  uns  15,092  Par.  Fufs  oder 
2173  Linien  beträgt,  ist 

auf  I    nur    0,78  Par.  Fufs 

II  —  1,59 

III  —  1,98 

IV  —  1,91. 

» 

III.   Lage  der  Bahnen  der  Satelliten. 

Aus  den  oben  gegebenen  siderischen  Revolutionen  dieser 
Satelliten  findet  man  sofort  auch  die  tropischen  und  synodi- 
schen Umlaufszeiten  derselben.  Ist  nämlich  T  und  T'  die  si- 
derische  und  tropische  Revolution  Jupiters  und  t,  t'  und  s 
die  siderische,  tropische  und  synodische  Revolution  eines  Sa- 
telliten dieses  Planeten,  so  hat  man,  wenn  T,  und  t  be- 
kannt sind,  die  Gröfsen  t'  und  s  durch  folgende  Gleichungen  z 


Tt 

s  = 


T  —  t 


 TTt 
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wobei  noch  bemerkt  werden  keim ,  dafs  die  Grtfbe  f  uiT 
durch  die  Gleichung  gegeben  wird 

rn'   T 

i  —  —  - 

1  360 

wo  rn  =  —  0,OOÖ03S2  die  tägliche  Pracession  der  Aequinoc- 
tien  in  Graden  ausgedrückt  bezeichnet.    Man  rindet  so 

synodische  tropische 

Revolution  > 
I  .  .  .    1,769864  .  .  .  .     1,769138  Tage 
H  .  .  .    3,554093   ....    3,551180  — 

III  .  .  •     7,166385   .  .  .  .     7,154547  — 

IV  .  .  .   16,753553  ....   16,688989  — 

• 

Man  sieht,   dafs  zwischen  den  oben  angeführten  siderischen 
Umlaufszeiten  und  zwixchen  den  mittleren  Abständen  der  Sa- 
telliten vom  Mittelpuncte  ihres  Hauptplaneten  das  merkwür- 
dige,  von  Kepler  entdeckte  Verhältnifs  besteht,   nach  wel- 
chem die  Quadrate  der  Revolutionen  sich  wie  die  Würfel  der 
Abstände  verhalten,  ein,  wie  es  scheint,   allgemeines  Gesetz 
der  Natur,    da  nicht  nur  die  Planeten  und  Satelliten  unseres 
Sonnensystems  demselben  gehorchen,  sondern  da  man  dasselbe 
auch  jenseit  unseres  Sonnensystems,   bei  den  Doppelsternen, 
wieder  findet. 

Die  Ba/men  dieser  Satelliten  sind  ohne  Zweifel  elliptisch, 
obschon  es  schwer  ist,  die  geringe  Abweichung  derselben  von 
der  Kreisform  in  dieser  grofsen  Entfernung  von  mehr  als  hun- 
dert Millionen  geographische  Meilen  durch  Beobachtungen  zu  • 
bestimmen.  Etwas  Näheres  hat  man  über  die  Lagen  dieser 
Bahnen  erfahren.  Man  bemerkte  bald  ,  dafs  sie  sämmtlich  nur 
sehr  wenig  gegen  den  Aequator  Jupiters  geneigt  sind  und 
dafs  überdiefs  die  Knotenlinien  dieser  Bahnen  durchaus  mit  der 
Knotenlinie  des  Aequators  Jupiters  in  der  Bahn  dieses  Plane- 
ten zusammenfallen.  Man  fand  für  diese  Neigungen  der  Sa- 
tellitenbahnen gegen  den  Jupitersäquator 

I  Satellit  •  .  ♦  0°,002 

II  0,0184 

III  0,084?. 

IV  0,4092. 

Allein  die  Lage  des  Jupitersäquators  ist  selbst  veränderlich  am 
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Himmel.  Im  Anfange  dieses  Jahrhunderts  oder  am  ersten  Ja- 
nuar 1801  war  die  jovicentrische  Länge  des  aufsteigenden 
Knotens  dieses  Aequators  in  der  Jupitersbahn  gleich  314°,465 
und  die  jährliche  retrograde  Bewegung  dieses  Knotens  gleich 
O%000074.  Die  Neigung  des  Aequators  gegen  die  Jupiters- 
bahn  ist  für  dieselbe  Epoche  3°,0920  mit  der  jährlichen  Zu- 
nahme von  O°,O00OOG3.  Bezeichnet  also  t  die  Anzahl  Jahre, 
die  seit  dem  Anfange  des  Jahres  1801  verflossen  ist,  so  ist 
die  Länge  des  aufsteigenden  Knotens  des  Jupitersäquators  in 
seiner  Bahn 

314°,465  -  0°,000Ö74 1  +  0°,013917 1 

oder 

3I4°,465  +  O0,013843t, 

wobei  die  jährliche  Präcession  der  Aequinoctien  51",  1012  oder' 
0°,013917  angenommen  wurde  und  die  Neigung  des  Aequa- 
tors gegen  die  Bahn  Jupiter« 

3°,0920  +  0°,0000063t. 

Da  nun  die  eben  angeführten  Neigungen  der  Satellitenbah- 
nen gegen  den  Jupitersäquator  constant  sind ,  so  erhält  man  die 
mittleren  Neigungen  dieser  Satellitenbahnen  gegen  die  Jupi- 
tersbahn, wenn  man  diese  Neigungen  gegen  den  Aequator  von 
3°,0920  subtrahirt,  so  dals  daher  die  Neigungen  der  Satelliten« 
bahnen  gegen  die  Jupitersbahn  sind 

I  Satellit  .  .  •   3°,090  * 

II  3,074 

III  3,008 

IV  2,683. 

Die  periodischen  Aenderungen  dieser  Neigungen  aber 
lassen  sich  am  einfachsten  so  darstellen.  Die  wahre  Bahn  ei- 
nes jeden  Satelliten  bewegt  sich  gleichförmig  und  mit  einer 
constanten  Neigung  gegen  seine  mittlere  Bahn  so,  dafs  die 
wahre  Länge  der  Bahn  durch  ihren  Neigungswinkel  gegen  die 
mittlere  Bahn  und  durch  die  Länge  ihres  auf  diese  mittlere 
Bahn  sich  beziehenden  aufsteigenden  Knotens  gegeben  ist« 
Diese  Neigungen  und  Knotenlängen  der  wahren  Bahnen  auf 
ihren  mittleren  sind,  wenn  t  die  vorige  Bedeutung  hat.  fol- 
gende : 
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Der  wahren  Bahnen 

Neigung  gegen  die  Knotenlänge  in  der 

mittl.  Bahn  mitteren  Bahn 

Sat.  1    0  •  .  unmerklich 

II  ...  0°,437   ...     12S880  —  12°,048 1 

III  .  0,206  .  .  .  222,979  —  2,554  t 
IV...     0,249  .  .  .      70,479  —     0,691 1 

und  zu  diesen  Knotenlängen  mufs  noch  die  Pracession 
=  0*,013917  t  addirt  werden,  um  diese  Längen  von  dem  wah- 
ren Frühlingspuncte  der  Erdbahn  zu  haben. 

- 

Ist  daher  n  und  k  die  Neigung  und  die  Länge  des  auf- 
steigenden Knotens  der  Satellitenbahn  gegen  die  Jupitersbahn 
und  bezeichnet  V  die  jovicentrische  Länge  des  Satelliten  in 
•einer  Bahn,  so  hat  man  für  die  jovicentrische  Breite  s  des 
Satelliten  über  der  Jupitersbahn : 

Sin.  s  =  Sin.  n  Sin.  (v  — >  k) 

oder,  da  n,  also  auch  s  nur  klein  ist, 

s  =  n  Sin.  (v  —  k). 

Nach  dem  Vorhergehenden  ist  aber  für  das  Jahr  1801  +  t 
die  Länge  des  mittleren  Knotens  aller  Satellitenbahnen ,  von 
dem  Frühlingsnachtgleichenpuncte  der'  Erde  gezahlt,  gleich 
314\465  +  0°,013843t,  also  hat  man  auch  für  den  Satelliten  I 
die  jovicentrische  Breite  fr 

• =3°,090Sin.  (v — 314°,465  -  0°,013843 1 ) 

und  ebenso  für  den  zweiten 

a'=3°,074  Sin.  (v'— 314°,465  —  0°,013843t). 
Da  aber  die  Länge  des  aufsteigenden  Knotens  der  wahren 
Bahn  von  II  auf  der  mittleren  Bahn  gleich 

12«,8805—  12°,0483t+0q,013917t 
=  12°,8805  - 12°,03438 1 

ist,  so  folgt  daraus  die  Vermehrung  der  Breite  dieses  Satel- 
liten 

^s'=0°,4636Sin.(v'-  120,8805-12°,03438t), 

so  dafs  daher  die  wahre  Breite  s -f  z/s  dieses  zweiten  Satel- 
liten seyn  wird 

3M)74Sin.  (vr — 314°,465  —  0MM3B  t ) 
+ 0°,464  Sin.  (v  — 12°,880  + 12°,0344 1 ). 
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Ebenso  erhalt  man  für  die  wahre  jovicentrische  Breite  des  drit- 
ten Satelliten  ' 

3°,008  Sin.  ( v"—  314°,465  —  0°,0I38  t ) 
+  0°,206  Sin.  (v ' — 222°,979 + 2°,5538 1 ) 
und  endlich  für  die  des  vierten  Satelliten 

2°,683  Sin.(v"'—  314M65  —  0°,0138t) 
+  0°,249  Sin.(v"  — 70°,479  +  0°,69l4t). 

Da  nämlich  die  hier  betrachteten  Neigungen  sä  mm  tl  ich 
nur  klein  sind,  so  kann  man  sie  ohne  merklichen  Fehler  durch 
folgende  einfache  Gleichungen  unter  einander  verbinden.  Ist 
zum  Beispiel  N  und  K  die  Neigung  und  Lange  des  aufstei- 
genden Knotens  der  Jupitersbahn  gegen  die  Ekliptik ,  n  und  k 
die  Neigung  und  Lange  des  aufsteigenden  Knotens  der  Satel- 
litenbahn gegen  die  Jupitersbahn,  und  endlich  v  und  x  die 
Neigung  und  Länge  des  Knotens  der  Satellitenbahn  gegen  die 
Ekliptik,  so  hat  man  durch  die  sphärische  Trigonometrie  die 
völlig  strengen  Formeln 

Cos.  v  =  Cos.  n  Cos.  N  —  Sin.  n  Sin.  N  Cos.  (k — K) , 

Sin,  n  Sin,  (k  —  K) 
Tang.(x-K)  =  Cos.nSin.  N  +  Sin.nCos.N  Cos.  (k-K)' 

woraus  man,  wenn  N,  n  und  v  nur  klein  sind,  leicht  fol- 
gende abgekürzte  Ausdrücke  ableitet  s 

4  y  Cos.  x  =  n  Cos.  k  +  N  Cos.  K\ 

ySin.x  =nSin.k  +N  Sin.Ki* 
Aus  den  vorhergehenden  Angaben  erhält  man  auch  sofort  die 
tropischen  Umlaufszeiten  der  Knoten  der  wahren  Bahnen  auf 
ihren  mittleren  in  Beziehung  auf  den  Frühlingspunct  der 
Erde.  So  ist  für  den  zweiten  Satelliten  die  jährliche  sideri- 
sehe  Bewegung  12°,048,  also  die  jährliche  tropische  Bewe- 
gung 12°,048  —  0°,0139  =  12°l0341,  und  daher  die  gesucht© 
tropische  Umlaufszeit  dieses  Knotens 

iä^T  =  29,914  JuliaD' Jahre* 

Ebenso  erhält  man  für  den  Knoten  des  dritten  Satelliten  die 
tropische  Umlaufszeit  141,739  und  für  den  des  vierten  531,350 
Jahre. 

Die  Neigungen  werden  am  grö'fsten,  wenn  diese  aufstei- 
genden Knoten  der  Bahnen  mit  dem  aufsteigenden  Knoten  des 
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ors  zusammenfallen,  und  am  kleinsten,  wenn  sie 
mit  dem  niedersteigenden  Knoten  dieses  Aequators  coincidiren. 
Um  die  Perioden  dieser  Aend*iungen  der  Neigungen  zu  fin- 
den, hat  man  z.  B..  für  den  zweiten  Satelliten  die  jahrliche 
tropische  Bewegung  der  Knoten  der  wahren  Bahn  auf  der 
mittleren,  nach  dem  Vorhergehenden, 

— 12°,0483 + O",0139  =  —  12°,0344 , 

wahrend  die  jährliche  tropische  Bewegung  der  Knoten  des  Ju- 
piteräquators ist 

+  0°,0138, 

also  ist  auch  die  jahrliche  Bewegung  der  Knoten  .der  wahren 
Bahn  auf  der  mittleren  in  Beziehung  auf  den  Knoten  des  Ju- 
piteräquators gleich  12°,0482  und  daher  die  Periode  der  Aen- 
derung  der  Neigung  des  zweiten  Satelliten 

isSsF  "  »».  J'hre- 

Ebenso  findet  man  für  den  dritten  140,97  bnd  für  den  vierten 
520,71  Jahre.  '  / 

Um  endlich  die  Epochen  dieser  grtifsten  Neigungen  det 
Satellitenbahnen  zu  finden,  so  werden  diese  Epochen  dann 
statt  haben ,  wenn  die  aufsteigenden  Knoten  der  Satellitenbah- 
nen, z.  B.  für  den  zweiten,  oder  wenn  die  Gröfse 

12°,880  —  12°,0344  t 

nrit  dem  aufsteigenden  Knoten  des  Jupiteräquators,  das  heifst, 
mit 

314°,465  +  0S01384  t 

zusammen  fallt« 

Setzt  man  also  diese  beiden  Ausdrücke  einander  gleich, 
so  erhält  man 

t  =  -  25,0315  Jahre, 
Qnd  da,  nach  dem  eben  Gesagten,   die  Periode  der  grbTsten 
Neigungen  bei  diesem  Satelliten  29,88  Jahre  beträgt,  so  sind 
die  Epochen  der  gröfsten  Neigungen 

1835,73  1746,09 

1805,85  1716,21 

1775,97  1686,33  u.  s.  w. 
und  ebenso  für  den  dritten 

1906,15 
1765,17 
1624,20, 
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so  wie  für  den  vierten 

1968,80 

1448,09  u.  §•  w. 

Diefs  stimmt  genau  genug  mit  denjenigen  Resultaten  überein, 
die  Mar  Aldi  aas  seinen  unmittelbaren  Beobachtungen  dieser 
gröbsten  Neigungen  gefunden  bat,  indem  er  diese  Epochen  für  den 
zweiten  Satelliten  auf  die  Jahre  1747,  1717  und  1687,  für 
den  dritten  aber  auf  1765  und  1633  bestimmt  hat. 

IV.   Ellipticität  dieser  Bahnen. 

Die  Abweichung  der  Bahn  der  zwei  ersten  Satelliten  von 
einem  Kreise  oder  die  Ellipticität  dieser  zwei  Bahnen  ist  zu 
gering,  um  von  uns  bemerkt  zu  werden.  Wir  nehmen  da- 
her dieselben  als  vollkommen  kreisförmig  an.  Die  Bahn  des 
dritten  Monds  aber  hat  eine  bemerkbare  Excentricitat.  Schon 
Wargkktin,  der  sich  zuerst  mit  diesen  Nebenplaneten  an- 
haltend beschäftigte  und  ihre  Bewegungen  zu  erforschen  suchte, 
fand,  dafs  die  Excentricitat  dieses  Satelliten  veränderlich  ist. 
Um  das  Jahr  1682  hatte  nämlich  die  Mittelpunctsgleichung  die- 
ser Bahn  ihren  gröfsten  Werth  0°,221  und  im  J.  1777  ihren 
kleinsten  0°,085. 

Die  Bahn  des  vierten  Satelliten  hat  die  gröfste  Excentri- 
citat, da  sie  in  ihrem  gröfsten  Werthe  auf  0°,854  steigt.  Aach 
sie  ist  veränderlich, Jedoch  weniger  als  jene,  de  sie  in  ihrem 
Minimum  nur  auf  0°,814  herabsinkt. 
<  Die  Ursache  dieser  Aenderungen  der  elliptischen  Form  der 
Bahnen  der  beiden  äufsersten  Satelliten  entdeckte  Laplacz 
durch  seine  theoretischen  Untersuchungen  und  fand ,  dafs  jeder 
dieser  zwei  Monde  gleichsam  eine  doppelte  Mittelpunctsglei- 
chung habe,  von  welchen  die  eine  von  der  Lage  seiner  eig- 
nen, die  zweite  aber  von  der  Lage  der  grofsen  Axe  der  an- 
deren Bahn  abhängt.  Um  die  Lagen  dieser  grofsen  Axen  zu 
bestimmen,  hat  man  für  die  jovicentrisch*  Läng*  des  Pe- 
rijoviums  (d.  h.  des  dem  Jupiter  nächsten  Endes  dieser  gro- 
fsen Axe),  von  dem  Friihlingspuncte  der  Erde  gezahlt,  bei 
dem  dritten  Monde 

309°,439  +  2°,6248 1 

und  bei  dem  vierten 

180°,343  +  0°,7302t, 
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wo  t  die  Anzahl  jolienischer  Jahr«  seit  1750  bezeichnet.  Fü- 
gen  wir  diesen  Angaben  noch  die  Epochin  dieser  vier  Sätet** 
liten  oder  ihre  mittleren  joyicentrischen  Längen  bei ,  die  durch 
folgende  Ausdrucke  gegeben  werden: 

Jovicentr.  Länge  für  1750  +t.  ' 

I  Set  15°,0128  +  74324°354r37 1 

n  —  .  .  .  311,8404  +  37027,13231 1 
IU  —  .  .  .  10,2541  +  1837642114  t 
IV  —  .  .  .    72^512  +     7878^4714  t. 

De  die  grofsen  Axen  dieser  vier  Bahnen  schon  oben  ge- 
geben wurden,  so  reicht  das  Vorhergehende  hin,  den  Ort 
dieser  Satelliten  in  ihren  Bahnen  oder  auch  in  Beziehung  auf 
die  Ekliptik  für  jede  gegebene  Zeit  durch  Rechnung  zu  be- 
stimmen, so  lange  man  nämlich  auf  die  Störungen,  welche 
diese  Himmelskörper  erleiden,  keine  Rücksicht  nimmt. 

V.   Störungen  der  Satelliten. 

Da  die  Masse  Jupiters  gegen  die  seiner  vier  Satelliten  so 
grots  und  da  überdiefs  seine  Entfernung  von  der  Sonne  so 
bedeutend  ist,  so  wird  diejenige  Störung,  welche  die  Sonne 
io  der  Bewegung  dieser  Satelliten  erzeugt,  nur  sehr  gering 
styn  können.  Dadurch  seilt  die  grofse  Schwierigkeit  ganz 
weg,  die  bei  der  Bestimmung  der  Bewegung  unsere  Mondes, 
auf  welchen  die  so  viel  nähere  Sonne  noch  sehr  bedeutend 
eio wirkt,  den  Geometern  so  viele  Mühe  gemacht  hat.  Wenn 
nun  daher  hier,  wo  es  blofs  um  eine  allgemeine  Ansicht 
des  Gegenstandes  zu  thun  ist,  von  dieser  Einwirkung  der 
Sonne,  so  wie  von  der  noch  viel  kleinern  des  Saturn,  ganz 
abstrahirt,  so  nleibt  blofs  die  Betrachtung  derjenigen  Störun- 
gen übrig,  welche  diese  Monde  von  einander  selbst  erleiden. 
Die  Berechnung  dieser  Störungen  ist  aber  dann  sehr  einfach  *, 
und  es  wird  hier  genügen,  nur  die  Resultate  ausführlicherer 
Untersuchungen,  und  zwar  blofs  für  die  Zeit  der  Finsternisse 
flieser  Monde,  mitzutheilen ,  da  diese  letzten  vorzüglich  der 
Gegenltand  unserer  Beobachtungen  sind.  Nennt  man  \  die 
mittlere  und  X  die  wahre,  durch  die  Störungen  veränderte, 

 l  \:  *  * 

1  Vergl.  Littkow  Elemente  der  phys.  Astronomie.   Wien  18S7. 
S.884.  .\  .?  1 
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fovicentrische  Länge  des  Mondes,  «  das  Psrifoviam 
Bahn,  so  wie  m  die  mittlere  Anomalie  Jupiters  vom  1 
gezählt 7  und  bezeichnet  man  diese  Gröfsen  1,  X  und  <*  für 
den  II.,  HL,  IVten  Satelliten  mit  1,  2,  3  Accenten,  so  er- 
halt  man  für  die  wahren  Längen  dieser  Monde  die  folgenden 


%  =1—  0°,45  Sin.  2(1-1') 

_  0,02  Sin.  (1—  21'  +  «") 
_  0,01Sio.(l  —  21'  +  «*'). 

v=r  —  o»,oisiD.(r-r) 

+  l,07Sin.2(l'-l") 

+  o,oisin.4(i'-r) 

+  0,03  Sin.  (T— «") 

+  0,01  Sin.  (1'— »'") 
+  0,05  Sin.  (1—21'+«") 
+  0,02  Sin.  (1'— 21"  +  «"') 

—  0,01  Sin.m. 

—  r=r-o°,o7Sin.(i'-r) 

•  .  +  0,01Sin.2(l"— 1'") 

+  0,15Sin.(l"— V") 
+  0/)7Sin.Cl"  — «"') 
+  0,01  Sin.  (V  -21"+«") 

—  0/)l  Sin.m. 

r'^r-0',02  Sin.  (1'*-«"  ) 
+  0,83Sin.(T— «'") 
lA  "  '  —  0,03  Sin.m.       '      '         '    .  ' 

Vit  diesen  Ausdrucken  erhält  man  also  für  die  Zeiten  der 
Finsternisse  aus  den  mittleren  jovicentrisohen  Längen  dieser 
Monde  die  wahren  Längen  derselben.  Da  man  aber  nicht 
sowohl  die  Correction  der  mittleren  Längen ,  sondern  vielmehr 
die  Correction  der  mittleren  jovicentrischen  €onjunctionen  oder 
Oppositionen  dieser  Monde  mit  der  Sonne  sucht,  so  fwkd 
man  nur  die  Coefhcienten  der  vorhergehenden  Sinus  durch 
die  synodischen  Revolutionen ,  in  Secunden  ausgedrückt,  mul- 
tiplioiren  und  das  Product  durch  360  dividiren,  um  dadurch 
die  gesuchte  Correction  der  mittleren  Conjunction  oder  die 


1  Yergl.  Littäow  Elemente  d.phjf.  Aitron.  Wien  1827.  3.  894. 
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■ 

Grtthe  X  —  I  in  Zeitsecunden  ausgedrückt  zu  erhalten.  Für 
den  ersten  Mond  z.  B.  hat  man  diesen  Factor: 

1,769864X86400 

360        ~~  5' 

so  dafs  man  daher  folgende  Factoren  erhalt 

für  den  I    Sat.  .  »  425 

II  853 

III  1720 

IV  4021. 

Auf  diese  Weise  umgestaltet  gehen  die  vier  vorhergehenden 
Gleichnngen  die  Zeiten  der  wahren  Conjunctionen  dieser  Sa- 
telliten, die  als  Hauptelement  der  Berechnung  ihrer  Finster- 
nisse zu  betrachten  sind. 

• 

*VL  Finsternisse  der  Satelliten  im  All- 
gemeinen. 

Der  Schatten,  welchen  Jupiter  als  ein  dunkler  Körper 
hinter  sich  wirft,  wenn  er  von  der  Sonne  beschienen  wird, 
ist  die  Ursache,  dafs  uns  die  Satelliten  desselben  oft  plötzlich 
und  zu  einer  Zeit  verschwinden,  wo  sie  noch  weit  von  dem 
Rande  ihres  Hauptplaneten  entfernt  sind.  Der  dritte  und  vierte 
erscheinen  oft  ebenso  plötzlich  wieder  nach  ihrer  Verschwin- 
doog  und  zwar  auf  derselben  Seite  Jupiters.  Diese  Erschei- 
nungen sind  ganz  unsern  Mondfinsternissen  ähnlich,  auch  las- 
sen die  sie  begleitenden  Umstände  keinen  Zweifel  über  die 
Identität  beider  Phänomene.  Diese  Monde  verschwinden  näm- 
lich immer  auf  der  der  Sonne  gegenüberstehenden  Seite  Jupi- 
ters oder  dort,  wohin  der  Schattenkegel  dieses  Planeten  ge- 
richtet ist;  sie  verschwinden  näher  am  Jupiter,  wenn  dieser 
Planet  selbst  naher,  zu  seiner  Opposition  mit  der  Sonne  kommt, 
und  die  Dauer  ihrer  Verschwindung  stimmt  ganz  mit  der  Zei 
aberein,  die  sie,  den  astronomischen  Rechnungen  gemafs,  be- 
dürfen, um  den  von  ihnen  beschriebenen  Weg  in  jenem  Schat- 
tenkegel zurückzulegen. 

Zuweilen  sieht  man  auch  diese  Monde  vor  ^er  Scheibe 
Jupiters,  wo  sie  sich  durch  ihre  Farbe  von  dem  Licht  dieser 
Scheibe  unterscheiden  lassen.  Gute  Fernröhre  zeigen  dann 
sogar  den  Schatten,  welchen  die  Monde  auf  den  Jupiter  wer- 

Uuu2 
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fen  und  welcher  sie  auf  ihrem  Wege  «her  die  Scheibe  ihre« 
Hauptplaneten  begleitet.  Diese  Erscheinungen  sind  demnach 
wahre  Sonnenfinsternisse  ftir  Jupiter,  da  denjenigen  Orten  der 
Oberfläche  dieses  Planeten,  die  eben  von  jenen  Schatten  ge- 
troffen werden,  der  Anbück  der  Sonne  ganz  ebenso  eitsoge« 
wird,  wie  euch  wir  die  Sonne  verfinstert  sehn,  wenn  der  Mond 
zur  Zeit  seines  Neulichts  zwischen  uns  und  die  Sonne  tritt. 
Bei  diesen  Vorübergängen  der  Satelliten  vor  der  Jupitersscheibe 
erscheinen  die  Satelliten  zuweilen  nicht  als  helle,  sondern  als 
dunkle  Flecken,  und  zwar  von  beträchtlich  kleinerer  Dimen- 
sion, als  die  sie  begleitenden  Schatten.  Schröter  und  Har- 
Disjo,  welche  diese  dunklen  Flecken  öfter  gesehn  haben,  wa- 
ren der  Meinung,  dafs  diese  Monde  auf  ihrer  Oberfläche 
grofse  dunkle  Stellen  haben,  die  kein  Licht  reflectiren. 
Fig.  Sev  S  dcr  Mittelpunct  der  Sonne  und  I  der  Jupiters, 
141. wie  xxßyd  die  Bahn  eines  seiner  Monde.  Die  Erde  bewege 
sich  in  ihrer  Bahn  ABCDE  von  A  nach  D  oder  von  West 
gen  Ost,  so  wie  auch  der  Mond  in  derselben  Richtung  von 
o  nach  ß  geht.  Zieht  man  die  zweT  gepaden  Linien,  welche 
die  Oberfläche  der  Sonne  und  Jupiters  auf  derselben  Seite 
berühren,  so  erhalt  man  die  Begrenzung  mNo  des  Schatten- 
kegels ,  den  Jupiter  auf  der  von  der  Sonne  abgewendeten  Seite 
hinter  sich  wirft. 

Wenn  der  Mond  in  der  Gegend  aß  seiner  Bahn  ankommt  oder 
wenn  er  in  den  Schattenkegel  Jupiters  tritt ,  so  verliert  er  da- 
durch sein  von  der  Sonne  geborgtes  Licht  und  wird  uns  da- 
her unsichtbar,  weil  er  eben  eine  Mondfinsternifs  hat.  Wenn 
aber  der  Satellit  in  der  Gegend  yd  seiner  Bahn  oder  wenn  er 
vor  dem  Jupiter,  zwischen  ihm  und  der  Sonne  steht,  so  wirft 
er  seinen  eignen  Schatten  auf  Jupiter  und  dieser  letztere  hat 
dann  eine  Sonnenfinsternifs.  Da  der  Durchmesser  des  ersten 
Satelliten  den  Bewohnern  Jupiters  nach  dem  Vorhergehenden 
(N.  II)  unter  dem  Winkel  von  3J  16",  der  Durchmesser  der 
Sonne  aber  nur  unter  dem  Winkel  von  6  Minuten ,  also  über 
fünfmal  kleiner  erscheint,  so  wird  dieser  Mond  den  Bewoh- 
nern Jupiters  bei  ihren  totalen  Finsternissen  die  Sonne  durch 
längere  Zeit  ganz  bedecken  kennen»  Da  ferner  wegen  der 
ungemeinen  Grofse  Jupiters  die  Basis  seines  Schattenkegeis 
ebenfalls  sehr  grofs,  im  Gegentheil  aber  jene  Satelliten  gegen 
ihren  Hauptplaneten  sehr  klein  sind ,  und  da  endlich  die  Bah- 
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nen  dieser  Monde  gegen  die  Bahn  Jupiters,  in  welcher  die 
Schattenaxe  I N  liegt ,  nur  sehr  wenig  geneigt  sind ,  so  wer- 
den diese  Monde ,  wenigstens  die  drei  ersten ,  bei  jeder  Op- 
position durch  diesen  Schattenkegel  gehn  oder  Terfinslert  wer« 
den,  so  dafs  daher  auf  Jupiter  die  Finsternisse  selbst  eines 
ond  desselben  Mondes  viel  häufiger  seyn  werden,  als  auf  der 
Erde. 

Bei  nnsern  Mond-  und  Sonnenfinsternissen  liegen  Mond, 
Sonne  und  Erde  stets  in  derselben  geraden  Linie.      Da  wir 
aber  die  Bewegung  der  Jupitersmonde  nicht  aus  dem  Mittel- 
puncto  I  ihrer  kreisförmigen  Bahnen»  sondern  ans  irgend  ei- 
Dem  Puncto  A,  B,  C.  .  der  Erdbahn  betrachten,  der  im  All- 
gemeinen auiser  der  geraden  Linie,    welche  die  Sonne  mit 
dem  Jupiter  und  seinem  Monde  verbindet,    also  aufser  der 
Scbtttenlinie  IN  liegt,  so  wird  es  auf  diese  Stelle  der  Erdo 
gegen  jene  Schattenlioie  IN  ankommen,    ob  die  Finsternisse, 
welche  jene  Monde  erleiden,    nns  sichtbar  oder  unsichtbar 
sind.     Der  Mond  wird  nämlich  in  dem  Augenblicke  verfin- 
stert, wo  er  in  dem  Puncte  et  seiner  Bahn  in  den  Schatten-» 
kegel  m  N  n  tritt.    Steht  die  Erde  in  der  Gegend  A  B  auf  der 
Westseite   der  Schattenaxe  IN,  so  wird  ihr  die  Finsternis 
st  sichtbar  seyn,  steht  sie  aber  irgendwo  in  DB  auf  der  Ost« 
leite,  so  wird  ihr  der  Ort  o,  wo  der  Mond  in  den  Schatten  tritt, 
von  der  Scheibe  mn  des  Jupiter  selbst  verdeckt  seyn  und  sie 
wird  daher  den  Eintritt  des  Monds  in  den  Schatten  nicht  sehn. 
In  dem  Puncte  C,    oder  wenn  die  Erde  in  der  Schattenaxe 
selbst  liegt,  ist  Jupiter  für  sie  in  Opposition  mit  der  Sonne. 
Vor  dieser  Opposition  werden  also  die  Eintritte  der  Monde 
in  den  Schatten  von  der  Erde  aus  sichbar,    nach  der  Oppo- 
sition aber  werden  sie  unsichtbar  seyn.     Je  näher  übrigens 
die  Erde  auf  ihrem  Wege  von  A  nach  B  diesem  Puncte  G 
kommt,  desto  naher  kommt  auch  die  Gesichtslinie  A«,  B«, .. 
hr  Schattenaxe  IN  oder  desto  näher  an  dem  westlichen  Ran* 
de  n  des  Jupiter  werden  sich  diese  Eintritte  der  Monde  er- 
eignen.   Aus  dem  Puncte  B  *.  B.  sieht  die  Erde  den  Ein- 
tritt des  Monds  in  a  unter  der  Entfernung  oder  anter  dem 
Winkel  I Bei  von  Jupiters  Miltelpunct  und  den  Austritt  in  ß 
des  Monds  aus  dem  Schatten  unter  dem  Winkel  Ihß.  Wenn 
daher  diese  Gesichtslinie  Bß  den  westlichen  Rand  Jupiters  in 
n  eben  berührt,  so  sieht  die  Erde  diesen  Austritt  des  Monds 
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gar  nicht,  weil  der  Mond  in  dem  Augenblicke,  wo  er  den 
Schatten  Jupiters  in  ß  verlädt,  sofort  hinter  die  Scheibe  die- 
ses Planeten  tritt  and  uns  daher  noch  immer  unsichtbar  bleibt, 
da  er  jetzt  vom  Jupiter  selbst  für  uns  verdeckt  wird.  Bald 
darauf,  wenn  die  Erde  von  B  gegen  b  hin  vorrückt,  werden 
diese  Austritte  ganz  hinter  der  Scheibe  Jupiters  statt  haben, 
und  noch  einige  Zeit  später '  in  b'  wird  man  von  der  Erde 
euch  nicht  einmal  die  Eintritte  in  a  mehr  sehn  können,  da 
euch  diese  schon  von  der  Scheibe  des  Planeten  verdeckt  wer- 
den. 

Vor  der  Opposition  Jupiters  also,  oder  zu  der  Zeit,  wo 
dieser  Planet  nach  Mitternacht  in  den   ersten  Morgenstun- 
den durch  den  Meridian  geht,    fallt  der  Schattenkegel  dessel- 
ben für  uns  auf  die  westliche  Seite ,  nach  der  Opposition  aber 
auf  die  östliche,  daher  wir  auch  dort  die  Eintritte  der  Monde 
auf  der  westlichen,   hier  aber  die  Austritte  auf  der  östlichen 
Seite  Jupiters  sehn,    während  uns  dort  die  Austritte  auf  der 
Östlichen  und  hier  die  Eintritte  auf  der  westlichen  Seite  im 
Allgemeinen  unsichtbar  sind,  indem  uns  beide  von  der  Scheibe 
des  Planeten  verdeckt  werden«     In  der  Mitte  zwischen  Op- 
position und  Conjunction  aber,  in  den  sogenannten  Quadra- 
turen,  wo  Jupiter  volle  90  Grade  östlich  oder  westlich  von 
der  Sonne  steht  und  daher  um  6  Uhr  Morgens  oder  Abends 
durch  den  Meridian  geht ,  zu  dieser  Zeit  fällt  auch  sein  Schat- 
ten am  stärksten  östlich  oder  westlich,  und  zwar  so  sehr,  dafs 
die  vom  Jupiter  ferneren  Theile  dieses  Schattens  ganz  auf 
der  einen  oder  auf  der  andern  Seite  der  Planetenscheibe  lie- 
gen, daher  wir  auch  dann  die  Eintritte  und  die  Austritte  oder 
den  Anfang  und  das  Ende  derselben  Finsternift  auf  einer  und 
derselben  Seite  Jupiters  sehn  können.     Diefs  ist  in  der  That 
sehr  oft  der  Fall  bei  dem  dritten  und  vierten  Satelliten,  deren 
Entfernung  vom  Jupiter  schon  so  bedeutend  ist.     Die  zwei 
ersten  aber  stehn  ihren  Hauptplaneten  immer  so  nahe,  dais 
man  vor  der  Opposition  blofs  ihre  Eintritte  und  nach  der  Op- 
position blofs  ihre  Austritte,  nie  aber  beide  zugleich  sehn  kann. 

Wenn  aber  der  Satellit  in  die  Gegend  yd  seiner  Bahn 
kommt,  die  zwischen  dem  Planeten  und  der  Erde  liegt,  so 
sieht  man  ihn  vori  der  Erde  über  die  Scheibe  Jupiters  ziehn, 
und  da  hier  der  Satellit  seinen  eigenen  Schatten  auf  die  Scheibe 
Jupiters  wirft,  so  entstehn  dadurch  auf  der  Oberfläche  dieses 


* 
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Planeten  wahre  Verlockungen  der  Sonne  oder  wahre  Sonnen- 
finsternisse 9  wie  bereits  oben  gesagt  worden  ist« 

VH.  Bestimmung  des  Schattenkegels, 

Um  die  Finsternisse  der  Satelliten  Jupiters  zu  bestim- 
men, mu£sxman  vor  Allem  die  GröTse,  Gestalt  und  Lage  des 
Schartens  kennen ,  den  Jupiter  hinter  sich  wirft,  wenn  er  von 
der  Sonne  beschienen  wird.     Es  sey  Ä'  der  MitteJpnnct  undpig. 
A'M'caa  der  Halbmesser  einer  leuchtenden,  ferner  A  der  Mit-1 
telpunct,  so  wie  AM  =  b  der  Halbmesser  einer  dunklen  Ku- 
gel, und  endlich  AA'=  e  die  Entfernung  der  Mittelpuncte 
dieser  zwei  Kugeln.    Zieht  man  zu  den  beiden  Kreisen,  wel-  ' 
che  hier  die  zwei  Kugeln  vorstellen,  die  aufseren  Tangenten, 
die  sich  in  T,  und  die  inneren  Tangenten ,  die  sich  in  t  schnei? 
den,  so  wird  die  Grenze  des  vollen  Schattens  durch  MTN 
und  die  des  Halbmessers    durch  MtN   bezeichnet.  Beide 
Schatten  sind  Kegel,    von  welchen  der  erste  seinen  Scheitel 
in  T  und  seine  Basis  MN  an  der  dunklen  Kugel  hat,  wah- 
rend der  zweite  oder  der  Halbschattenkegel  seinen  Scheitel 
in  t,  zwischen  den  beiden  Kugeln,   und  seine  Basis  jensei t 
der  dunkeln  Kugel  in  einer  unendlichen  Entfernung  hat.  Man 
siehe  aus  den  Mittelpuncten  A'  und  A    der  beiden  Kugeln 
nach  den  Beruhrungspuncten  M'  und  M  derselben  die  beiden 
Halbmesser  A'tM'  und  AM  und  fälle  von  den  Puncten  M' 
und  M  die  Lothe  M'  a'  und  Mi  auf  die  Linie  A'AT  der 
beiden  Mittelpuncte.     Nennt  man  o  den  Winkel  ATM  an 
dem  Scheitel  T'  des  vollen  Schattens  und  x  die  Entfernung 
A'T  des  leuchtenden  Körpers  von  dem  Scheitel  dieses  Schat- 
tenkegels, so  hat  man  , 

a  =  M'TTang.a 
M,T=l>xa— a3», 

so  wie 

t  (x— c)2—  ba  =5  b.Cotg.a. 

Eliminirt  man  aus  diesen  drei  Gleichungen  die  Größen  WT 
und  Tang.o,  so  erhält  man 
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w*  hier  und  in  der  Feig«  du  obere  Zeichen  für  den  vollen, 
da«  untere  abei  für  den  Halbschatten  gehört. 

Die  letzte  Gleichung  giebt 

x  =  AT=-=r, 
a  +  b 

also  auch 

'  '«  *  m  4-  bc 

ÄT  =  X-C  =  ==rr, 


nn*  oiefs  sind  die  beiden  Entfernungen  A'T  und  AT  des 
Scheitels  T  und  t  von  den  Mittelpuncten  beider  Kugeln. 
^Ebenso  findet  man  für  die  zwei  Gröfsen  A'a'  und  An  die 
Werthe 

und 

#  AaeaJ(a+b> 

Die  krummen  Linien,  in  welchen  die  beiden  Kugeln  von  den 
zwei  Schattenkegeln  berührt  werden,  sind  Kreise,  deren  Mit- 
telpuncte  a'  und  a  und  deren  Halbmesser  die  Lothe  a'  M' 
und  iM  auf  die  Axe  A'AT  sind.    Es  ist  aber 

a'M'ssr  a*— (A'a)*  undaMWV-  (Aa)*, 

also  sind  auch,  wenn  man  die  vorhergehenden  Werthe  von 
A'a'  und  Aa  substituirt,  die  Halbmesser  der  erwähnten 
Kreise 

«'M'=  ~fV— (a+b/, 

C 

a  M  sss  ^Kc3— (a  +  b)*. 

Um  noch  den  Halbmesser  BC  des  kreisförmigen  Schnitts  zu 

finden,  der  durch  eine  Ebene  entsteht,  die  in  der  Entfernung 

A  B  =  r  von  dem  Mittelpuncte  der  dunklen  Kugel  senkrecht 

auf  der  ^xe  A'AT  steht,   hat  man,    wenn   der  Winkel 

ATM=o  ist, 

„,  BC    ,  BC 

Tang,  a  =  —  oder  Tang,  a  =  ^r— f . 

Es  war  aber 

A  T  =  — undSin^xasf  *  +  ^ 
a  +  b 
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also  ist  «och,  wenn  man  diese  Werth«  Ton  AT  and«  in  der 
vorhergehenden  Gleichung  substituirt,  rv   .  \ 

K  c*  —  (a+b/ 

Setit  man  endlich  die  Gröfce  A'  B  ==  c  -f-r=x  oäer  r  =  x  — c 

ond  BC  «  Y~y2-l-z2  und  substituirt  man  diese  Warthe  v^on 
rund  BC  in  dar  letzten  Gleichung,  so  erhalt  man 

(,»+»*)  [e  »_(.  +  b  )•]  =  [.  c  -  x  (.  +  b  )]*, 

für  die  Gleichung  der  Oberflache  des  Schattenkegels  zwischen 
den  drei  unter  aich  senkrechten  Coordinaten  x,  y,  z,  wo  wie- 
der du  obere  Zeichen  für  den  vollen,  das  untere  aber  für  den 
Halbschatten  gehört* 

Zusammengesetzter  wird  die  Auflösung  dieser  Aufgabe, 
oder  die  Bestimmung  derjenigen  Fläche,  welche  zwei  ihrer 
Gestalt  and  Lege  nach  gegebene  Flächen  ringsum  berührt, 
wenn  diese  zwei  gegebenen  Flachen  nicht  mehr  Kugeln,  wie 
in  dem  Vorhergehenden  t  sondern  z.  B.  Ellipsoide  sind1.  Bei 
Jupiter  sollte  anf  diese  Abweichung  von  der  Kugelgestalt  al- 
lerdings Rücksicht  genommen  werden,  da  die  Abplattung 
dieses  Planeten  sehr  grofs  ist  und  nahe  Jt  beträgt.  Allein 
wegen  der  geringen  Neigung  des  Aequators  dieses  Planeten 
gegen  seine  Bahn,  welche  Neigung  nur  3,092  Grade  beträgt, 
wird  man  die  grofse  Axe  Jupiters  afs  in  der  Bahn  desselben 
hegend  and  die  kleine  darauf  senkrecht  annehmen  können. 
Dann  wird  also  auch  der  Schnitt  des  Schattenkegels  mit  einer 
Ebene,  die  auf  der  Axe  dieses  Schattens  senkrecht  steht,  eine 
Ellipse  seyn ,  deren  grofse  Axe  in  der  Jupitersbahn  und  de- 
ren kleine  darauf  senkrecht  ist.  Heifst  dann  A  der  Winkel, 
nnter  welchem  aus  dem  Mittelpuncte  Jupiters  die  halbe  grofse 
Axe  dieses  elliptischen  Schattenschnitts  gesehn  wird,  und  ist 
e=TV  die  Abplattung  Jupiters,  so  ist  die  halbe  kleine  Axe 
des  Schattenschnitts  gleich  A  ( 1  —  a )  und  daher  die  Glei- 
chung des  Schattenschnitts  selbst 

A~*  +  A'(l-a)*  =  1  "'  (Ä) 
Wenden  wir  du  Vorhergehende  auf  die  Körper  unsere  Son- 


1  Vergl.  Liixaow  analytische  Geometrie.   Wien  1823. 
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nensystems  an,  so  hat, man,  wenn  man  bk>fs  den  Völlen 
Schatten  berücksichtigt,  für  die  Länge  det  Schattens 

ÄT=— Kund  A'T  =  AT  +  cc= 

a — b  a  —  D 

und  für  die  Entfernungen  der  Mittelpuncte  der  beiden  Kugeln 
von  den  Mittelpuncten  der  Kreise,  in  welchen  sie  von  dem 
Schattenkegel  berührt  werden, 

-  A>=  ±  (a-b)  und  A'a'=  \.  (Aa)c=  J  (a  -  b). 


c 


Ist  ferner  A'B=r,  so  erhält  man  für  den  Halbmesser  BC  des 
Schattenschnitts,  der  durch  eine  auf  AT  senkrecht  stehende 
und  durch  den  Punct  B  gehende  Ebene  entsteht, 

bc  — (a  —  b)r 


BC 


cCos*9> 


wo  Sin.  <p  =  — - —  ist, 


und  statt  des  letzten  Ausdrucks  wird  man  auch ,  da  für  die 
meisten  Planeten  c  sehr  grofis  gegen  a  und  b  ist ,  die  abge- 
kürzte Gleichung  nehmen  können 

c 

9 

9 

So  hat  man  für  den  vollen  Schatten  bei  unseren  Mondfinster- 
nisseih 

a  =  96238  geogr.  Meilen    Halbmesser  der  Sonne, 

b  ==  859,44    —       Halbmesser  der  Erde, 

c  =  20665800         —       mittlere  Entfernung  der  Erde 

von  der  Sonne, 

woraus  daher  folgt 

AT  =  186216   geogr.  Meilen 

A'T  =  20852016 

Aa  =  3,97 

A'a'  =  444,17 

BC   =  859,44  —  0,004615  r. 

Für  unsere  Sonnenfinsternisse  aber  ist  der  Halbmesser  des 
Monds  b  sa  233  Meilen  und  die  mittlere  Entfernung  des  Monds 

von  der  Sonne 

0=20665800  —  51600  =20614200  Meilen, 

während  wieder  a  =  96238  ist.   Daraus  folgt 
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A  T  =  50030  Meilen 

A'T  =  20664230 

A«  =  1,08 

AV  =  448,20 

BC  =  233  —  0,004657  r. 

For  die  Verfinsterung  der  Jupiterssatelliten  endlich  ist  der 
Halbmesser  Jupiters  b  a  9990  Meilen  und  die  mittlere  Ent- 
fernung dieses  Planeten  von  der  Sonne 

5,20278  X  20665800  =  107519600 

und,  wie  zuvor,  a  =»  96238 ,  so  dafs  man  daher  erhalt 

A  T  =  12453870  Meilen 

A'T  a=  119913470 

Al   es  8,013 

AV  =  77,198 

BC  =  9990  —  0,00080217r. 

Man  sieht  daraus,  dafs  der  Schattenkegel  des  Monds  znr  Zeit 
des  Neumonds,  wenn  dieser  Nebenplanet  in  seiner  mittleren 
Entfernung  von  51600  Meilen  von  der  Erde  ist,  nur  die  Länge 
von  5003O  M.  hat ,  also  noch  nicht  die  Oberfläche  der  Erde 
erreicht«  Wegen  der  verschiedenen  Entfernung  des  Mondes 
von  der  Erde  ist  auch  die  Länge  seines  Schattenkegels  ver- 
schieden« Der  möglich  gröfste  und  kleinste  hat  die  Länge  von 
51110  und  49400  Meilen.  Anch  der  Schattenkegel  der  Erde 
ist  wegen  der  Excentricität  der  Erdbahn  verschieden  und  im- 
mer zwischen  den  beiden  Extremen  188640  und  182410  Mei- 
len enthalten.  Beim  Jupiter  aber  ist  die  Länge  seines  Schat- 
tenkegels so  grofs,  dafs  er  selbst  über  den  vierten  Satelliten 
desselben  noch  mehr  als  12  Millionen  Meilen  hinausreicht, 
daher  auch  diese  Satelliten  viel  öfter  verfinstert  werden,  als 
unser  Mond. 

VIIL  Bestimmung  der  Dauer  der  Finster- 
nisse der  Jupitersmonde. 

Sey  C  der  Mittelpunct  und  AmB  der  Umkreis  des  obenp 
(in  Vll)  bestimmten  elliptischen  Schattenschnitts,  cm  ein  Theill 
des  Wegs  des  Satelliten  und  cC,   so  wie  mM  senkrecht  auf 
den  Jupitersäquator  A  B.     Nennt  man  ß  die  Breite  -und  X  die 
jovicentriache  Länge  des  Satelliten  im  Augenblick  der  Oppo- 
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sition  desselben  mit  der  Sonne,  nnd  ist  m  der  Winkel,  wel- 
chen der  Satellit  ,von  dem  Augenblicke  der  Immersion  m  in 
den  Schatten  bis  zur  Conjunction  in  c  zurücklegt,  so  ist 
also 

Cc  =  ß  und  CM=m, 

so  wie 

mM  =  ß —  m  .  > 

wom.^r        Aenderung  der  Breite  des  Satelliten  in  der  Zwi- 

schenzeit  von  der  Immersion  bis  zur  Opposition  ist 

Wendet  man  diefs  auf  die  Gleichung  (A  Nr.  VII)  an,  so 
hat  man,  da 

,        0  mdß 
y=m  und  a=/J  gy- 

ist,  für  die  Gleichung  des  elliptischen  Schattenschnitts 

es  wSßY 

m»     °*~TT>)  _f 

< 

woraus  man ,  da  a  nur  klein  ist ,  annähernd  erhält 

das  obere  Zeichen  für  die  Immersion  und  das  untere,  für  die  Einer- 
sion.  Daraus  folgt,  dafs  der  ganze  Winkel,  welchen  der  Satellit 
um  den  Mittelpunct  Jupiters  während  der  ganzen  Dauer  der 
Finsternifs  beschreibt,  gleich 

'2  rA«(l 

1— a 

seyn  wird.  Nennt  man  also  S  die  synodische  Bewegung  des 
Satelliten,  in  der  Einheit  der  Zeit  A  ausgedrückt,  und  be- 
zeichnet man  durch  T  die  ganze  Dauer  der  Finsternifs,  so  ist 


(1— a).S 

nnd  diese  Gleichung  giebt  die  gesucht«  Dauer  der  Finsternifs, 
wenn  die  Breite  ß  des  Satelliten  in  der  Opposition  bekannt 
ist,  also  auch  umgekehrt  diese  Breite  /?,  wenn  die  Dauer  T 
durch  unmittelbare  Beobachtung  der  Finsternifs  bekannt  gewor- 
ist. 
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Will  man  dann  auch  die  Lange  des  Satelliten  zvr  Zeit 
der  Mitte  der  Finsternifs  so  hat  man  aus  dem  Vorhergehen- 
den die  Länge  desselben  für  die  Zeit  der  Immersion  oder 
Emersion 

woraus  daher  sofort  folgt,  d.fs  die  joviceotrische  Länge  snr 
Zeit  der  Mitte  der  Finsternifs  seyn  wird 

ß8ß 
X  ST' 

$  3 

Um  noch  den  Werth  von        zu  efiminiren,  hat  man,  wenn 

n  die  Neigung  und  x  die  Länge  des  Knotens  der  Satelliten- 
bahn  mit  der  Jupitersbahn  bezeichnet,  durch  sphärische  Tri- 
gonometrie 

Tang,  ß  =  Tang,  n  Sin.  (X  —  x) , 

tho  auch 

|£  =  Tang. n  Cos.(X— x)  Co**ß, 


so  dafs  daher  die  joviceotrische  Länge  des  Satelliten  zur  Zeit 
der  lütte  der  Finsternifs 

X — Tang  *  n .  Cos.  (X  —  x)  Cos. *  ß 

seyn  wird. 

Diese  joviceotrische  Länge  des  Satelliten  kann  auch  auf 
folgende  Weise  gefunden  werden.  Ist  nämlich  L  die  Länge  Fig. 
der  Sonne  S,  fenner  1,  b  die  geocentrische  Länge  und  Breite1*** 
Jupiters  P  zur  Zeit  der  Mitte  der  Finsternifs,  so  wie  TS  =  II 
die  Entfernung  der  Erde  T  von  der  Sonne  und  TP  =  o  vom 
Jupiter,  V  der  Frühlingspunct ,  so  hat  man,  da  diese  Gröfsen 
aus  den  astronomischen  Tafeln  oder  aus  den  Beobachtungen 
bekannt  sind, 

VTS=L,  VTp  =  l,  PTp==b  und  STp  ^l-L, 
Cos.  %ü  =  Cos.b  Cos.  (1— L) 

nnd 

Ii  Sin.  y/  » 

wo  V  g1*"&  ^em  Winkel  STp  und  n  gleich  PTS  oder  die 
sogenannte  jährliche  Parallaxe  Jupiters  bezeichnet.  Ist  dann 
X  die  heliocentrische  Läoge  Jupiters,   die  ebenfalls  durch  die 


• 
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Tafeln  gegeben  ist,  so  ist  n=l— X'>oderV=l— n  und  dieses 
X'  ist  zugleich,  da  hiervon  der  Mitte  der  Finsternifs  die  Rede 
ist,  gleich  der  gesuchten  jovicentrichen  Lange  des  Satel- 
liten. 

Kennt  man  aber  auf  diese  Weise  zwei  joviceotrische  Län- 
gen X',  X"  nnd  zwei  Breiten  (?,  $*  des  Satelliten,    so  findet 
man  daraus  auch  die  Neigung  n  seiner  Bahn  und  die  Länge  ß 
des  aufsteigenden  Knotens  dieser  Bahn  in  der  Ekliptik  durch 
die  folgenden  Gleichungen  der  sphärischen  Trigonometrie: 

Tang.n  Sin.(X'  -ß^Tang./?  ) 

Tang,  n .  Sin.  (iL"—  ß  )=  Tang,  f  \ 

oder  bequemer  durch 

Tang,  n .  Sin.  (V— ß  )  =  Tang,  ft 

r.fi'    n.  Tang.f'-Tang./g'Cos.fl''-X>), 
Tang.n  Cos.  (X  — ßj  =   SinT(X"^T)  # 

Hat  man  endlich  in  einer  gröTsern  Reihe  von  Beobachtungen 
die  Werthe  t  und  t'  der  halben  gröfsteo  und  der  halben  klein- 
sten Dauer  der  Finsternifs  eines  Satelliten  kennen  gelernt,  so 
findet  man  die  Neigung  n  der  Satellitenbahn  durch  folgenden 
einfachen  Ausdruck,  in  welchem  wieder  S  die  synodische  Um* 
laufszeit  des  Satelliten  bezeichnet: 

360    -tTT«  -t* 

n  =  —3—  .  f  t  *  —  t  *. 

Fig. Ist  nämlich  AmnB  der  Durchschnitt  des  Schattenkegels  in 
der  Nahe  des  Satelliten ,  C  dessen  Mittelpunct ,  N  m  n  die 
Bahn  für  die  kürzeste  Dauer  der  Finsternifs,  und  ist  CR  auf 
dieser  Bahn  senkrecht,  so  hat  man,  da  Rm  =  £n  ist  und 
da  der  Satellit  zur  Zeit  der  längsten  Finsternils  durch  AC  B 
geht. 

Cm  =  CA_t 
Rm     Rm     t' * 

Die  Gröfse  Cm  oder  CA,  im  Bogen  ausgedruckt,  findet  man 
aber  durch  die  Proportion 

S:t  =  360°:Cm 


oder  es  ist 


und  daher  auch 


Cm  =  360  -g 
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Rm=Cm.^=360g.  ,  ^ 

Da  aber  CR  =s  T  Cm2  —  R  m2  ist,  so  ist  auch 

wie  zuvor,  wo  CR  die  gröfste  jovicentrische  Breite  des  Sa- 
telliten (für  die  kürzeste  Finsternifs) ,  also  auch  gleich  der 
Neigung  seiner  Bahn  gegen  die  Bahn  Jupiters  ist. 

Durch  die  Beobachtungen  hat  man  die  gröfste  Dauer  die* 
ser  Finsternisse,  wie  folgt,  gefunden: 

für  den  I   Sateliten    •  •  .   2,2622  Stunden 
H      —       .  .  •  2,8678 
III      —       .  •  .  3,5611 


IV     —       ...  4,7489. 

■  i 


4' 


K.  Merkwürdige  Verhältnisse  der  Längen 
und  der  Geschwindigkeiten  der  drei  er-  » 
sten  Satelliten.  * 


.i. 


Wenn  man  die  oben  gegebenen  siderischen  Umlaufszeiten 
dieser  Satelliten  naher  betrachtet,  so  sieht  man,  dafs  die  Re- 
volution des  ersten  nahe  gleich  der  Hälfte  des  zweiten  und 
dafs  ebenso  die  Revolution  des  zweiten  nahe  gleich  der  Hälfte 
des  dritten  ist.  Wenn  diese  Verhältnisse  ganz  genau  statt  hät- 
ten, so  würde  man,  wenn  T,  T\  T"  die  Revolution  des  L, 
IL,  HI.  Satelliten  bezeichnen,  die  Gleichung  haben 

1    ,  2_  , 

Wir  haben  nämlich'  gefunden 

T  =  1,7691,  T'=  3,5512,   T"=  7,1545, 

also  ist  auch 

1  =0,5653,  ^  =0,2816,  ^==0,1398, 

so  dafs  demnach  zwischen  den  drei  letzten  Gleichungen  die 
obige  Gleichung  sehr  nahe  besteht.     Da  aber  die  Gröfsen 

-Lf  -Lj  Und  ^77  nichts  anderes,  als  die  täglichen  mittleren  si- 
derischen Bewegungen  der  Satelliten  sind,  so  hat  man,  wenn 
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•  « 

man  diese  Bewegungen  durch  dl,  St  und  dl"  bezeichnet, 
ebenfalls 

01 +  201"  =  801'  .  .  .  (C). 
Ein  anderes,  nicht  weniger  merkwürdiges  Verhältnifs  besteht 
auch  zwischen  den  EpQchen  dieser  drei  Satelliten  oder  zwi- 
schen den  mittleren  Längen  derselben  für  irgend  eine  gege- 
bene äeit.  Keifst  nämlich  1,  X  und  1"  d  iese  Länge  des  I.,  IL 
und  HL  Satelliten  für  irgend  eine  Zeit)  so  ist  immer  sehr 
nahe 

1  +  2i"  =  31'  +  180°   ...  (D> 

Die  sämmtlichen  Beobachtungen  dieser  Satelliten  seit  der 
Zeit  ihrer  Entdeckung  haben  gezeigt,  dafs  diese  beiden  Glei- 
chungen (C)  und  (D)  sehr  nahe  erfüllt  werden.  Die  Abwei- 
chungen sind  immer  nur  sehr  gering  und  innerhalb  der  Gren- 
zen der  möglichen  Beobachtungsfehler  gefunden  worden.  Die 
Theorie  endlich  hat  gezeigt,  dafs  diese  beiden  Gleichungen 
in  vollkommener  Schärfe  existiren*  Es  ist  in  der  That  sehr 
unwahrscheinlich,  dafs  diese  drei  Monde  durch  einen  blofsen 
Zufall  in  diejenigen  Entfernungen  von  Jnpiter  gesetzt  worden 
sind,  welche  für  jene  Verhältnisse  nothwendig  sind,  aber  es 
kann  angenommen  werden,  dafs  dieser  Zufall  jene  Monde  we- 
nigstens nahe  dorthin  gesetzt  habe,  wo  sie  diesen  Verhältnis- 
sen entsprechen.  Unter  dieser  Voraussetzung  zeigte  aber  die 
Theoria,  dafs  dann  blofs  durch  die  gegenseitige  Einwirkung 
dieser  drei  Satelliten  auf  einander  jene  anfänglich  nur  genä- 
herter* Verhälthisse  in  der  Folge  der  Zeit  ganz  genau  werden 
muteten  und  dafs  sie,  einmal  genau  hergestellt,  auch  immer 
in  diesem  Zustande  verbleiben  werden  ,  so  lange  das  -System 
selbst  durch  keine  gewaltsame  aufsere  Einwirkung,  wie  z.  B. 
durch  einen  Kometen,  gestört  wird.  Auch  die  secolären  Glei- 
chungen, welchen  die  mittleren  Bewegungen  dieaer  Satelliten 
unterworfen  und  die  der  seculären  Beschleunigung  unsers 
Mondes  ähnlich  sind1,  werden  jene  Verhältnisse  nicht  zu 
stören  im  Stande  seyn,  so  wenig  als  etwa  ein  widerste- 
hendes Mittel ,  in  welchem  sich  diese  Monde  bewegen  mö- 
gen ,  oder  sonst  eine  andere  Ursache,  deren  Einwirkung  nur 
nach  und  nach  merklich  wird*  Dean  dieselbe  gegenseitige  «Anzie- 
hung dieser  drei  Monde  wird  auch  jene  seculären  Gleichungen 


1   8.  Art.  Morui.  Bd.  Tl.  <S.  2579. 
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der  Mond»  denselben  Verhältnissen  unterwerf eo ,  so  dtfft  die 
seculäre  Gleichung  des  ersten ,  mehr  der  doppelten  des  dritten« 
wieder  gleich  der  dreifachen  des  zweiten  Satelliten  seyn  wird. 
Selbst  jetxt  schon  sieht  man  diejenigen  ihrer  Ungleichheiten, 
die  erst  in  vielen  Jahren  wiederkehren,  den  erwähnten  Ver- 
hältnissen sich  coordiniren  und  zwar  desto  inniger  anschHefsen, 
je  gröber  die  Perioden  dieser  Ungleichheiten  selbst  sind*  Diese 
Eigenschaft,  dnrch  welche  jene  drei  ersten  Monde  Jupiters 
gleichsam  ein  isolirtes  System  geworden  sind,  das  sich  selbst 
im  Himmelsraume  das  Gleichgewicht  hält,  mufs  sich  selbst 
»tif  die  Rotationen  derselben  erstrecken,  wenn  diese,  wie  die 
Beobachtungen  zu  bestätigen  scheinen ,  ihren  Revolutionen  um 
den  Hauptplaneten  gleich  sind«  wie  diefs  auch  beim  Monde 
der  Erde  der  Fall  ist.  Die  Anziehung  dieses  gröTsten  aller 
Hauptplaneten  ist  stark  genug,  diese  Erscheinung  hervorzu- 
bringen und  der  Umdrehung  seiner  Monde  dieselben  seculären 
Ungleichheiten  mitzutheilen ,  von  welchen  ihre  Umlaufszeiten 
afficirt  sind» 

Dafs  übrigens  der  merkwürdige  Komet,  der  im  Jahre 
1770  mitten  durch  das -System  dieser  Satelliten  gegangen  ist, 
jene  Verhältnisse  nicht  gestört  und  überhaupt  keine  einzige 
merkbare  Veränderung  in  denselben  hervorgebracht  hst,  ist 
wohl  ein  neuer  Beweis,  dafs  die  Masse  dieses,  wiw  vielleicht 
eller  Kometen,  nnr  äufserst  gering  seyn  kann.  Die  Rechnung 
zeigt,  dafs  dieser  Komet,  wenn  seine  Masse  nur  den  hundert- 
tausendsten  Theil  der  Masse  der  Erde  betragen  hätte)  9  Schon 
uns  bemerkbare  Aenderungeh  in  jenem  Systeme  harte  her* 
verbringen  müssen.  Dasselbe  schöne  Verhältnis,  welches 
zwischen  den  siderischen  Bewegungen  statt  hat,  mufs  auch 
zwischen  den  synodischen  bestehn,  da  die  synodische  Bewe- 
gung Bur  die  Differenz  der  siderischen  Bewegung  des  Satelli- 
ten nnd  der  seines  Hauptplaneten  ist.  Wenn  man  in  de* 
Gleichung  (C)  statt  der  siderischen  Bewegung  die  synodische 
sobstituirt,  so  verschwindet  die  Bewegung  JtrfrfterS  gan2  aus 
der  Gleichung ,  so  dafs  also  dieselbe  nngeifndert  bleibt. 

Eine  merkwürdige  Folge  dieses  Verhältnisses  ist  *  dafs  die 
drei  ersten  Monde  Jupiters  nie  zu  gleicher  Zeit  eine  Veitn- 
iterong  erleiden  können.  Denn  wenn  z.  B.  der  zweite  und 
der  dritte  zugleich  verfinstert  werden,  so  wird  der  erste  immer 
Bit  Jupiter  in  Conju  nerton  seyn  oder  vor  ihm  stehn,  und  wenn 
.  OL  Bd*  Xxx 
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der  zweite  und  dritte  Mond  zugleich  vor  der  Jupitersscheibe 
stehn  oder  auf  dem  Jupiter  eine  Sonnenfinsternis  verursachen, 
so  wird  der  erste  in  Opposition  oder  hinter  der  Scheibe  Ju- 
piters stehn.  Auch  ist,  so  viel  mir  bekannt,  der  Fall  nur 
ein  einziges  Mal  vorgekommen,  wo  man  Jupiter  ganz  ohne  Sa- 
telliten gesehn  hat.  Diese  Beobachtung  ist  von  Moltncux 
am  2ten  Nov,  1681  elten  Styls  gemacht  worden1. 

■ 

X.  Entdeckung  der  Satelliten  und  Bestim- 
mung der  Masse  Jupiters  durch  diesel- 
ben« 

Was  die  Geschichte  der  Entdeckung  der  JupitPrstrabanten 
und  der  allmäligen  Ausbildung  ihrer  Theorie,  so  wie  die  Be- 
obachtung ihrer  Rotation  und  endlich  den  Gebrauch  derselben 
zu  Längenbestimmungen  betrifft,  so  enthält  der  bereits  er- 
wähnte Art.  Nebenplaneten  das  Vorzüglichste,  was  darüber 
hier  angeführt  werden  könnte«  Wir  beschliefsen  daher  diesem 
Gegenstand  blofs  durch  einige  nachtragliche  zerstreute  Bemer- 
kungen. 

Es  scheint  keinem  Zweifel  unterworfen  zu  seyn,  dafs 
SiMOff  Marius  zu  Ansbach  von  Allen  zuerst,  und  zwar  im 
November  1609«  die  vier  Satelliten  Jupiters  gesehn  habe. 
Nach  ihm  erblickte  sie  Galilei  zu  Padua  am  7.  Jan.  1610* 
Fast  zu  gleicher  Zeit  sah  sie  Thomas  Harriot  am  16.  Jan. 
1610  zu  London  und  am  Ende  desselben  Jahres,  nämlich  im 
November  1610,  bemerkten  sie  auch  Peyresc,  Gautibr  und 
Gassen di  zu  Aix  in  Frankreich2.  Bemerkenswerth  ist  dabei, 
wie  Marius  auf  diese  Entdeckung  kam.  Im  Jahre  1608  näm- 
lich fand  der  brandenburgische  geheime  Rath  J.  Ph«  Fuchs 
von  Bimbach  in  Mähren  auf  der  Messe  zu  Frankfurt  a.  3VI. 
eines  der  damals  noch  wenig  bekannten  Fernröhre,  das  eio> 
Niederländer  zum  Verkaufe  dahin  gebracht  hatte«  Er  bezeugte 
l^ust,  dasselbe  zu  kaufen,  stand  aber  wieder  davon  ab,  da 
ihm  der  gesetzte  Preis  zu  hoch  schien.  Bei  seiner  Ruckkehr 
nach  Ansbach  erzählte  Fuchs    diese  Begebenheit  mit  allen 


1  Molysiux,  Optica«  p.  271. 

2  V.  Zach  Mon.  Corr.  Bd.  TUT«  8.  49,  XV.  435. 
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Umstanden  dem  Simon  Marius,  dem  et  auch  das  Werkzeug 
so  genau  beschrieb,  dafs  Marius  sogleich  ein  solches,  ob- 
schon  noch  unvollkommenes  Fernrohr  zusammensetzen  konnte« 
Im  folgenden  Jahre  1609  erhielt  Fuchs  aus  den  Niederlanden 
und  auch  aus  Venedig  bessere  Gläser,  mit  welchen  Marius 
schon  bessere  Fernröhre  zusammensetzte ,  und  mit  diesen  letz- 
ten entdeckte  er  die  Jupiterssatelliten.  Dieses  wäre  demnach 
nahe  dieselbe  Geschichte,  die  man  auch  von  Galilei  erzählt, 
der  im  J.  1609  auf  die  blofse  Nachricht  von  der  Existenz 
dieses  Werkzeuges  dasselbe  ebenfalls  selbst  erfunden  haben 
soll.  Wenn  wir  diese  Geschichte  bemerkenswerth  genannt 
haben,  so  ist  es  nicht  sowohl  wegen  ihrer  selbst,  als  wegen 
der  Zeit,  in  welcher  sie  vorgefallen  ist.  Also  im  Jahre  1608 
waren  die  neu  erfundenen  Fernröhre  schon  so  verbreitet,  i  dafs 
man  sie  auf  die  Messe  nach  Frankfurt  bringen  konnte.  Auch 
in  England  waren  im  J.  1610  die  Fernröhre  schon  sehr  be- 
kannt. So  führt  v.  Zach  einen  Brief  von  Sir  Christophe«. 
Heydon,  London  6*  Jul.  1610  datirt,  an,  in  welchem  es 
heifst:  Of  my  own  experience  with  one  of  our  ordinary 
t runks  I  have  seen  eleven  stars  in  the  Pleiades,  whereas  no 
age  ever  remembers  above  seien,  d.h.  mit  einem  umtrer gewöhn- 
lichen Guckkasten  ( Trunks') ,  wie  Heydon  die  ersten  Fern- 
röhre  seiner  Zeit  nennt,  weil  sie  vermutlich  die  Gestalt  von 
viereckigen  Prismen,  von  kastenförmigen  Parallelepipeden  hat« 
ten.  Der  oben  erwähnte  Harriot  nennt  sie  schon  Per- 
spective-  Cy linder ,  weil  sie  wahrscheinlich  schon  in  metalle- 
nen Röhren  gefafst  waren.  Bekanntlich  giebt  Borslli1  den 
Zacharias  Jahns«  oder  Johannides  als  denjenigen  an,  der 
das  Fernrohr  im  J.  1590  zu  Middelburg  in  Zeelartd  erfunden 
hat.  Jarnsen  war  Glasschleifer  und  Brillenmacher  in  Mid-»- 
delburg  und  soll  durch  ein  Spiel  seiner  Kinder  mit  Glas- 
linsen auf  die  Entdeckung  geleitet  worden  seyn.  BorElli 
belegt  diese  seine  Aussagen  mit  Zeugnissen  des  Magistrats 
jener  Stadt.  Man  hat  diese  Entdeckung  auch  einem  gewissen 
IjIffersheim  oder  dem  Jacob  Metius  oder  dem  Cornelius 
Drebbel  u.  A.  zuschreiben  wollen.  Von  diesen  wird  besonders 
der  Letzte  von  Bossut  und  von  Mosttucla  in  ihren  Geschich- 
ten der  Mathematik  in  Schutz  genommen,  indem  sie  ihm  ein 


1  Oe  rero  teletcopil  inrentore.  Hag.  Com.  1655. 
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aufgezeichnetes  Talent  und  eine  seltene  gelehrte  Bildung  zu- 
schreiben. Allein  Adiluäö  in  seiner  „Geschichte  der  mensch- 
lichen Narrheit"  stellt  diesen  Dhkbdel  geradezu  als  einen 
Charlatan  dar,  der  nur  ein  Paar  ganz  unbedeutende  Schrift- 
chen hinterlassen  habe,  die  durch  ihren  Styl  schon  den  un- 
wissenden Marktschreier  verrietheo.  Auch  soll  er  nicht,  wie 
doch  so  oft  gesagt  wurde,  der  Erfinder  des  Thermometers,  so 
wenig  wie  der  des  Fernrohrs  seyn ,  obschon  er  sich  dieser 
beiden  und  mehrerer  andern  Erfindungen  auf  eine  großspre- 
cherische Weise  selbst  gerühmt  haben  soll. 

Was  die  Benennung  dieser  Satelliten  Jupiters  betrifft,  so 
wurden  sie  von  Simon  Marius,  seinem  Markgrafen  von  Bran- 
denburg zu  Ehren,  Sidera  Brandenburg ica  und  von  Gali- 
lei, seinem  Herzog  Medici  zu  Liebe,  aidera  Medicea  genannt* 
Der  Letzte  oder  einer  seiner  Schüler  benannte  selbst  die  ein- 
zelnen Satelliten  mit  den  Familiennamen  der  Medicäer.  So 
hiefs  der  erste  Satellit  Ca th ahi ha  oder  auch  Faanciscüs,  der 
aweite  Maria  oder  Fkrdinandus,  der  dritte  Cosmüs  major 
und  der  vierte  Cosmus  minor.  Allein  diese  Schmeicheleien 
wurden  bald  vergessen  und  heutzutage  sind  sie  selbst  am 
Hofe  jener  Fürsten  nicht  mehr  bekannt. 

In  den  neuesten  Zeiten  ist  besonders  der  vierte  dieser 
Satelliten  der  Gegenstand  anhaltender  Beschäftigung  der  Astro- 
nomen geworden.  Bekanntlich  lafst  sich  die  Masse  derjeni- 
gen Hauptplaneten ,  die  mit  Satelliten  versehn  sind,  bestim- 
men ,  wenn  man  die  Halbmesser  der  Bahnen  und  die  XJm- 
laufszejten  der  beiden  Körper  kennt.  Ist  nämlich  a  die  halbe 
grofse  Axe  und  T  die  sideriache  Umlaufszeit  eines  Planeten, 
so  wie  M  die  Masse  der  Sonne  und  m  die  Masse  des  Plane- 
ten,  und  bezeichnet  man  analog  die  halbe  Axe  der  Satelliten- 
bahn durch  a'  und  die  siderische  Umlaufszeit  des  Satelliten 
durch  T',  so  hat  man 


"  -  (:-)'•  (?)'■ 


Für  Jupiter  ist  a  =  5,20279  Halbmesser  der  Erdbahn  und 
T  =  4332,59631  Tage,  für  seinen  vierten  Satelliten  aber  ist 
T*s=s  16,6890  Tage  und  a'=  26,998  Halbmesser  Jupiter«.  Da 
aber  der  Halbmesser  Jupiters  in  seiner  mittleren  Entfernung 
von  der  Sonne  aus  dem  Mittelpuncte  der  Sonne  unter  dem 
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Winkel  von  18*»371  gesehn  wird,  so  ist  der  Halbmesser  Ja« 
piters  gleich  a .  Tang/ 18",371  Halbmesser  der  Erdbahn,  und 
daher  anch  die  mittlere  Entfernung  des  vierten  Satelliten  von 
dem  Mittelpuncte  Jupiters  oder  der  hier  anzuwendende  Werth 
der  Gröfee  a'  gleich 

a'=  26,998.  a.  Tang.  18",371 

oder 

a'  =  0,0125105  Halbmesser  der  Erdbahn« 

Sabstitnirt  man  diese  Werthe  von  a,  a'  uud  T,  T*  in  der  vor- 
hergehenden Gleichung,  so  erhält  man 

=-  1067 

III 

oder  die  Masse  m  des  Jupiter  ist  gleich  -nrVr,  wenn  man 
die  Masse  M  der  Sonne  gleich  der  Einheit  annimmt.  Von 
dieser  Gröfse  hatte  schon  Newton1  die  Masse  Jupiters  gefun- 
den ,  indem  er  die  Beobachtungen  der  gröfsten  Digression  zu 
Grunde  legte,  die  sein  Zeitgenosse  Poümd  an  diesem  vierten 
Satelliten  beobachtet  hatte ,  und  ganz  ebenso  grofs  giebt  sie 
auch  noch  Laplac«2  an.      Bekanntlich  lassen  aber  diese 

Missen  der  Planeten  anch  aus  den  Störungen  schliefsen,  wel- 
che sie  auf  die  andern  Planeten  ausüben.  Da  nun  die  drei 
genannten  Planeten  die  gröfsten  unsers  Sonnensystems  und  da- 
her ihre  gegenseitigen  Störungen  sehr  beträchtlich  sind,  so 
wurde  dadurch  Laflace  verursacht,  die  Massen  dieser  Pla- 
neten auch  auf  diesem  neuen  Wege  zu  suchen.  Bouvaro, 
der  die  hierher  gehörenden  Rechnungen  auf  Laflace's  Ver- 
anlassung übernahm,  fand  dadurch  folgende  Massen: 

für  Jupiter  •  •     tuVu  , 

-  Saturn  .  .  tsVt» 

-  Uranus  .  .  TTffTff* 

Dazu  macht  Laflace  die  Bemerkung,  dafs  man  die  Differenz 
xwischen  diesen  und  den  alteren  Angaben  ungemein  klein 
finden  wird,  wenn  man  die  Schwierigkeiten  bedenkt,  die  sich 


1  Iii  seinen  Principien.   Lib.  III. 

2  Mecan.  eheste  und  Exposit.  du  Systeme  du  Monde.  Liv.  IV, 
Chap.  III.  Am  letzten  Orte  findet  Laplace  auf  demselben  Wege  die 
Masse  Saturna  =         and  des  Uranus  =  jxrhns* 
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der  Messung  der  Elongation  des  Satelliten  und  der  Ellipticität 
seiner  Bahn  entgegensetzen.  Er  sagt  hierüber1:  „Indem  ich 
meine  Wahrscheinlichkeitsrechnung  an  die  Calcüls  anbrachte, 
die  Bouvard  ausgeführt  hat,  so  habeich  gefunden,  dafs  man 
eine  Million  gegen  Eins  wetten  kann,  dafs  die  von  Bouvard 
gefundene  Masse  Jupiters  noch  nicht  um  den  hundertsten  Theii 
ihres  Werthes  fehlerhaft  ist."  Ebenso  will  er  Elftausend  ge- 
gen Eins  wetten,  dafs  die  neue  Masse  Saturns  um  kein  Hun- 
dertstel ihres  Werthes  irrig  ist,  und  endlich  nur  2500  gegen 
Eins,  dafs  die  neue  Masse  des  Uranus  noch  bis  auf  ihren 
vierten  Theil  richtig  ist.  Diese  Ungewifsheit  für  Uranus 
kommt  daher,  dafs  die  Masse  dieses  Planeten  gegen  die  des 
Saturn  sehr  klein,  dafs  also  auch  die  Störung,  welche  Saturn 
von  Uranus  erfährt,  nur  gering  ist,  und  dafs  man  daher  aus 
diesen  Störungen  nicht  mehr  so  sicher  auf  die  wahre  Ursache 
derselben,  d.  h.  auf  die  Masse  des  Uranus,  zurückschliefsen 
kann.  Hierbei  blieb  es  bis  auf  unsere  Tage.  Allein  in  den 
letzten  Zeiten  bemerkte  man,  dafs  die  Störungen,  welche  Ju- 
piter auf  die  vier  neuen  Planeten  ausübte,  noch  viel  gröfser 
und  daher  auch  noch  viel  geschickter  seyn  müssen,  die  Masse 
dieses  Planeten  zu  bestimmen.  Nicolai  in  Mannheim  unter- 
nahm zuerst  diese  Untersuchungen,  indem  er  die  von  Gauss 
entwickelten  allgemeinen  Störungsgleichungen  auf  die  Juno  an- 

1 

wendete,  woraus  er  für  die  Jupitersmasse         -■  fand.  Eben- 

1  Ud«j,V# 

so  leitete  Encke  aus  den  Störungen,  die  Jupiter  in  der  Ve- 
stabahn hervorbringt,  diese  Masse  gleich  Jq^q-J   und  endlich 

auch  aus   dem  von   ihm   benannten  Kometen  gleich  ^ 


1054,4 

ab,  sämmtlich  gröfsere  Werthe,  als  sie  früher  Newton  ge- 
funden hatte.    Die  Masse  Jupiters  war  nämlich 


nach  Newtob 
—  Bouvahd  . . 


1067  ' 
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1070  * 

nach  Nicolai  u.  Evcke  , .  -Jq^ö  1 


1   A.  a.  O.  8.  47. 
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so  dafs  also  die  letzte  die  größte  und  die  von  Bouvakd  die 
Masse  giebt. 


Es  schien  nicht  leicht,  diese  Differenzen  zu  vereinigen, 
obschon  sie  in  der  That  grofs  genug  waren,  um  die  Astronomen 
aufmerksam  zu  machen.  Diese  Differenz  war  weit  entfernt, 
io  so  enge  Grenzen  eingeschlossen  zu  seyn,  für  die  oben 
Laplace  eine  Million  zu  wetten  keinen  Anstand  nahm,  und 
sie  eine  auf  volle  Zweihundertstel  des  Ganzen.  Wenn  z.  ß* 
die  Störung,  welche  einer  der  neuen  Planeten  von  Jupiter 
leidet,  im  Allgemeinen  zwei  Grade  beträgt,  und  sie  kann  be- 
trächtlich höher  steigen,  so  beträgt  der  zweihundertste  Theil 
derselben  schon  144Secunden,  also  über  2,5  Minuten,  und  so 
grobe  Abweichungen  der  Theorie  von  der  Beobachtung  mufs- 
ten  den  neuern  Astronomen  zu  sehr  auffallen,  um  nicht  den 
Grund  dieser  Discordanz  mit  allem  Eifer  zu  erforschen.  Allein 
nachdem  sie  lange  genug  vergebens  gesucht  hatten,  blieb  ih- 
nen, wie  es  schien,  nichts  übrig,  als  beide  Resultate,  bis  auf 
bessere  Einsicht,  neben  einander  hestehn  zu  lassen.  Viele  ka- 
men sogar  auf  die  Ansicht,  dafs  bei  der  gegenseitigen  Wir- 
kung der  Planeten  auf  einander  nicht  blofs  das  Gesetz  der 
allgemeinen  Schwere,  sondern  auch  eine  gewisse  chemische 
Wahlverwandtschaft  dieser  Himmelskörper  berücksichtigt  wer- 
den müsse,  und  dafs,  wegen  einer  solchen  Verwandtschaft, 
Jupiter  z.  B.  auf  die  Masse  seiner  Monde  ganz  anders  ein- 
wirken müsse,  als  auf  die  Masse  der  neuen  Planeten,  die 
von  jener  der  Monde  wesentlich  unterschieden  seyn  könne. 
Eine  solche  Ansicht  wäre,  wie  im  vorigen  Jahrhundert  die 
von  Clairaut,  durch  welche  er  einer  ähnlichen  Schwierig- 
keit bee  egnen  wollte,  sehr  geeignet  gewesen,  unsere  Rech- 
nungen und  Theorieen  so  zu  verwirren  und  die  Schwierig- 
keiten derselben  so  zu  vermehren,  dafs  man  nur  wenig  Hoff- 
nung hegen  könnte,  je  damit  zu  einem  einfachen  und  befriedi- 
genden Resultate  zu  gelangen. 

Aber  wie  es  in  der  Geschichte  der  Menschheit  und  auch 
in  der  Geschichte  der  Wissenschaft  schon  so  oft  gegangen  ist, 
so  ging  es  auch  hier.  Man  sucht  lange  in  der  Tiefe ,  was 
ganz  oben,  was  oft  unmittelbar  vor  Augen  liegt.  Jene  erste 
Bestimmung  der  Masse  Jupiters  von  N^wtost  gründete  sich 
•uf  die  Messungen  Pound's  und  diese!  wurden  durch  eine 
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8tiU*chweigenda  Uebereinkuoft  unter  den  Astronomen  alt  feh- 
lerfrei, als  ganz  zuverlässig  angenommen,  obschon  man  sehr 
wohl  wufste,  dafs  die  Instrumente,  deren  sich  Pouhd  be- 
diente, nicht^  die  besten  ihrer  Art  und  dafs  die  Beobachtun- 
gen, um  die  es  sich  hier  handelte ,  nicht  die  leichtesten  waren. 

Endlich  kam  Aibt,  damals  noch  (im  J.  1832)  Professor  der 
Astronomie  in  Cambridge,  zuerst  auf  den  Einfall,  die  gröTste 
Elongation  dieses  vierten  Satelliten  noch  einmal  mit  aller 
Scharfe,  die  seine  trefflichen  Instrumente  und  die  jetzt  so 
sehr  vervollkommnete  Beobachtungskunst  erlaubten,  zu  unter- 
auchen, und  er  fand  im  Mittel  aus  sehr  vielen  und  sehr  gut 
unter  einander  übereinstimmenden  Beobachtungen  daraus  die 

Masse  Jupiters  gleich      ]  jl  der  Sonne,   also  nahe  mit  den- 

jenigen  Resultaten  übereinstimmend  ,  die  Nicolai  und  Ekckb 
auf  ganz  andern  Wegen  gefunden  haben.  Spater  nahm  auch 
Prof.  Santini1  in  Padua  dieselben  Beobachtungen  des  vier- 
ten  Satelliten  noch  einmal  vor  und  fand  diese  Masse  gleich 
ToV^,  übereinstimmend  mit  Airt.     Nennt  man  Pouhd's  Be- 

atimmung  a  =  -j^y  und  die  neue  e'  =  ^49»  »0  hat  man 

»1  _1067  _|n<7 

«  ~~IÜ49  I,U17' 
so  dafs  also  die  alte  Bestimmung  um  nahe  y^r  ihrer  GröTse 
fehlerhaft  ist,  allerdings  unvereinbar  mit  dem  Resultate,  wel- 
ches La pl ack  mit  Hülfe  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  ge- 
funden haben  wollte, 

XI  Bestimmung  der  Entfernung  Jupiters 
von  der  Sonne  durch  Beobachtung  seiner 
Satelliten. 

Wenn  die  Alten  diese  Satelliten  mit  unbewaffnetem  Ause 
hätten  sehn  können,  so  würde  ihnen  das  einfache  Mittel,  dar- 
aus die  Entfernung  Jupiters  von  der  Sonne  zu  finden  ,  ohne 
Zweifel  nicht  entgangen  seyn  und  sie  würden  dann  ganz  an* 


1  Memoria  della  SoeieU  Italiana  in  Modeoa.  T.  XXI.  Schuma- 
cher'» aatron.  Nachr.  Th.  XII.  S.  285. 
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dere  Ansichten  von  der  Gr&fse  und  der  iooern  Organisation 
unseres  Planetensystems  erhalten  haben.    Nehmen  wir  an,  man 
hatte  die  ganze  Dauer  des  Umlaufs  des  3ten  oder  des  4ten 
Satelliten  beobachtet.     Zur  Zeit  der  Mitte  der  Finsteroifs  ist 
dieser  Satellit,  aus  dem  Mittelpuncte  Jupiters  betrachtet,  sehe 
nahe  in  seiner  Opposition  mit  der  Sonne,   also  ist  dann  auch 
seine  jovicentrische  Lage  am  Himmel  dieselbe  mit  der  helio- 
centrischen  Lage  seines  Hauptplaneten.    Die  unmittelbare  Be- 
obachtung oder,    was  dasselbe  ist,    die  Sonnentafel  giebt  für 
dieselbe  Zeit  auch  die  heliozentrische  Lage  der  Erde.  Man 
bat  daher  in  dem  Dreiecke,   das  die  Mittelpuncte  der  Sonne, 
der  Erde  und  des   Jupiter  verbindet,  den  Winkel  an  der 
Sonne  and  durch  eine  directe  Beobachtung  auch  den  Winkel 
an  der  Erde  oder  die   Elongalion  Jupiters  von    der  Sohne« 
Demnach  hat  man  also  auch,  da  in  jedem  Dreiecke  die  Seiten 
sich  verhalten,    wie  die  Sinus  der  ihnen  entgegenstehenden 
Winkel,  für  die  Zeit  dieser  Mitte  der  Finsternifs  das  Verhält- 
nifs  der  drei  Seiten  dieses  Dreiecks,  oder  man  erhält  die  Ent- 
fernung Jupiters  von  der  Sonne  und  von  der  Erde  in  Theilen 
der  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne.    Man  findet  dadurch, 
dafs  Jupiter  in  seiner  mittleren  Entfernung  von  der  Sonne 
nahe  5,2  Mal  weiter  von  der  Sonne  absteht,  als  die  Erde,  oder 
dafs  diese  Entfernung  Jupiters  von  der  Sonne  über  107  Mil- 
lionen deutsche  Meilen  beträgt. 

X1L   Entdeckung  der  Geschwindigkeit  des 
Lichts  durch  diese  Satelliten. 

i 

Dafs  die  Verfinsterungen  dieser  Satelliten  zur  Bestimmung 
der  geographischen  Längen  sehr  geeignet  sind ,  wurde  bereits 
oben1  bemerkt  Am  einfachsten  ist  das  Verfahren,  wenn  man 
diese  Finsternisse  an  zwei  verschiedenen  Orten  in  der  That 
beobachtet.  Hat  man  z.  B.  den  Eintritt  eines  solchen  Mon- 
des in  den  Schatten  seines  Hauptplaneten  zu  Paris  um  8h 
30'  24"  und  zu  Wien  um  9h  26'  34"  beobachtet,  so  ist  die 
Differenz  dieser  Zeiten  oder  so  ist  0h  56'  10"  auch  sofort  die 
Differenz  der  geographischen  Längen  dieser  beiden  Beobach- 
tungsorte.   Allein  es  ist  schwer,  viele  solche  correspondirende 

S.  Art  NebenfianeUn.  Bd.  VII.  3.  67. 
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Beobachtungspaare  zu  erhalten,  und  was  noch  wichtiger  ist, 
zur  See,    wo  diese  Beobachtungen  von  vorzüglicher  Anwen- 
dung sind  ,    kann  man  die  Nachricht  von  der  zweiten ,  viel- 
leicht mehrere  Hunderte  von   Meilen  entfernten  Beobachtung 
nicht  abwarten,  da  man  die  Länge  des  Orts,  an  welchem  sich 
das  Schiff  eben  aufhält,  sogleich  kennen  mufs,    um  sich  vor 
den  Klippen  und  Untiefen  der  See  zu  schützen.    Diesem  Um- 
stände zu  begegnen ,  suchte  man  ein  Mittel,  aus  einer  einzigen, 
isolirten  Beobachtung  einer  solchen  Finsternifs  die  geographi- 
sche Länge  dieses  Ortes  abzuleiten.      Eine  lange  fortgesetzt« 
Reihe  von  Beobachtungen  dieser  Art  lehrte  uns  die  Umlaufs- 
zeiten und  die  übrigen  Elemente  dieser  Monde  kennen  und 
setzte  uns  dadurch  in  den  Stand,   diese  Finsternisse,  wie  sie 
sich  künftig  ereignen  werden ,  durch  Rechnung  zu  bestimmen. 
Die  ersten  Tafeln  dieser  Art  wurden  von    dem  berühmten 
Astronomen    Dominicus  Cassini  im  J.  1668  gegeben  und 
man  fand  ans  ihnen  durch  ziemlich  einfache  Rechnungen  die 
Zeiten  der  Finsternisse  in  Pariser  Zeit  ausgedrückt.     Viel  ge- 
nauer sind  die  neuesten,    von  Delambre  nach  der  Theorie 
Laplace's  gegebenen  Tafeln  dieser  Art.  Nehmen  wir  an,  man 
hatte  den  Anfang  einer  solchen  Finsternifs  zu  Tobolsk  an  irgend 
einem  Tage  um  2h  40'  52"  nach  Mitternacht  beobachtet  und 
man  hätte  aus  jenen  Tafeln  gefunden,    dafs  diese  Finsternifs 
zu  Paris  um  10u  17'  48"  statt  haben  sollte,    so  würde  daraus 
wieder  die  Länge  der  Stadt  Tobolsk  von  Paris  gleich  4h  23' 
4"  oder  im  Bogen  65  '  46'  0"  von  Paris  oder  endlich  85°  45' 
0"  von  dem  eingebildeten  Meridiane  von  Ferro  folgen,  den 
man  !20  Grade  westlich  von  Paris  annimmt.    Diese  Längenbe- 
stimmung würde  ebenso  genau  seyn ,    als  eine  aus  zwei  Be- 
obachtungen erhaltene,  wenn  nur  die  erwähnten  Tafeln  eben- 
so verlafslich  sind,    als  es  gewöhnlich  eine  einzige  dieser  Be- 
obachtungen selbst  zu  seyn  pflegt.    Auf  diesem  Wege  nun  be- 
merkte der  grofse  dänische  Astronom  Olaus  Römer,  der  sich 
mit  der  Construction  solcher  Tafeln  eifrig  beschäftigte,  scho*ö 
im  Jahre  1(575,  dafs  es,  zur  wahren  Brauchbarkeit  dieser  Ta- 
feln,  keineswegs  hinreiche,   die  Umlaufszeiten  und  die  übri- 
gen Elemente  der  Satelliten  Jupiters  zu  kennen,  sondern  dafs 
man  auch  auf  den  jedesmaligen  Stand  Jupiters  gegen  die  Son- 
ne Rücksicht  nehmen  müsse.    Römer  fand  nämlich,    dafs  die 
Finsternisse  alle  um  nahe  8  Min.  13  See  früher  eintraten,  als 
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die  Rechnung  forderte,   wenn  Jupiter  in  A  und  die  Erde  in  Fig. 
T,  die  Sonne  aber  in  S  ist,    und  ebenso  viel  später,  wenn^* 
Jupiter  in  B,  Erde  und  Sonne  aber  in  T  und  S  sind,  oder 
allgemein,  dafs  zur  Zeit  der  Opposition  Jupiters  mit  der  Sonne 
alle  Finsternisse  um  8  Min.  13  See.  zu  früh  und  zur  Zeit 
der  Conjunction  um  ebenso  viel  zu  spat  eintrafen.    Nennt  man 
aber  R  s  ST  den  Halbmesser  der  Erdbahn  und  r  =  S  A 
den  Halbmesser  der  Jupitersbahn ,  so  ist  die  Entfernung  Jupi- 
ters von  der  Erde  i 
in  der  Opposition    TA  ==  r — R 
und  in  der  Conjunction  TB  =  r+H. 

Die  Differenz  dieser  beiden  Entfernungen  ist  gleich  2r  oder 
gleich  dem  Durchmesser  der  Erdbahn.  In  der  Opposition  sind 
wir  demnach  dem  Jupiter  um  den  ganzen  Durchmesser  der 
Erdbahn  näher,  als  in  der  Conjunction,  und  dort  sehn  wir 
zugleich  alle  Finsternisse  um  16  Min.  26  See.  früher,  als  hier. 
Diese  einfache  Zusammenstellung  beider  Erscheinungen  reichte 
für  den  Scharfsinn  Römkh's  hin,  die  wahre  Ursache  derselben 
zq  finden.  In  der  gröfsern  Entfernung  Jupiters  nämlich  bedarf 
das  Licht  auch  eine  gröfsere  Zeit,  als  in  der  kürzeren  Distanz, 
und  zwar  16  Min«  26  See,  um  den  Durchmesser  der  Erde, 
d.h.,  um  den  Weg  von  41331600  deutschen  Meilen  zurückzu- 
legen. Sonach  wurde  denn  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes* 
gemessen,  das  in  jeder  Secunde  41918  deutsche  Meilen  zurück- 
legt, vorausgesetzt,  dafs  es  von  seinem  Ausgange  bis  zur  An- 
kunft auf  der  Erde  stets  dieselbe  Geschwindigkeit  beibehält. 
Ein  halbes  Jahrhundert  spater  benutzte  der  englische  Astronom 
Br adlet  diese  Entdeckung  Römia's,  um  darauf  seine  nicht 
minder  glänzende  Entdeckung  der  Aberration  1  zu  gründen. 

Xm.   Lichtgleichung  der  Satelliten» 

■ 

Nachdem  man  auf  diese  Weise  die  Geschwindigkeit  des 
Lichtes  kennen  gelernt  hatte,  war  es  nothwendig,  zu  finden, 
wie  viel  dadurch  die  Zeit  der  Finsternifs  in  jeder  Lage  Jupi- 
ters verändert  werde.  Zu  diesem  Zwecke  mufs  man  also  die 
Distanz  D  Jupiters  von  der  Erde  für  jede  gegebene  Zeit  ken- 
nen.   Ist  diese  Distanz  bekannt,  so  wird  das  Product 

1  S.  Art,  Abirrung  des  Uchtes.  Bd.  I.  S.15. 


Digitized  by  Google 


1060  Trabanten,  , 

Ou  ff  13"XD 
oder,  in  Standen  and  deren  Theilen  ausgedrückt, 

0,137  D 

die  gesuchte  Zeit  T  seyn,  um  welche  die  Finsternifs  in  die- 
ser Distanz  durch  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  verändert 
worden  ist.  Um  D  zu  finden,  sey  0  die  Länge  der  Sonne 
weniger  der  heliocentrischen  Länge  Jupiters  für  die  gegebene 
Zeit  und  R  die  Entfernung  der  Sonne  von  der  Erde,  so  wie 
r  von  Jupiter,  wodurch  man  sofort  erhält 

D  =  yV  +  R*  —  2r  R  Cos.0. 

Da  nun  R  gegen  r  nur  klein  ist,  so  hat  man,  wenn  man  die 

1 

dritten  und  hrlhern  Potenzen  von  -  vernachlässigt  und  die 

r 

Wurzelgrbfse  der  letzten  Gleichung  auflöst, 

D  =  r — R  Cos.  0  +  5-  (1  -  Cos.  2  0)  +  £^  (Cos.  0-Cos.3  0). 

4  r  ör 

Ist  nun,  um  auf  die  Ellipticität  der  beiden  Planetenbahnen 
Rücksicht  zu  nehmen,  a  die  halbe  grofse  Axe,  ae  die  Ex- 
centricitat  der  Jupitersbahn  und  m  die  mittlere  Anomalie  die- 
ses Planeten,  und  nennt  man  dieselben  Dinge  für  die  Erdbahn 
A,  AE  und  M,  so  hat  man 

r=a(l-e  Cos.m) 

und 

R  =  A(1  —  ECos.M). 
Substituirt  mao  diese  Werthe  von  r  und  R  in  dem  vorherge- 
henden Ausdrucke  und  setzt  man  der  Kürze  wegen  die  GröTse 
A  gleich  der  Einheit,  so  hat  man 

—  1  Cos.2  0  —  ^  Cos.30+ECos.M Cos.0. 
4a  öa* 

Es  ist  aber  a  =  5,202776;  e  =  0,048162  und  E  =  0,016793. 

Substituirt  man  diese  numerischen  Werthe  in  der  vorherge- 
henden Gleichung,  nachdem  man  die  letzte  durch,  ~|Jjft37  mal- 
tiplicirt  hat,  so  erhält  man  «  *v 

T  =  0h,7 1 9  —  0N034  Cos.  ra  —  0M 36  Cos.  0 
— 0h,007  Cos.20— ONOOi  Cos.30+Oh,OO2€os.M  Cos.0 

und  dieses  ist  die  gesuchte  Zeit  T,  in  Stunden  ausgedrückt, 

I 

- 

« 
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um  welche  die  Finsternisse  der  Satelliten  in  der  Distanz  D 
später  gesehn  werden,  als  wenn  die  Geschwindigkeit  des  Lichts 
unendlich  grofs  wäre.  Der  letzte  Ausdruck  für  T  wird  die 
Licht gleichung  genannt. 

- 

XIV.   Vorausbestimmung  d er  Finstern iss e 

dieser  Satelliten. 

Wenn  die  Bahn,  die  Jupiter  um  die  Sonne  beschreibt, 
ein  Kreis  wäre,  so  würde  die  Vorausbestimmung  der  Finster- 
nisse, wenn  man  einmal  nur  eine  derselben  beobachtet  hat, 
sehr  leicht  seyn.  Man  würde  nämlich  blofs  zu  der  gegebe- 
nen Zeit  der  beobachteten  Finsternifs  die  synodische  Revolu- 
tion des  Satelliten  1  - ,  2  - ,  3mal  .  .  .  addiren ,  um  sofort  die 
Zeiten  aller  nächstfolgenden  Finsternisse  zu  erhalten.  Da  aber  ' 
wegen  der  EUipticität  der  Bahn  die  Geschwindigkeit  Jupiters  in 
derselben  veränderlich  ist,  so  erleidet  dadurch  diese  einfache 
Vorschrift  eine  Aenderung,  die  sehr  beträchtlich  ist  und  bei 
dem  vierten  Satelliten  selbst  über  sechs  volle  Stunden  gehn 
kann.  Nehmen  wir  an,  dafs  man  die  Finsternifs  eines  Satel- 
liten beobachtet  habe  zu  der  Zeit,  wo  Jupiter  eben  in  seinem 
Ferihelium  war.  Da  die  Bewegung  dieses  Planeten  in  seiner 
Sonnennähe  gröfser  ist,  als  die  mittlere1,  so  wird  die  nächst« 
folgende  Finsternifs  später  eintreten,  und  zwar  um  die  Zeit®, 
welche  der  Satellit  gebraucht,  um  mit  seiner  mittleren  synodi- 
schen Bewegung  einen  Bogen  zu  durchlaufen,  welcher  der 
Mittelpunctsgleichung  Jupiters  für  diesen  Ort  seiner  Bahn  gleich 
ist.  Nennt  man  nämlich  t  die  periodische  und  T  die  syno- 
dische Umlaufszeit  des  Satelliten  und  w  den  Dogen,  welchen 
Jupiter  in  seiner  Bahn  während  der  Zeit  T  zurücklegt,  so  be- 
schreibt der  Satellit  während  der  Zeit  t  den  Bogen  360°  und 
während  der  Zeit  T  den  Bogen  360°  +  w,  also  ist 

oder  T  ist  um  so  gröber,  je  gröfser  w  ist«  Nennt  man  daher 
fa  die  Mittelpunctsgleichung  Jupiters  oder  die  Differenz  seiner 
wahren  und  seiner  mittleren  Anomalie,  so  ist 


1   Vergl.  Art.  Mittlerer  Planet.  Bd.  VI.  5.  2310. 
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T 

e=mh- 

Ist  aber  e  =  0,048162  die  Excentricitat  der  Jupitersbahn  and 
m  seine  mittlere  Anomalie,  vom  Perihel  gezählt,  so  hat  man 
bekanntlich 

2e  5e2 
h  =  — — -77  Sin.m  -J-  «— — — p-,  Sin.  2  m  +••••• 
Sin.i  4Sin.  1 

Substituirt  man  daher  für  T  die  oben  gegebenen  synodischen 
Revolutionen  der  vier  Satelliten ,  so  erhalt  man  für  die  ge- 
suchten Correctionen  0  jeder  nächstfolgenden  Finsternifs 

bei  dem  I    Satelliten    0  =  0h,650  Sin.m 

II    1,305  Sin.m 

III  .....     2,640  Sin.m 

IV  .....     6,156  Sin.m. 

*        *  • 

s 

\ 

B.    Satelliten  des  Saturn. 

Ueber  die  sieben  Satelliten,  welche  den  Planeten  Saturn 
umgeben,  ist  bereits  im  Artikel  Nebenplaneten  das  Vorzüg- 
lichste von  dem,  was  uns  von  ihnen  bekannt  ist,  gesagt  wor- 
den, daher  wir  hier  nur  einige  dort  übersehene  Bemerkungen 
nachträglich  mittheilen  wollen. 

Die  t  zwei  dem  Saturn  nächsten  dieser  Satelliten  scheinen 
ungemein  klein  zu  seyn,  besonders  der  dem  Ringe  zunächst 
stehende  oder  der  sogenannte  erste  Satellit,  der  wohl  der 
kleinste  der  uns  bekannten  Himmelskörper  seyn  mag.  Beide 
streifen,  selbst  in  ihren  grofsten  Elongationen ,  beinahe  an 
den  aofsersten  Rand  des  Rings  und  sind  daher  auch  wohl 
wegen  dieser  Nähe  des  viel  lichtstarkeren  Rings  so  schwer  zu 
sehn.  Auch  Herschel  und  Schröter  haben  mit  ihren  gro- 
fsen  Spiegelteleskopen  die  Durchmesser  dieser  zwei  kleinen 
und  aufserst  lichtschwachen  Monde,  die  man  aufserdem  auf 
dem  Festlande  noch  nicht  gesehn  hat,  nicht  zu  messen  ge*-> 
wagt.  Von  den  fünf  weiter  entfernten  aber  geben  sie  die 
Durchmesser  wie  folgt,  an: 
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Dach  Schröter   •   •    .    nach  Herschel 
Satellit    III    ...    100  deutsche  Meilen    ...  140 

IV  ...    100      ~      —       ...  140 

V  ...   260      —      —      ...  360 

VI  ...   680      —      —      ...  1050 

VII  ...    390     —      —      ...  620 
welche  Zahlen  aber  mehr  als  Schätzungen,    denn  als  eigent- 
liche scharfe  Messungen  zu  betrachten  sind. 

Wegen  der  greisen  Neigung  ihrer  Bahnen  gegen  die  Bahn 
des  Saturn,  die  bei  den  sechs  ersten  gegen  30  und  bei  dem 
siebenten  23  Grade  beträgt,  werden  diese  Monde  nur  selten 
verfinstert,  da  sie  gewöhnlich  über  oder  unter  der  Schatten- 
•xe  ihres  Hauptplaneten  Vorübergehn.  Vergleicht  man  die 
oben1  angeführten  Umlaufszeiten  dieser  Monde  mit  ihren 
Entfernungen  vom  Saturn,  so  sieht  man,  dafs  auch  hier  das 
bekannte  dritte  Gesetz  Kefler's  in  Anwendung  kommt.  Die 
ersten  drei  dieser  Satelliten  haben  sehr  kleine  Bahnen  und 
ttehn  ihrem  Hauptplaneten  durchaus  naher,  als  unser  Mond 
der  Erde.  Ihre  mittleren  Entfernungen  betragen  in  der  That 
nur  |,  |  und  £  der  Entfernung  unsers  Mondes  von  der  Erde; 
der  vierte  aber  hat  nahe  dieselbe  Entfernung  vom  Mittel- 
punete  Saturns,  wie  der  Mond  vom  Mittelpuncte  der  Erde. 
Zwischen  dem  fünften  und  sechsten  aber,    so  wie  zwischen 

■ 

dem  sechsten  und  siebenten  bemerkt  man  einen  sehr  grofsen, 
den  übrigen  nicht  angemessenen  Zwischenraum ,  in  welchem 
vielleicht  unsere  Nachfolger  dermaleinst  noch  mehrere  neue 
Satelliten  entdecken  werden. 

■ 

So  wie  ferner  der  erste  oder  nächste  dieser  Satelliten 
durch  seine  sehr  geringe  GröTse  ausgezeichnet  ist,  so  ist  auch 
seine  Bahn  die  kleinste,  die  wir  in  unserm  Planetensysteme 
kennen,  da  ihr  Halbmesser  nur  ein  Drittel  grbTser  ist,  als 
der  Durchmesser  Jupiters. 

Man  hat  öfter  an  der  Existenz  der  zwei  innersten  Tra- 
banten gezweifelt,  da  sie  bisher  nur  von  Herschel  gesehn 
worden  sind.  Aliein  Madler  und  Beer2  haben  die  sä'mmt- 
Kchen  Beobachtungen  des  älteren  Herschel  vom  Jahre  1789 

« 

*       .  ■ 

1  8.  Art.  Nebenplaneten.  Bd.  VII.  &  74. 

2  Astronomische  Nachrichten.  Th.  Xlii,  S.  75. 
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discutrrt  and  die  erwartete  Uebereinstimmung  unter  ihnen  ge- 
funden ,  ja  selbst  die  ersten  genäherten  Elemente  ihrer  Pannen 
daraus  abgeleitet.  Sie  fanden  nämlich  für  den  zweiten  dieser 
Satelliten 

Umlaufszeit   321'  53'  2",728 
Distanz  vom 

Mittelp.  %  ...  34",38 
Epoche  1789  Sept.  14  . .  iih  53'  mittl.  Zeit  von  Slough,  für 
welche  die  saturnicentrische  Länge  dieses  Satelliten  gleich  67° 
56'  25">5  ist.    Für  den  ersten  oder  dem  Hauptplaneten  näch- 
sten Satelliten  aber  fanden  sie 

Umlaufszeit  .  .    22h  36'  17",705 
Distanz  vom 

Mittelp.  *  .  .  26",7779 
Epoche  1789  Sept.  14  .  .  .  13h  26'  »in!.  Zeit  von  Slough,-  für 
w.elche  Zeit  die  saturnicentrische  Länge  dieses  Satelliten  268* 
34'  36"  ist.  Bei  diesem  letzten  Satelliten  glaubten  sie  sogar 
die  elliptischen  Elemente  seiner  Bahn,  wenn  gleich  nur  bei- 
nahe ,  bestimmen  zu  können ,  und  fanden  durch  die  darüber 
angestellten  Rechnungen 

Umlaufszeit    ...    22h  36'  17",705 

Halbe  grofse  Axe  .  .  .   2,46820  Halbmesser  Saturn« 

Excentricität     ....  0,0689 

Perisaturnium    .  .  .     104*  42' 
Epoche  1789  Sept.  14  .  .  13h  26'  mit  der  mittleren  saturni- 
centrischen  Länge  264°  16'  36". 

Bemerken  wir  noch,  dafs  auch  Hirschel  der  Jüngere 
diese  zwei  innersten  Satelliten  Saturns  durch  die  grofsen  Spie- 
gelteleskope seines  Vaters  gesehn  zu  haben  versichert,  und  dafs 
diese  Instrumente  auch  wohl  die  einzigen  sind,  durch  welche 
sie  gesebn  werden  können.  Näher  theoretisch  untersucht  sind 
von  diesen  Satelliten  nur  der  vierte  und  der  sechste,  und 
zwar  beide  von  Bkssel  *,  der  die  sämmtlichen  älteren  Beob- 


1  Man  findet  diese  Unterauchengeo  ond  die  daraus*  erhalte- 
nen Resultate  zusammengestellt  in  t.  Zach'a  Mon.  Cerrespont.  Th. 
XXIV.  S.  197.  für  den  vierten  nnd  in  den  astron.  Nachrichten  von 
Schumacher  Tb.  IX.  S.  1.  und  881.  und  Th.  XI.  S.  17.  für  den  seeft- 
aten  Satelliten.  Der  letzte  tcheirft  itf  seiner  Theoria  am  meisten 
ausgebildet,  auch  findet  man  in  Aitron.  Nachr.  Th.  IX.  S.  49.  schon 
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achtange»  derselben  sammelte  and  mit  seinen  eigenen  ver- 

C.    Satelliten  des  Uranus. 

t)as  Wenige,  was  uns  von  diesen  Himmelskörpern  blofs 
durch  Herschel  sen»  bekannt  geworden  ist,  findet  man  be- 
reits oben1  gesammelt.  Wir  fügen  nur  noch  bei,  was  Heu- 
scbel2  jun.  darüber  sagt,  nicht  sowohl,  um  die  in  dem  erwähnten 
Artikel  vielleicht  etwas  zu  positiv  aufgestellten  Behauptungen 
tu  bestätigen,  als  vielmehr,  um  dieselben  hier  wieder  auf  ih-  . 
nn  wahren  Werth  zurückzuführen. 

„Mit  Ausnahme  der  zwei  innersten  Satelliten  des  Saturn 
gehören  die  des  Uranus  zu  denjenigen  Gegenständen  unseres 
Sonnensystems,  die  man  am  schwersten  nicht  blofs  beobach- 
ten, sondern  auch  nu*  tu  Gesicht  bekommen  kann.  Zwei 
derselben  existiren  unbezweifelt ,  die  vier  anderen  aber  sind 
mehr  geahnet,  als  wirklich  gesehn  worden.  Jene  zwei  zei- 
gen nns  ipdefs  eine  merkwürdige  und  unerwartete  Eigenschaft, 
tod  der  wir  bisher  in  unserem  Systeme  noch  kein  Beispiel 
haben.  Alle  Körper  dieses  Systems,  so  weit  wir  sie  kennen, 
die  Haupt  -.  und  Nebenplaneten  ohne  Ausnahme,  bewegen  sich 
Ton  West  gen  Ost  und  in  solchen  Bahnen,  die  von  der  Ebene 
der  Ekliptik  nicht  weit  abstehn.  Die  Bahnen  jener  zwei  Ura- 
nus-Trabanten aber  stehn  nahe  senkrecht  auf  der  Ekliptik, 
da  ihre  Neigungen  gegen  diese  Ebene  gegen  79  Grade  betra- 
gen, und  die  Bewegung  der  Satelliten  in  diesen  Bahnen 
ist  retrograd,  d.  h.  ihre  auf  einander  folgenden  Orte»  auf  die 
Ekliptik  reducirt,  gehn  von  Ost  gen  West.  Diese  Bahnen  sind 
überdiefs  nahe  kreisförmig  und  die  Bewegung  ihrer  Knoten 
scheint  sehr  langsam  zu  seyn ,  so  wie  auch  ihre  Neigungen  seit 
der  Entdeckung  derselben  im  J.  1787  keine  merkbare  Aende- 
ruog  erlitten  haben.  Diese  sonderbaren  Abweichungen  an  der 
äofsersten  Grenze  unserer  Planetenwelt  scheinen'  uns  gleichsam 


die  astronomischen  Tafeln  desselben,  aus  welchen  bereits  Mädler 
ebeod.  S.  294.  die  Finsternisse  dieses  sechsten  Satelliten  für  mehrere 
JtHre  voraus  berechnet  hat. 

1  3,  Art.  Ntbenplanelcn.  Bd.  VII.  S.  79.. 

2  Treatise  of  Astronom/.  Lond.  1833.  p.  $99* 

IX.  Bd.  ♦  Yyy 
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vorzubereiten  tof  ganz  andere  and  neue  Anordnungen,  die 
sich  ans  in  den  benachbarten  Systemen ,  wenn  sie  einmal  zu 
unserer  Kenntnifs  kommen,  aufschließen  werden.  Uebrigena 
wurde  die  Nachricht  von  diesen,  jenen  entfernten  Körpern 
ganz  eigenthümlichen  Anomalieen  bisher  blofs  auf  das  Zeugoifs 
ihres  ersten  Entdeckers,  meines  Vaters,  angenommen,  da  sie 
meines  Wissens  noch  keinem  andern  Astronomen  sichtbar  ge- 
worden sind.  Ich  bin  daher  erfreut,  hinzusetzen  zu  kitanen, 
dafs  ich  jenes  Zeugnifs  durch  meine  eigenen  Beobachtungen 
seit  dem  Jahre  1828  bis  1833  auf  das  Vollständigste  zu  be- 
stätigen im  Stande  bin." 

- 

D.    Satellit  der  Venus. 

Auch  um  die  Venus  wollten  frühere  Astronomen  einen 
Mond  gesehn  haben.  Fontaka  bemerkte  ihn  im  J.  1645, 
Dominicus  Cassini  1672  und  wieder  1686,  Short  in 
England  im  J.  1740.  Auch  Mohtaighe,  Hohabbow  und 
Andere  sprechen  von  ihren  Beobachtungen  dieses  Himmels- 
körpers. Da  man  ihn  aber  seitdem  nicht  mehr  gesehn  hat, 
nicht  einmal  bei  den  zwei  Durchgängen  der  Venus  vor  der 
Sonne  in  den  Jahren  1761  und  1769,  wo  er  doch  vor  Allem 
hätte  sichtbar  seyn  sollen,  und  da  überhaupt  alle  weitere  Be- 
mühungen, ihn  zu  Gesichte  zu  bekommen,  fruchtlos  gewesen 
sind,  so  suchte  man  jene  ersten  sogenannten  Beobachtungen 
durch  blofse  optische  Täuschungen  zu  erklären.  Das  Licht 
der  Venus  ist  zuweilen  so  stark,  dafs  die  polirten  Glaslinsen 
unserer  Fernröhre  eine  Art  von  Spiegelung  erzeugen,  wo  man 
dann  ein  zweites,  schwächeres  Bild  des  Planeten  im  Felde 
des  Fernrohrs  erblickt,  das  man,  wie  man  glaubt,  für  einen 
Begleiter,  für  einen  Mond  des  Planeten  gehalten  hat.  Auch 
Waroestiu  in  Stockholm  sah  einmal,  als  er  eben  die  Venus 
beobachtete,  einen  solchen  scheinbaren  Nebenplaneten,  aber 
*)s  er,  um  sich  vor  Täuschung  zu  verwahren,  das  Fernrohrum 
dessen  eigene  Axe  drehte,  drehte  sich  jener  Mond  mit  um 
den  Planeten,  ganz  ebenso,  wie  sich  ein  Flecken  auf  dem 
Oculare  des  Fernrohrs,  wenn  dieses  Ocular  gedreht  würde, 
hatte  bewegen  müssen.  Indefs  war  doch  der  treßliche  Lam- 
bert in  Berlin  von  der  Wahrheit  jener  frühem  Beobachtungen 
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to  überzeugt,  dafs  er  au*  den  Angaben  jener  Astronomen  die  ' 
Elemente,   ja  sogar  die  Tafeln  dieses  Satelliten  der  Venns  ztx 
bestimmen  suchte1.     Ans  diesen  Elementen  fand  Lambert, 
dafs  der  Satellit  bei  den  erwähnten  Durchgängen  der  Venus 
im  Jahr  1761  und  1769  eine  zu  grofse  Breite  hatte,   um  auf 
der  Sonnenscheibe  gesehn  zu  werden,   dafs  er  aber  wohl  bei 
der  damals  nahe  bevorstehenden  Conjunction  der  Venus  mjt 
der  Sonne  am  1.  Junius  1777  »ich  auf  der  Sonnenscheibe  pro- 
jiciren  Werde.    Allein  die  Astronomen  haben  ihn  auch  zu  die- 
ser Zeit  vergebens  gesucht,  und  man  ist  jetzt,  vielleicht  nicht 
ganz  aus  hinreichenden  Gründen,  beinahe  allgemein  dahin  überein- 
gekommen, dafs  dieser  Satellit  gar  nicht  existire.     Es  scheint' 
mit  ihm  zu  gehn,  wie  es  mit  den  30  Satelliten  der  Sonne  ge- 
gangen ist,  die  das  Dictionnaire  de  Trevoux  so  pomphaft  an- 
gekündigt und  die  man  bald  darauf  als  blofse  Sonnenflecken 
erkannt  hat,  oder  wie  mit  dem  neuen  Planeten,  weit  jenseit 
des  Uranus,  der  seiner  entsetelichen  Gröfse  wegen  Hercules 
genannt  und  dessen  Elemente  im  Hamburger  unpart.  Corre- 
spondenten,  als  aus  unmittelharen  astronomischen  Beobachtun- 
gen entnommen,  angezeigt  und,  wie  es  scheint,  auch  so  lange 
auf  Treu  und  Glauben  angenommen  wurden ,  bis  in  denselben 
Blättern  ein  Widerruf  erschien,  wodurch  die  ganze  Ankündi-  . 
gung  als  eine  Mystifikation  und  als  ein  Spiel  eines  müssigen 
Kopfes  dargestellt  wurde.  Uebrigens  schien  König  Friedrich  II. 
nicht  weniger  fest,    als  sein  Akademiker  Lambert,    an  die 
Existenz  jenes  Venusmondes  zu  glauben  und   er  wollte  ihn 
zu  Ehren    seines  gelehrten  Freundes    d'Alemdert  genannt 
wissen.      Dieser  aber  verbat  sich  die  zweifelhafte  Ehre  und 
zog  sich  von  dem  königlichen  Ansinnen  mit  den  Worten  zu- 
rück :    Je  ne  suis  ni  assez  grand  pour  devenir  au  ciel  le 
satellite  de  Venus ,    ni  assez  jeune  pour  Vitre  sur  la  terre, 
et  je  me  trouve  trop  bien  du  peu  de  place ,   que  je  tiens  de 
ce  bat  monde,   pour  en  ambitionner  une  auire  au  firma- 
ment." 


1    Berliner  astronomisches  Jahrbuch  f.  <L  J.  1777. 

♦ 

■ 
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E.    Bemerkungen  über  die  Satelliten 

überhaupt 

Die  Entdeckung  der  Satelliten  Jupiters  durch  Simos  Ma- 
rius am  29.  Dec.  1609  und  unabhängig  vcn  diesem  durch 
Galilei  am  7»  Januar  1610,  welcher  Entdeckung  erst  später 
die  der  Satelliten  des  Saturn  und  Uranus  folgten ,  bildet  eine 
der  wichtigsten  Perioden  in  der  Geschichte  der  Astronomie. 
Die  erste  wahre  Auflösung  des  Problems,  die  geographische 
Lange  zu  bestimmen,  eines  Problems,  das  für  die  SchifTTahrt 
und  für  die  gesammte  mathematische  Geographie  von  der  gras- 
ten Wichtigkeit  ist,  ist  die  unmittelbare  Frucht  dieser  Ent- 
deckung gewesen',  da  schon  Galilei  selbst  die  Beobachtung 
der  Finsternisse  der  Jupiterssatelliten  zu  diesem  Zwecke  als 
sehr  geeignet  anerkannt  hat.  Auch  die  endliche,  definitive 
Bestätigung  der  Wahrheit  des  Copernicanischen  und  Kepler*- 
schen  Systems  verdanken  wir  diesen  Himmelskörpern,  da  sie 
uns  die  bekannten  drei  Gesetze  Kei'LEr's,  besonders  das  von 
ihm  aufgestellte  der  Verhältnisse  zwischen  den  Umlaufszeiten 
und  der  grofsen  Axe  der  Bahnen ,  auf  das  Deutlichste  und 
gleichsam  wie  in  einem  Miniaturbilde  des  grofsen  Planeten- 
systems am  Himmel  erkennen  liefsen.  Jene  Entdeckung  ist 
nur  erst  vor  228  Jahren  gemacht  worden;  die  ersten  Tafeln 
der  Jupitersmonde  von  Cassini  sind  vor  147  Jahren  heraus- 
gekommen, und  erst  zu  Ende  des  vorhergehenden  Jahrhun- 
derts hat  Lagrange  die  erste  umfassende  Theorie  ihrer  Stö- 
rungen durch  die  Kraft  seiner  Analyse  aufgestellt1.  Und  in 
diesem  kurzen  Zeiträume  haben  uns  diese  Monde,  durch  die 
Schnelligkeit  ihrer  Revolutionen ,  beinahe  alle  die  grofsen  Ver- 
änderungen aufgeführt  und  vor  unsern  Augen  entwickelt,  die 
in  dem  viel  gröfseren  Systeme  der  Hauptplaneten  viele  Jahr- 
hunderte ,  ja  Jahrtausende  zu  ihrer  vollständigen  Entfaltung  be- 
dürfen. Die  Störungen,  welche  sie  von  der  Sonne  erleiden, 
sind  ungleich  geringer,    als  die  unseres  Erdmondes,  wegen 


1  Die  hierher  gehörende  Arbeit  Lachauge's,  die  Antwort  auf 
eine  im  Jahre  1766  gegebene  Preisfrage  der  Akademie  zu  Paris,  tat 
eine  der  schönsten,  die  je  über  die  innere,  nur  durch  die  feinste 
Theorie  zu  erforschende  Organisation  ucsera  Weltsystems  erschie- 
nen ist. 
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der  grofsen  Distanz,  welche  sie  von  diesem  Centraikörper  un- 
seres Systemes  trennt ,  aber  desto  bedeutender  sind  die  Per- 
tubationen, welche  diese  vier  Monde  unter  sich  selbst  aus- 
üben, und  diese  werden  noch  gröfser  durch  die  oben  erwähn- 
ten Verhältnisse,  die  zwischen  den  mittleren  Bewegungen  der 
drei  ersten  derselben  bestehn.  Wenn  man  die  Totalwirkung 
dieser  gegenseitigen  Störungen  betrachtet,  so  findet  man,  dafs 
dieselbe  für  die  Finsternisse  eine  allen  Satelliten  gemein- 
schaftliche Periode  von  437,659  Tagen  habe,  eine  Periode,  die 
schon  Warg Elf t ix  sehr  früh  durch  seine  Beobachtungen  er- 
kannte und  die  man  auch  später  durch  die  Theorie  bestätigt 
gefunden  hat« 

Denselben  Satelliten  sind  wir  auch  die  Kenntnifs.  der  Ge- 
schwindigkeit des  Lichtes  schuldig,  die  gröfste  genau  mefs- 
bare  Geschwindigkeit,  die  wir  bisher  in  der  Natur  gefunden 
haben,  und  durch  ebendiese  Kenntnifs  sind  wir  auf  eine  an- 
dere, noch  wichtigere  und  interessantere  Entdeckung,  auf  die 
der  Aberration ,  geführt  worden ,  die  uns  den  besten  Beweis 
and  gleichsam  den  Schlufsstein  des  Copernicanischen  Systems 
gegeben  hat  und  ohne  die  es  ganz  unmöglich  gewesen  wäre, 
in  unsere  neueren  Beobachtungen  diejenige  Genauigkeit  zu  brin- 
get«, deren  sie  sich  jetzt  erfreuen.  So  scheint  die  Natur  an 
die  Entdeckung  dieser  vier  kleinen  Sternchen  des  Himmels, 
die  sich  so  viele  Jahrtausende  hindurch  dem  menschlichen 
Auge  entzogen  haben,  eine  ganze  Reihe  anderer,  wichtiger 
und  interessanter  Wahrheiten  geknüpft  zu  haben,  die  uns 
durch  jene  mit  einem  Male  geoiTenbart  werden  sollten. 

Wenn  aber  diese  Monde  schon  für  uns ,  die  wir  so  weit 
tod  ihnen  entfernt  sind  ,  so  interessant  geworden  sind,  in  wie 
viel  höherem  Grade  müssen  sie  erst  die  Aufmerksamkeit  der 
ihnen  so  nahen  Bewohner  ihres  Hauptplaneten  erregen!  Schon 
eatüto^die  geringe  Schiefe  der  Ekliptik  dieses  Planeten,  die  kaum 
dftfr  volle  Grade  beträgt,  und  durch  die  äufserat  schnelle  Ro- 
tation dieses  gröfsten  aller  Planeten,  die  noch  nicht  zehn  un- 
serer Stunden  betragt,  mufs  der  Aufenthalt  auf  seiner  Ober— 
flache  von  dem  auf  unserer  Erde  sehr  verschieden  seyn.  We- 
gen )ener  geringen  Schiefe  vwird  nämlich  der  Unterschied  der 
Jahreszeiten  oder  der  Wechsel  der  Temperatur  im  Sommer  und 
Winter  ebenfalls  sehr  gering  seyn,  da  für  jeden  bestimmten 
Ort  dieser  Oberfläche  die  mittägige  Höhe  der  Sonne  in  einem 
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Jupiterjahre,  d.  h.  in  nahe  zwölf  unserer  Erd  jähre,  sich  not 
um  sechs  Grade  ändert,  wahrend  diese  Aenderung  bei  uns 
in  einer  12mal  kurzem  Zeit  schon  47  Grade  beträgt«  Desto 
merklicher  aber  wird  im  Gegentheile  die  Verschiedenheit  des 
Klima's  für  die  nahe  und  fern  von  dem  Aequator  wohnendem 
Bewohner  Jupiters  seyn.  Unter  dem  Aequator  steht  daselbst 
die  Sonne  beinahe  immer  im  Zenith,  während  die  Bewohner 
der  Polargegenden  durch  volle  sechs  unserer  Jahre  die  Sonn* 
gar  nicht  sehn  oder  in  einer  ebenso  langen  Nacht  begraben 
liegen  und  die  folgenden  sechs  Jahre  die  Sonne  zwar  immer 
über  ihrem  Horizont,  aber  nur  in  einer  Höhe  von  höchstens 
drei  Graden  erblicken.  Mit  Ausnahme  dieser  von  ewiges» 
Schnee  und  Eis  bedeckten  Polarländer  haben  die  übrigen  Ge- 
genden beinahe  immerwahrende  Tag-  und  Nachtgleiche,  dau 
für  sie  jeder  Tag,  so  "wie  jede  Nacht,  nahe  fünf  unserer  Stun- 
den dauert«  Welche  Aenderungen  in  der  Lebensart  und  im 
der  Betreibung  aller  Geschäfte  müssen  nur  diese  kurzen  Tage 
allein  erzeugen  und  wie  wenige  unserer  Erdbewohner  wür- 
den sich  mit  einer  so  kurzen  Nacht  von  nur  fünf  Stunden  zu« 
frieden  stellen! 

Desto  zufriedner  aber  werden  dafür  mit  dieser  Einrich- 
tung die  Astronomen  Jupiters  seyn,  wenn  anders  dieser  grofso 
Weltkörper  auch  solche  Wesen  auf  seiner  Oberfläche  enthält, 
die  an  der  Beobachtung  des  Himmels  und  seiner  Wunder  In- 
teresse fühlen.  In  der  That  würden  sie  dort  manche  grofse 
Vortheile  geniefsen,  nach  denen  wir  uns  hier  vergebens  seh- 
nen. Die  wichtigsten  und  auffallendsten  Beobachtungen,  dis 
der  Finsternisse  der  Sonne  und  des  Monds,  die  bei  uns  so 
selten  sind,  gehören  dort  beinahe  zu  den  täglichen  Erschei- 
nungen, und  da  alle  vier  Satelliten  die  Sonne  an  scheinbarer 
GrÖfse  weit  übertreffen  und  ihre  Bahnen  mit  der  Bahn  Jupiters 
nahe  zusammenfallen,  so  sincV  beinahe  alle  diese  Finstenaisse 
total  und  überdiefs  wegen  der  schnellen  Rotation  Jupiters  auf  den 
ganzen  Planeten  sichtbar.  Um  die  Entfernungen  dieser  Satelliten 
von  der  Oberfläche  Jupiters  zu  messen,  haben  die  Astronomen  die- 
ses Planeten  an  dem  Durchmesser  desselben  eine  Basis,  die  schon 
den  dritten  Theil  der  Entfernung  des  ersten  Satelliten  beträgt ,  so 
dafs  daher  diese  Entfernung  daselbst  mit  der  gröfsten  Schärfe 
gefunden  werden  kann«  Ist  dann  auch  dort  das  Verhältnifs 
der  UmJaufszeiten  zn  der  gro£sen  Axe  der  Bahnen  bekannt)  so 
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werden  dadurch  auch  die  Entfernungen  der  drei  andern  Satel- 
liten gegeben  seyn.  Die  schnelle  Rotation  dieses  Planeten 
und  die  schnelleren  Schwingungen  der  Pendel  auf  der  Ober- 
fläche desselben  geben  den  Bewohnern  ein  Mittel,  das  wich- 
tigste Element  aller  Beobachtungen,  die  Zeit,  rnil  viel  gröbe- 
rer Schärfe  zu  bestimmen,  als  dieses  bei  uns  möglich  ist.  In 
der  That  wurde  unser  Secundenpendel  von  ungefähr  drei  Fufa 
Länge  auf  der  Oberfläche  Jupiters  in  einer  unserer  Secunden 
schon  fast  zwei  Schwingungen  vollenden  und  ein  Pendel, 
welches  dort  seine  Schwingungen  während  einer  unserer  Set 
cunden  macht,  müfste  die~  Länge  von  nahe  acht  Par.  Fufs 
haben. 

Wir  haben  bereits  den  Nutzen  und  die  wohlthatigen  Ein- 
flüsse erwähnt,  welche  diese  Monde  Jupiters,  ihrer  großen 
Entfernung  von  der  Erde  ungeachtet,  auf  uns  haben.  Noch 
viel  gröfser  werden  diese  Einflüsse  ohne  Zweifel  auf  dem 
Jupiter  selbst  seyn,  für  den  sie  doch  eigentlich  bestimmt  sind. 
Nicht  minder  wichtig  endlich  werden  die  Einwirkungen  seyn, 
die  Jupiter  selbst,  gleichsam  zum  Ersätze  von  jenen,  auf  diese 
Monde  ausübt.  Wenn  der  einzige  Mond  der  Erde  uosern 
Nächten  schon  so  viel  Reize  giebt,  wie  viel  schöner  mögen  . 
jene  Nächte  seyn ,  die  von  vier  oder  bei  Saturn  sogar  von 
lieben  Monden  erleuchtet  werden,  des  Ringes  dieses  letzten 
Planeten  nicht  zu  gedenken,  der  sich  wie  ein  breites  Licht- 
band um  den  ganzen  Himmel  schlingt.  Aber  auch  umge- 
kehrt, welches  Schauspiel  mag  den  Bewohnern  des  ersten  Sa- 
telliten Jupiters  dieser  grofse  und  ihnen  so  nahe  stehende  Pla- 
net gewahren]  Sie  werden  diesen  Planeten  zur  Zeit  des  Voll- 
lichts als  eine  der  Sonne  ähnliche  feurige  -Scheibe ,  aber  1400- 
nul  gröfser,  als  uns  die  Sonne  erscheint,  erblicken  und  diese 
Scheiha  wird,  wie  wir  oben1  für  unsern  Erdmond  gesehn  ha- 
ben, immer  Unverrückt  an  derselben  Stelle  des  Himmels  be- 
festigt bleiben,  während  die  Sonne,  die  Planeten  und  alle 
Fixsterne  binnen  zehn  Stunden  hinter  ihr  vorüber  ziehn.  Die 
Bewohner  der  Mitte  der  dem  Jupiter  zugewendeten  Hälfte  die- 
ser Monde  werden  diesen  ihren  Hauptplaneten  immerwährend 
in  ihrem  Zenithe  erblicken,  aber  schon  eine  Reise  von  400  v 
Meilen,  die  ein  Bewohner  des  ersten  Mondes  macht,  würde 
—  — — ._ 

1  S.  Art.  Mond.  Bd.  VI.  3.  2402. 
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jene  grofse  Scheibe  auf  dem  Zenith  in  den  Horizont  vermk- 
ken«    Mit  welcher  Verwunderung  werden  die  Bewohner  der 
vom  Jupiter  abgekehrten  Hälfte  dieses  Satelliten,  nach  einer 
Reise  von  nur  wenigen  Meilen,  den  ihnen  bisher  unbekann- 
ten Lichtkörper  erblicken,  dessen  Oberfläche  die  Sonne,  wie 
sie  ihnen  erscheint,   37000mal  übertrifft.     Dafür  müssen  es. 
sich  aber  diese  Monde  auch  gefallen  lassen,  immer  einen  Theil 
ihrer  Mittage  in  dem  Schatten  des  Planeten  zu  stehn  und  da« 
durch  der  Sonne  gerade  dann,  wenn  sie  ihnen  ihre- wärmsten 
Strahlen  zusendet,  beraubt  zu  werden,  während  in  derselben 
Zeit  auch  Jupiter  nur  seine  beschattete  Seite  jenen  Monden 
zuwendet  und  also  auch  die  dunklen  Nächte  des  Hauptpia- 
Beten  nicht  von  den  Vollmonden  der  Satelliten  erleuchtet  wer- 
den können,  so  dafs  die  Bewohner  Jupiters  ihre  Monde  mei- 
stens nur  im  zunehmenden  oder  abnehmenden  Lichte  sehn  können« 
Aehnliche  Betrachtungen,   nur  nach  den  verschiedenen 
9  Verhältnissen  modificirt,    werden  sich  auch  für  die  Satelliten 
des  Saturn  und  Uranus  ergeben ,  daher  wir  uns  hier  nicht  länger 
dabei  aufhalten  und  diesen  Gegenstand  nach  Mäulir's  Sele- 
nographie  mit  einigen  Bemerkungen  beschliefsen  wollen,  die 
sich  auf  die  Verschiedenheit  der  Verhältnisse  unseres  Mondes 
von  denen  der  drei  äufsersten  Planeten  beziehn. 

Zuerst  finden  wir,  dafs  die  Störungen,  welche  der  Mond 
von  der  Sonne  erleidet,  viel  gröfser  sind,  als  die  aller  andern 
Satelliten,  von  denen  die  Sonne  viel  weiter  entfernt  ist  und 
deren  Hauptplaneten  sämmtlich  viel  gröfser  sind,  als  die  Erde.  Es 
scheint,    dafs  unser  Mond  schon  nahe  an  der  Grenze  stehe, 
an  welcher  es  einem  Planeten  noch  möglich  ist,  einen  Satel- 
liten in  einer  geregelten  Bahn  um  sich  zu  erhalten.    Ein  Mond, 
dessen  Umlaufszeit  gleich  oder  kleiner  als  die  Rotationszeit 
seines  Planeten  ist,  würde  sich  nicht  einmal  bilden  können. 
Der  Erdmond  kommt  aber  diesem  Verhältnisse  näher,    als  ir-? 
geod  einer  der  siebzehn  anderen  Monde  unseres  Sonnensy- 
stems.    Wäre  aber  seine  Umlaufszeit  gleich  oder  gröfser,  als 
die  Umlaufszeit  seines  Planeten  ist,    so  würde  er  nicht  mehr 
ein  Mond  geblieben,    sondern  ein  selbstständiger,    für  sich 
Selbst  die  Sonne  umkreisender  Hauptplanet  geworden  seyn. 
pie  übrigen  Monde  vollenden  mehrere  hundert,    ja  der*  in- 
nerste Saturnsmond  sogar  11000  Umläufe  um  ihren  Planeten 
in  der  Zeit,  in  welcher  der  Planet  selbst  nur  einen  einzigen 
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Umlauf  um  die  Sonde  zurücklegt,  wahrend  im  Gegentbeile  ni 
Mond  nur  13  Umlaufe  um  die  Erde  in  einem  Jahre  hat«  Für 
die  Bewohner  jener  andern  Monde  zeigt  sich  ihr  Hauptplanet 
unter  einem  400-  bis  800mal  gröberen  Durehmesser,  alt  die 
Sonne,  während  den  Bewohnern  unsers  Mondes  die  Erde  nur 
3^mel  grbTser  als  die  Sonne  erscheint. 

Die  Bahnen  der  andern  Satelliten  sind  durchaus  sehr  we- 
nig gegen  die  Ebene  des  Aequators  ihres  Hauptplaneten  und 
sehr  stark  gegen  seine  Bahn  geneigt,  während  bei  unserm 
Monde  gerade  das  Gegentheil  statt  hat,  da  für  den  Mond  jene 
Nei  gang  24»  diese  aber  nur  5  Grade  beträgt.  Die  grofse  Axe  des 
6ten  oder  Huyghens'schen  Saturnsmonds  vollendet  ihren  Um- 
lauf um  den  Himmel  erst  in  710  Jahren  und  die  Knoten  sei- 
ner Bahn  sogar  in  der  langen  Periode  von  36500  Jahren, 
während  bei  unserm  Monde  diese  zwei  Perioden  nur  und 
18*  J*hre  betragen.  Jupiter  sieht  im  Laufe  eines  seiner  Jahre 
fast  4500  Mondfinsternisse  und  nahe  ebenso  viele  Sonnenfinster- 
nisse, während  die  Erde  im  Jahre  nur  zwei  oder  drei  solcher 
Erscheinungen  hat« 

Diese  Bemerkungen  liefsen  sich  ohne  Mühe  noch  mit  vie- 
len andern  nicht  minder  auffallenden  vermehren.  Aber  auch 
sie  werden  genügen,  auf  die  grofsen  Verschiedenheiten  der 
kosmischen  Verhältnisse  aufmerksam  zu  machen,  die  selbst  bei 
den  Satelliten,  bei  diesen  untergeordneten  Körpern  unseres 
Sonnensystems,  statt  haben, 

Trägheit. 

W  k 

Inertia;  Inertie;  Inertia. 

So  wird  diejenige  Eigenschaft  der  Körper  genannt,  nach 
welcher  sie  in  ihrem  Zustande,  der  Ruhe  oder  der  Bewegung, 
bleiben,  so  lange  keine  a'ufsere  Ursache  da  ist,  welche  diesen 
Znstand  ändert  Wenn  daher  ein  Körper  z.  B.  in  Ruhe  ist,  so  wird 
er,  so  lange  nichts  Aeufseres  auf  ihn  einwirkt,  auch  in  Ruhe 
bleiben,  weil  nichts  da  ist,  was  ihn  aus  dieser  Ruhe  bringen, 
was  ihn  in  Bewegung  setzen  könnte.  Aber  auch,  wenn  ein 
Körper  in  Bewegung  ist  und  wenn  die  Ursache,  die  ihm 
diese  Bewegung  gegeben  hat,    plötzlich  aufhört,  so  wird  er 
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sich  in  derselben  Richtung  and  mit  derselben  Geschwindigkeit, 
die  er  zuletzt  unmittelbar  vor  dem  Aufhören  jener  Ursache  hatte, 
weiter  und  zwar  ohne  Ende  fortbewegen,  weil  nämlich,  der 
Voraussetzung  gemafs,  wieder  nichts  da,  ist,  was  diese  letzte 
Bewegung ,  was  die  Richtung  oder  Geschwindigkeit  derselben 
ändern  könnte.  So  ausgedrückt  ist  also  der  Satz  von  der  Träg- 
heit der  Körper  nichts  Anderes,  als  der  Satz  des  zureichenden 
Grandes,  auf  die  Veränderung  des  Zustandes  der  Körper  ange^ 
wendet,  wo  unter  diesem  Worte  Zustand  des  Körpers  die 
Ruhe  verstanden  wird,  wenn  er  ruht,  und  die  Richtung  und 
Geschwindigkeit ,  wenn  er  sich  bewegt.  Die  erwähnte  Ursa- 
che aber,  welche  diesen  Zustand  des  Körpers,  wenn  er  ein 
anderer  wird,  ändert,  wird  Kraß  genannt.  Das  Gesetz  der 
Trägheit  kann  demnach  auch  so  ausgedrückt  werden :  der 
Zustand  eines  Körpers  kann  nur  durch  eine  Kraft  verändert 
werden»  Wo  daher  keine  Veränderung  dieser  Art  bemerkt 
wird,  ist  auch  keine  Kraft  da,  die  auf  den  Körper  einwirkt, 
wenn  nicht  etwa  mehrere  Kräfte  vorhanden  sind,  die  sich 
aber  gegenseitig  aufheben.  Wenn  ein  Körper  ruht,  so  wird 
er  so  lange  ruhn,  als  er  von  keiner  Kraft  getrieben  wird. 
Wenn  aber  ein  Körper  in  gerader  Linie  und  mit  gleichför- 
miger Geschwindigkeit  sich  bewegt,  so  kann  er  dieses  nur  in 
Folge  einer  früheren  Kraft ,  deren  Wirkung  aber  aufgehört  hat, 
wie  z.  B.  dieses  ein  augenblicklicher  Stöfs  thun  wird.  Wenn 
endlich  ein  Körper  sich  in  einer  krummen  Linie  oder  mit  ei- 
ner ungleichförmigen  Geschwindigkeit  bewegt,  so  ist  dieses 
nur  dann  möglich,  wenn  eine  stets  thätige  Kraft  immerwäh- 
rend auf  ihn  wirkt  und  dadurch  jeden  Augenblick  seine 
Richtung  oder,  seine  Geschwindigkeit  oder  beide  zugleich, 
ändert. 

So  verstanden  bildet  diese  Eigenschaft  der  Körper  das 
bekannte  Princip  der  Trägheit ,  das  als  das  erste  Axiom  der 
Mechanik  angenommen  wird.  In  früheren  Zeiten  hat  man 
darüber,  wie  über  so  manches  andere,  viel  gestritten,  ohne 
eben  die  Sache  dadurch  zu  fördern.  Man  wurde  dazu  gröfs- 
tentheils  durch  die  sonderbare  Benennung  veranlafst,  'die  man, 
dieser  Eigenschaft  der  Körper  beilegte  und  die  man,  da  man 
ihre  Ursache  in  einem  inneren  Bestreben  der  Körper  suchte, 
die  Kraß  der  Träg/mt  (yis  inertiae,  forc*  d'inertie)  geheilten 
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hat,  worin  vorzüglich  Descartis1  vorausgegangen  ist.  Hut- 
6HKBS  stellte  zuerst  den  Begriff  gehörig  fest  und  Nkwtoat* 
drückte  ihn  schön  und  bestimmt  mit  den  Worten  aus:  Cor- 
pus  omne  perseverat  in  statu  suo  quiescendi  vel  mouendi  uni- 
formster in  directum,  nisi  quatenus  a  viribus  impreasie  co- 
gatur  illurn  etat  um  mutare.  Was  Stewart,  Hermann, 
Nollet |  Brisson,  Gordon,  Kratzenstein  und  selbst 
Fsaekliv3  darüber  geschrieben  haben,  ist  jetzt  gröfstentheils 
nad  nicht  mit  Unrecht  vergessen.  Bine  Sache,  die  entweder 
als  ein  Axiom  fiir  sich  klar  ist  oder  doch  nicht  weiter  be- 
wiesen werden  kann,  soll  blofs  deutlich  und  bestimmt  ausge- 
brochen, aber  nicht  zum  Gegenstande  von  inhaltleeren  Dis- 
cussionen  gemacht  werden. 

Aufser  diesem  Axiome  der  Mechanik  haben  die  neueren 
französischen  Schriftsteller  in  dieser  Wissenschaft  nur  noch 
eines  angenommen,  dafs  nämlich  die  accelerirenden  Kräfte  den 
Geschwindigkeiten,  die  sie  erzeugen,  proportional  sind.  Auch 
dieses  Princip  ist  in  den  früheren  Zeiten  viel  bestritten  wor- 
den, wie  bereits  oben*  zum  Theil  angeführt  worden  ist.  Da 
aber  alle  Beweise,    die  man  bisher  von  diesem  Satze  zu  ge- 
ben suchte,  mifslungen  sind,  so  wird  man  besser  thun,  ihn 
ebenfalls  als  ein  Axiom  oder  als  ein  Princip  zu  betrachten, 
um  von  ihm  auszugehn  und  dann  blofs  zuzusehn ,  ob  die  aus 
ihm  folgenden  Resultate   mit    den  Erscheinungen  der  Natur 
übereinstimmen.    Von  diesen  Beweisen  sind  die  neuesten  die 
ton  Laplace6  und  Poissov*.     Die  englischen  Schriftsteller 
über  Mechanik  setzen  diesen  beiden  Axiomen  noch  ein  drit- 
tes, das  von  der  Zerlegung  der  Kräfte  und  der  Geschwindig- 
keiten in  zwei  oder  drei  andere  unter  sich  senkrechte,  hinzu. 
Die  französischen  und  deutschen  Mechaniker  nehmen  im  Ge- 
gentheile  diesen  Satz  als  ein  Theorem  an,  dessen  strengen  Be- 
weis sie  aufzustellen  sich  bemühen.     Wir  werden  darüber 
weiter  unten7  naher  sprechen.  Z. 

1   Prineip.  Philo«.  T.  II.  §.87.  1  N 

5  Principia  Philo«.  Nat,  I«ib.  I. 

3  Dessen  Miscellaneons  Pieees. 

4  S.  Art.  KrafL  Bd.  V.  S.  963. 
-  5  Mecaoiqu«  Celeste.  L.  I. 

6  Treite*  de  Me'caoiqne*  2me  e*d,  §.  116. 

7  8,  A|t»  Zerlegt*?. 
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Tropfen. 

Gwttö;  G^irtte;  Drop. 

Eine  durchaus  vollständig©  Untersuchung  aller  die  Bil- 
dung und  das  Verhalten  der  Tropfen  betreffenden  Einzel- 
heiten würde  sehr  weit  läuft  ig  und  schwierig,  zugleich  aber 
für  die  Physik  yon  einem  dieser  Mühe  picht  entsprechenden 
Nutzen  seyn,  weswegen  ich  mich  beschranke,  nur  das  We- 
sentlichste hjer  zu  betrachten. 

Man  nennt  Tropfen  jede  für  sich  bestehende  oder  als 
solche  betrachtete,  kleinere  oder  unbestimmt  gröfsere  Masse 
irgend  einer  Flüssigkeit,  deren  Verhalten  nach  den  vorhande- 
nen ungleichen  Bedingungen  sehr  verschieden  ist,  und  man 
mufs  daher  die  einzelnen  Erscheinungen  ordnen,  um  das  Ganze 
besser  zu  übersehn.  Hiernach  lassen  sich  die  Tropfen  be- 
trachten  zuerst,  wenn  sie  im  freien  Zustande  sich  selbst  über- 
lassen sind,  zweitens,  wenn  sie  auf  einer  gegebenen  Fläche 
ruhn,  und  drittens,  wenn  sie  von  einem  Körper  herabhängen. 

1)  Die  sich  selbst  überlassenen,  für  sich  bestehenden 
Tropfen  aller  Flüssigkeiten,  als  ruhend  gedacht,  nehmen  eine 
vollkommene  Kugelgestalt  an  und  ihre  Gröfse  kann  ins  Un- 
bestimmte wachsen ,  denn  selbst  die  Gesammtmasse  unserer 
Erde,  von  der  wir  annehmen,  dafs.  sie  ursprünglich  flüssig 
war  und  in  Folge  hiervon  die  Kugelgestalt  erhalten  habe,  läfst 
sich  als  ein  Tropfen  von  unermeßlicher  Gröfse  betrachten. 
Ehemals  suchte  man  die  Ursache  dieser  Form,  die  sich  auch 
bei  den  Luftblasen1  findet,  im  Drucke  der  Luft;  als  sich  aber 
die  Tropfen  im  luftleeren  Räume  gleichfalls  rund  zeigten, 
sollte  sie  nach  der  Ansicht  der  Cartesianer  im  Drucke  der  sub- 
tilen Materie  oder  des  Aethers  liegen,  bis  Newtoh*  die  ei- 
gentliche Ursache  auffand  und  sehr  bestimmt  ausdrückte 3. 
_  

1  S.  Art.  Luftblasen.  Bd.  VI.  S.  453. 

2  Optiee.  Qu.  23.  p.  m.  558. 

S  A.  a.  O.  heilst  es:  Guttae  corporis  cojasque  flaidl,  ut  figurara 
globosam  induere  conentur,  facit  motua  partium  suarum  attractio; 
eodem  modo,  quo  terra  mariaque  in  rotaDditatem  undiqao  c-ODgloban- 
tur,  partium  suarum  attractioue  mutua,  quae  est  gravitas. 

\ 
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Ef  darf  als  ein  Axiom  gelten ,  daCs  jede  gegebene  Masse  einer 
Flüssigkeit,  die  Kugelgestalt  annehmen  müsse,  weil  alle  ein« 
zelnen  Molecüle  derselben,  wenn  sie  insgesammt  gleichen  Ge- 
setzen der  Anziehung  folgen,  ihre  alles  mefsbaren  Widerstan- 
des der  Reibung  entbehrende  Beweglichkeit  vorausgesetzt,  nur 
dann  in  den  Zustand  des  Gleichgewichts  kommen  können, 
wenn  sie  mit  allen  andern ,  vom  Centrum  gleich  weit  ent- 
fernten ,  einen  gleichen  hydrostatischen  «Druck  erleiden,  was 
aar  unter  Voraussetzung  einer  vollständigen  Sphärichat  der 
Fall  seyn  kann.  Nachdem  Nkwtov  diesen  Satz  aufgestellt 
und  begründet  hatte,  schlössen  sich  hieran  alle  die  unmittel- 
bar damit  zusammenhängenden  Untersuchungen  über  die  Ge- 
stalt, welche  die  Erde  unter  Voraussetzung  einer  statt  finden- 
den Rotation  annehmen  mufste ,  worüber  an  einem  anderen 
Orte1  bereits  geredet  worden  ist.  In  der  Erfahrung  gewahrt  man 
eine  Menge  Anwendungen  dieses  Gesetzes,  wovon  es  genügt, 
nur  die  Methode  des  Schrotgiefsens2  anzuführen,  wobei  man 
das  geschmolzene  Metall  durch  ein  Sieb  von  einer  betrachtli- 
chen Höhe  in  ein  Gefäfs  mit  Wasser  herabfallen  läfst,  damit 
die  so  getheilten  einzelnen  Massen  im  freien  Falle  die  voll- 
kommene Kugelgestalt  annehmen. 

Wenn  die  Tropfen  sich  bewegen,  so  geschieht  dieses 
entweder  im  leeren  Räume  oder  in  einem  widerstehenden 
Mittel.  Im  ersten  Falle  ist  kein  Grund  vorhanden,  warum  die 
bestehenden  Gesetze  eine  Abänderung  erleiden  sollten,  und  sie 
werden  daher  die  vollkommene  Kugelgestalt  beibehalten,  im 
zweiten  Falle  müssen  sie  aber  den  vorhandenen  Widerstand 
überwinden,  und  da  dieser  nicht  gegen  alle  Theile  der  Ober- 
fläche gleichm'äfsig  wirkt,  an  einigen  Stellen  sogar  negativ 
wird,  so  mufs  sich  hierdurch  die  vollkommene  Kugelgestalt 
andern^  Dieses  kommt  namentlich  in  Betrachtung  bei  den  Re- 
gentropfen, die  wegen  ihres  Falles  durch  den  lufterfüllten 
Raum  die  vollkommene  Kugelgestalt  nicht  beibehalten  kb*n- 
aen,  sondern  eine  solche  Gestalt  annehmen,  dafs  die  verticale 
Durchschnittsebene  durch  ihr  Gentrum  von  der  Curve  des 
kleinsten  Widerstandes  begrenzt  ist.    Es  würde  indefs  keinen, 


1  8.  Art  Erde.  Bd.  III.  8.  920. 

2  8.  d*  Lehrbücher  der  Technologie. 
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der  Schwierigkeit  angemessenen  Natten  für  den  Physiker  heben, 
die  Gleichung  für  diese  Krümmungen  aufzusuchen 

2)  Liegen  die  Tropfen  auf  irgend  einer  Unterlage,  so  wirkt 
auf  ihre  Gestalt  nicht  blofs  die  gegenseitige  Anziehung  ihrer 
Molecüle  unter  sich,  sondern  zugleich  die  Adhäsion  derselben 
an  die  Oberfläche  der  Unterlage ,  wie  nicht  minder  der  lothrechte 
Druck  gegen  diese,  und  wenn  daher  die  erstere  die  Kugelform  er- 
zeugt, so  werden  die^>eiden  letzteren,  dieser  entgegenwirkend, 
eine  Abplattung  herbeiführen;    die  Form   der  Tropfen  wird 
daher  durch  das  Verhältnifs  dieser  drei  Kräfte  unter  einander 
bedingt.    Unter  diesen  drei  einander  entgegenwirkenden  Kräf- 
ten ist  das  Gewicht  oder  die  Schwere,   vermöge  welcher  die 
Molecüle  des  Tropfens  dem  Mittelpuncte  der  Erde  sich  zu 
nähern  streben,  bei  weitem  die  kleinste,  man  pflegt  sie  daher 
gewöhnlich  zu  vernachlässigen  und  blofs  den  Conflict  der  bei- 
den andern  zu  betrachten.      Hierbei  mufs   aber  berücksichtigt 
werden,  dafs  die  erstere,  die  gegenseitige  Anziehung  der  Mo- 
lecüle einer  Flüssigkeit,    bei  jeder  gegebenen  Masse  dersel- 
ben sofort  in  ganzer  Stärke  auftritt,  die  Adhäsionskraft  an  der 
Unterlage  aberj  als  eine  in  unmefsbare  Ferne  wirkende2,  blofs 
die  mit  der  Oberfläche  der  unterstützenden  festen  Körper  in 
unmittelbarer  Berührung  befindlichen  Theile  afficirt.    Fafst  man 
das  Problem  blofs  im  Allgemeinen  auf,   so  folgt  einfach,  dafs 
die  Tropfen  der  Flüssigkeiten  auf  den  Unterlagen  um  so  mehr 
zerfliefsen  und  ihre  genaue  Kugelform  durch  Abplattung  um 
so  vollständiger  verlieren  werden,  je  gröfser  die  Kraft  der  Ad- 
häsion ihrer  Molecüle  gegen   die  sie  tragende  Oberfläche  im 
Verhältnifs  zu  der  Anziehungskraft  dieser  Molecüle  unter  sich 
ist,  worüber  sich  jedoch  keine  bestimmten  Gesetze  aufstellen 
lassen,  weil  die  Stärke  der  Adhäsion  der  Flüssigkeiten  an  fe- 
ste Körper  sich  durch  kaum   oder  gar   nicht  wahrnehmbare 
Veränderungen  der  Oberflächen  dieser  Körper  bedeutend  än- 
dert«   So  wird  unter  andern  Wasser  auf  Glas  an  einigen  Stel- 
len völlig  zerfliefsen,    aber  an  andern  oder  unter  veränderten 
Umständen  sich  von  der  Oberfläche  scheinbar  zurückzieh nf 


1  Eine  Tor  einigen  Jahren,  wenn  ich  nicht  irre,  in  Breilaa,  er» 
•chienene  Dissertation:  De1  forma  gutta«  in  medio  resistente  caden- 
ti»,  habe  ich  nicht  zur  Hand. 

2  Vergl.  CaptUarität.  Bd.  II.  8.  89.  and  Aihiisio*  I.  186. 
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ohne  daft  sich  die  Ursache  dieses  verschiedenen  Verhaltens 
bestimmt  angeben  läfst.  Hierzu  kommt  dann  noch  der  wich« 
tige  Umstand,  dafs  sich  die  Stärke  der  Adhäsion  der  Mole— 
cüle  sowohl  unter  sich  als  aoch  gegen  die  Oberflachen  der  fe- 
sten Körper  durch  die  Temperatur  bedeutend  ändert.  Auf 
dem  Unterschiede  der  Stärke  jener  beiden  genannten  Kräfte, 
verbunden  mit  der  Wirkung  der  Schwere,  wird  erklärlich, 
dafs  Quecksilber  auf  Glas  Kugeln  bildet,  deren  Abplattung 
mit  ihrer  Gröfse  zunimmt,  Wasser  dagegen  auf  demselben 
mehr  oder  weniger  vollständig  zerfliefst,  statt  dafs  es  auf  den 
mit  einem  wachsartigen  Ueberzuge  bedeckten  Oberflächen  der 
Pflanzenblätter  eine  mehr  oder  minder  kugelförmige  Gestalt 
annimmt,  wie  das  bekannte  Phänomen  der  Thautropfen  oder 
der  Regentropfen,  namentlich  auf  Kohlblättern,  zeigt.  Sind 
die  Quecksilberkügelcherr  oder  die  Wassermassen  klein,  so  las- 
ten sich  die  Körper,  denen  sie  adhäriren,  umkehren,  ohne  dafs 
jene  herabfallen,  ungeachtet  dann  ihr  ganzes  Gewicht  auf  sie 
wirkt,  woraus  hervorgeht,  <)afs  die  Schwere  und  der  dadurch 
mengte  Druck  eine  sehr  geringe  Kraft  im  Verhältnisse  zu 
den  andern  beiden  Attractionskräften  seyn  mufs  und  dafs  da- 
her die  Abplattung  der  kugelförmigen  Tropfen  zum  gröfsten 
Theile  eine  Wirkung  der  Adhäsion  ist. 

Versuche  zur  Bestätigung  und  Erläuterung  dieser  Gesetze 
giebt  es  verhaltnifsmäfsig  nur  wenige,  weil  sie  für  die  Natur- 
lehre im  ganzen  Umfang«  nur  geringen  Nutzen  gewähren.  Am 
bekanntesten  sind  diejenigen,  welche  MüSSCHbnbkoek  1  ange- 
stellt hau  Hierbei  fand  er,  dafs  Wassertropfen  von  einer 
Lin.  Durchmesser  auf  polirtem  Eisen  die  Gestalt  einer  Halb- 
kugel annahmen ,  welche  Bestimmung  jedoch  auf  keiner  abso- 
lut scharfen  Messung  beruht ;  mehr  zerflossen  sie  auf  Elfen- 
bein, Goajakholz  und  Buchsbaum,  noch  mehr  auf  Quecksilber 
nnd  Glas,  ungleich  weniger,  und  fast  volle  Kugelgestalt  bei- 
behaltend, auf  Blättern.  Auch  auf  glühendem  oder  sehr  hei- 
fsem  Eisen  blieben  sie  anscheinend  vollkommen  rund,  eine 
Erscheinung,  welch«  später  unter  der  Benennung  des  Leiden- 
frott1 sehen  Ver suchet 2  die  Physiker  so  vielfach  beschäftigt  hat. 
Bei  kleinen   Quecksilbertropfen   auf  Glas  kann    die  geringe 

p 

1  Introd.  ad  phil.  hat.  T.  I«  §.  1018  ff." 

2  Hierüber  a.  Art.  Wärme. 
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Abplattung  derselben  wahrgenommen,  auch  leicht  gezeigt  wer- 
den, dafs  sie  beim  Umkehren  des  Glases  dennoch  daran  hän- 
gen bleiben  und  also  ihre  Adhäsion  ungleich  gröfser  seyn 
mufs,  als  ihr  Gewicht*  Musschesbroek.  fand  Quecksilber- 
tropfen von  0,01  Z.  Durchmesser  nur  unmerklich  abgeplattet 
und  dennoch  fielen  sie  von  Buchsbaum-,  Granadillen-  und 
Guajakholz  u.  s.  w.  beim  völligen  Umkehren  nicht  herab,  stieg 
ihre  Gröfsie  aber  bis  2,5  Z.  Durchmesser,  so  betrug  ihre  Ab- 
plattung dennoch  nur  0,15  Zoll.  Wenn  zwei  Tropfen  von 
derselben  Flüssigkeit  auf  einer  Fläche,  von  welcher  sie  nur 
wenig  angezogen  werden,  mit  einander  zur  Berührung  kom- 
men, so  fliefsen  sie  augenblicklich  in  einen  einzigen  zusam- 
men, wie  sich  am  deutlichsten  bei  Quecksilberkügelchen  auf 
reinem  glatten  Papiere  oder  Glase  zeigt;  werden  sie  aber  stär- 
ker von  den  sie  tragenden  Flächen  angezogen,  so  vereinigen 
sie  sich  nicht  vollkommen,  sondern  nehmen  eine  längliche 
Figur  an,  welche  in  der  Mitte  am  schmälsten  ist1.  Tropfen 
von  geschmolzenem  Zinn,  Blei  oder  Wismuth  auf  strengflüs- 
sigern  Metallen  verhalten  sich  wie  Quecksilbertropfen,  es  sey 
denn ,  dafs  man  durch  Salmiak,  Colophonium ,  Salzsäure  u.  s.  w« 
das  Zerfliefsen  wie  beim  Löthen  bewirkt. 

Auch  diese  Erscheinungen  wollte  man  vom  Luftdrucke 
und  den  Wirkungen  des  Aethers  ableiten,  allein  schon  Mus- 
schkh droek  widerlegt  diese  Ansicht  und  bemerkt  dabei,  man 
würde  ohne  Schwierigkeit  die  richtige  Erklärung ,  wonach  die 
Ursache  in  der  Wechselwirkung  der  verschiedenen  Adhäsio- 
nen zu  suchen  sey,  aufgefunden  haben,  wenn  man  nur  ge- 
naue Versuche  angestellt  und  dabei  die  Phänomeoe  deutlich 
beobachtet  hätte«  Diese  Gesetze  der  Anziehung  in  unmefsbar 
geringe  Fernen,  wonach  die  Molecüle  der  Flüssigkeiten  unter 
sich  und  von  den  Oberflächen  fester  Körper  angezogen  wer- 
den, legte  Laplace2  bei  seiner  Theorie  der  Capillarität  zum 
Grunde  und  bestimmte  hiernach  die  Gestalt  eines  grof§eo 
Quecksilbertropfens  auf  einer  Glasplatte  so ,  dafs  die  Resultate 
mit  den  Ergebnissen  der  Erfahrung  genau  .übereinstimmten. 


1  Bei  der  Anstellung  dieser  Versuche  Ter  einigt  man  die  Tro- 
pfen dadaroh ,  dafs  der  eine  oder  beide  so  lange  vergrößert  werden, 
bis  die  Berührung  erfolgt« 

2  G.  XXXIII.  328. 
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Wie  stark?  aber  die  Kraft  dar  Adhision  dar  Molecüle  einer 
Flüssigkeit  unter  sich  sey,  zeigt  der  von  verschiedenen  ,  na- 
mentlich englischen  Physikern  angegebene  Versuch,  daft  man 
auf  eine  Spiegelplatte  eine  Menge  möglichst  gleicher  Queck- 
silbertropfen ausbreiten»  dann  eine  andere  Spiegelplatte  dar- 
auf legen  kann,  ohne  die  Tropfen  bedeutend  flach  zu  druk- 
ken,  selbst  wenn  man  die  obere  Spiegelplatte  mit  Gewichten 
beschwert.  Ist  die  letztere  durch  gröfsere  Gewiohte  merklich 
beschwert  und  sind  die  Kugeln  dadurch  stark  platt  gedrückt, 
so  werden  sie  zur  ursprünglichen  Form  zurückkehren  ,  wenn 
man  die  Lasten  von  der  oberen  Platte  entfernt. 

3)  Am  häufigsten  kommen  die  Tropfen  unter  der  Bedin- 
gung vor,  dafs  sie  von  festen  Körpern  herabhangen,  und  in 
dieser  Beziehung  sind  sie  auch  am  meisten  untersucht  worden, 
hauptsächlich  weil  bei  der  Bereitung  und  dem  Gebranohe  der 
Arzneien  häufig  die  Tropfen  als  eine  gewisse  gemessene  GrbTse 
dienen.  Eigentlich  wissenschaftliche  Untersuchungen  über  die 
Grifte  und  Gestalt  der  Tropfen  auch  in  dieser  Beziehung,  so 
wie  überhaupt  über  ihre  Bildung,  hat  wohl  zuerst  Mosschej- 
broek.1  angestellt,  indem  er  die  verschiedenen  Flüssigkeiten 
durch  einen  Trichter,  welcher  sich  unten  in  ein  Haarröhr- 
chen endigte,  ablaufen  liefs  und  dabei  die  Höhe  und  den 
Durchmesser  der  so  gebildeten,  auf  eine  Glasplatte  herab  fal- 
lenden Tropfen  mafs.  Nicht  minder  schätzbar  sind  die '  Ver- 
suche von  WziTBRECHT2,  welcher  das  Phänomen  der  Tro- 
pfenbildung mit  denen  der  Capillarität  in  Verbindung  brachte 
und  somit  in  den  bedeutenden,  über  letzteres  Problem  später 
bekannt  gewordenen  Untersuchungen  voranging,  unter  denen 
die  von  Thom.  Youmo3  hier  noch  besonders  genannt  werden 
mögen,  weil  sie  über  Tropfen  von  Wasser  und  Weingeist, 
die  er  von  Kugeln  herabfallen  liefs,  Versuche  enthalten. 

Youig  glaubt,  es  sey  nicht  unmöglich,  die  Gröfse  der  Tro- 
pfen, wie  sie  von  gegebenen  Substanzen  abfliefsen,  aus  der 
Höhe  zu  berechnen,  bis  zu  welcher  die  Flüssigkeiten,  wor- 
aus sie  bestehn,  in  einem  Haarröhrchen  von  der  nämlichen 


1  A.  a.  O. 

2  Comraent.  Petrop.  T.  Vlir.  p.  261.   T.  IX.  p.  275. 

3  Piulos.  Trana.  1805.  p.  65.  Auch  in  deaaen  Leetaree.  T.  IL 
p.  649. 

IX.  Bd.  Zzz 
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Substanz  aufsteigen.  Die  linearen  Dimensionen  dar  Tropfen 
verschiedener  Flüssigkeiten,  welche  von  einer  horizontalen 
Flache  herabhängen,  müssen  sich  nämlich  verhalten,  wie  die 
Höhen ,  bis  zu  welchen  diese  Flüssigkeiten  an  der  horizonta- 
len Fläche  aufsteigen ,  oder  wie  die  Quadratwurzeln  der  Höc- 
hen in  einem  Haarröhrchen,  wonach  also  ihre  Grö'fsen  sich 
verhalten  müssen  wie  die  Cubi  der  Quadratwurzeln  dieser 
Höhen«  In  einem  diesemnach  angestellten  Versuche  waren  die 
Höhen  von  Wasser  und  verdünntem  Weingeiste  =  100:64, 
das  Gewicht  eines  von  einer  grofsen  Glaskugel  fallenden  Tro- 
pfens Wasser  betrug  1,8  Grains,  das  eines  Tropfehs  Weingeist 
0,85  Grains,  statt  dessen  die  Rechnung  sehr  annähernd  0,82 
gab.  Am  bekanntesten  ist  die  Abhandlung  von  Sbgnbr1,  wel- 
che aufser  Versuchen  auch  theoretische  Betrachtungen  enthält. 
Von  den  .spateren  Arbeiten  über  diesen  Gegenstand  verdienen 
vorzüglich  die  von  Lim*. 2,  Gay  -  Lubsac  *  und  Fbaikihhekm* 
genannt  zu  werden« 

Nach  den  Resultaten  der  gesammten  Untersuchungen 
wird  die  Gröfse  und  Gestalt  der  Tropfen  bedingt  zuerst  durch 
die  Fluiditat  und  das  specifische  Gewicht  der  Flüssigkei- 
ten, zweitens  durch  die  Gröfse,  Gestalt  und  Adhäsions- 
kraft* dar  Fläche  -oder  des  Körpers,  an  welchem  sie  hängen 
und  von  welchem  sie  sich  losreifsend  herabfallen,  und  drit- 
tens, durch  die  Temperatur  sowohl  der  Flüssigkeit  als  auch  des 
Körpers,  woran  sie  hängen.  Als  Apparate  zur  Bildung  der 
Tropfen  bediente  sich  Mus&chbhbroek  kleiner  Trichter  mit 
haarröhrenförmigen  OefFnungen,  Lisk  gebrauchte  massive,  un- 
ten abgerundete  Glasstäbchen,  Fhasjkcvhiim  verwandte  dazu 
Röhren,  Pipetten,  Retorten  von  verschiedener  GroTse,  an  de- 
nen die  Flüssigkeit  herabflofs.  und  sich  unten  zum  Tropfen 
vereinigte,  poröse  Zeuge,  die  um  einen  durchlöcherten  Me- 
tallboden gewunden  waren,  und  vorzüglich  ein  Glasgefafs  mit 
~  — — ^— — — —  t 

1  Comm.  Soc  Reg,  Gott.  T.  I,  p.  801. 

2  G.  XLVH.  17. 

3  Poissoa  nouvelle  Theorie  de  l'action  eapillaire.  Par.  1831. 
p.  125. 

4  Die  Lehre  von  der  Cobition.  Breai:  1885.  8.  95. 

5  Fsawkehheim  nennt  diese  Synayhie  vom  grieckisehea  Worte  9vy- 
«!/ f /« ,  Zusammenhang. 
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engen  Loche  in  seinem  ziemlich  dicken  Boden.  Letz* 
teres  fand  er  am  brauchbarsten ,  insbesondere  wenn  der  Boden 
etwas  sphärisch  gekrümmt  war,  indem  dann  die  Tropfen  an  je- 
der Stelle  der  Fläche  vor  dem  Herabfallen  eine  gleiche  Gröfse 
erhielten.  Ich  selbst  bediene  mich  eines  kleinen  Hebers  aus 
einer  engen  Glasröhre1,  an  dessen  nicht  eingetauchtem  Ende 
min  leicht  einen  'Tropfen  entsteh n  lassen,  vergrößern  und  ver- 
kleinern und  zugleich  alle  Veränderungen  seiner  Gröfse  und 
Gestalt  eine  beliebige  Zeit  hindurch  beobachten  kann. 

Sind  die  übrigen  Bedingungen  gleich!  so  zeigt  sich  zu- 
erst der  Einflufs  der  Fluiditat,  welche  im  Ganzen  wohl  mit 
der  Molecularattraction  oder  der  Adhäsion  der  Elemente  jeder 
gegebenen  Flüssigkeit  unter  sich  zusammenfällt  ,  durch  die  un- 
gleiche Gröfse  der  Tropfen,  wie  sie  durch  das  Gewicht  der- 
selben  gefunden  zu  werden  pflegt.  Man  nimmt  das  Gewicht 
eines  Tropfens  reinen  Wassers  meistens  zu  einem  Gran  an, 
und  dieses  stimmt  mit  den  Resultaten  nahe  genug  überein, 
welche  Link  aus  seinen  Wägungen  erhielt,  wonach  8  Tro- 
pfen, die  von  einem  Glasstabe  herabfielen,  bei  8°  R.  Tempe- 
ratur 7  Gran  wogen.  Nimmt  man  die  Gröfse  dieses  Tropfens 
als  Einheit  und  berücksichtigt  man,  dafs  die  Volumina  gefun- 
den werden ,  wenn  man  die  absoluten  Gewichte  durch  die 
ipecifischen  dividirt,  so  geben  seine  sämmtlich  bei  8°  R.  ange- 
stellten Versuche  mit  Tropfen,  die  durch  gleich  tiefes  Ein- 
tauchen derselben  Glasröhre  genommen  Worden  waren,  fol- 
gende Vergleichbare  Resultate: 


Flüssigkeiten       spec.  Gew.  Gewicht  Grölse  der 

von  8  Tropfen  Tropfen 

Wasser   1,000  7  Gran  1,000 

Schwefelsaure  .  .  .   1,803  8  —      J  0,633 

Schwefels.  Kupfer  .  1,015  8  —  1,125 

Mandelöl    ...........         6,5  —  1,055 


War  die  Temperatur  des  Wassers  ss  34°  R. ,  so  war  dessen 
«pec  Gewicht  =  0,948,  und  da  8  Tropfen  nur  4*5  Gran  wo- 
gen, so  betrug  ihr  Volumen  0,678.  Frahk.enhkiu  fand,  dals 
Tropfen  von  Weingeist  and  Aether  kleiner  sind,  als  von  Was- 


1   Vera,!.  CapUlcmtäi.  Bd.  II.  S.  45.  Fig.  25. 

Zzz  2 
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sei,  und  das  VerMtmfs  bei  Wwgewt  and  Wtssa*  aoH  de« 

der  Höhe  dieser  Flüssigkeiten  in  Haenöhrchen  gleich  *eyn 

Die  Wirkung  der  Adhäsion  der  Flüssigkeiten  an  die  fe- 
sten Körper  ist  bei  der  Tropfenbildung  nicht  zu  verkennen, 
denn  wenn  keine  Benetzung  statt  findet,  fallt  auch  die  hier  zu 
erörternde  Tropfenbildung  weg1,  Fraskehhkim  abpr  hat  be- 
stimmt gefunden,  dafs  die  Körper,  an  denen sich  Tropfe» 
bilden  und  die  normale  Gröfae  ernalten  sollen,  notbwendig 
benetzt  seyn  müssen,  und  d>k  sie.  namentlich  bei  Wasser  klei* 
ner  werden,  wenn  die  Flächen  etwas  fettig  sind.  Anfserdem 
kommt  die  Gröfse  und  Gestalt  der  Flächen,  denen  die  Flüs- 
sigkeiten adhäriren,  bis  sich  ^ine  gehörige  Menge  derselben 
vereinigt,  um  ats  Tropfen  herabzufallen,  sehr  in  Betrachtung, 
und  eine  sehr  feine' Spitze  mufs  sonach,  die*  kleinsten ,  (  eine 
ausgedehnte  ebene  Fläche  die  gröbsten'  Tropfen  geben  ,  ohne 
dafs  es  sich  jedoch  der  Mühe  lohnt,  .hierüber  bestimmte  Zah- 
lengTÖfsen  aufzusuchen.  Nach,  Frahkb*heim  bewirkte  die 
sphärische  Krümmung  der  Fläche  von  20  bis  30  Million,  Ra- 
dius eine  merkliche  Verminderung  der  Gröfse  der  Tropfen, 
und  selbst  bei  50  Millim.  Radius  war  der  vermindernde  Ein— 
flufs  der  Krümmung  noch  nicht  ganz  verschwunden. 

Ueber  den  Einflufs  der  Temperatur  auf  die  Gröfse  der 
Tropfen  sind  die  wenigsten  Bestimmungen  vorhanden.  Im 
Allgemeinen  ist  nichf;  zu  verkennen,  dafs  die  Adhäsion  durch 
Vermehrung,  der  Warme  vermindert  wird  und  dafs  daher  da» 
Volumen  des  Tropfens,  der  sich  nur  dann  von  dem  festen 
Körper  losreifst,  wenn  sein  Gewicht  die  Kraft  der  Adhäsion 
überwindet,  durch  -  Temperaturerh^Jvung  vermindert  werden 
mufs ;  in  , welchem  Verhältnisse  aber  diese  Verminderung  mit 
der  Wärmezunahme  steche,  kann  vorläufig  nur  durch  Versn** 
che  ausgemittelt  werden  ,  die  bis  jettt  noch  fehlen,  obgleich 
Link2  bereits  auf  ihren  Nutzen  aufmerksam  machte.  Von 
ihm  selbst  haben  wir  blofs  das  bereits  erwähnte  Resultat,  wo- 
nach  die  Gröfse  der  Wassertropfen  durch  eine  Wärmezunah- 
me von  34  ~—  8  sä  26*  Reanm.  von  1  auf  0,678  heranging, 
Fji  axken Kiiat  aber  fand  diese  Gröfae  für  40  —  20  =  20°  C. 
_____ __  ■/,-.. 

1  8o  laTtt  aich  bekanntlich  Quecksilber  nicht  am  gläsernen  oder 
irdenen  Gefafsen  abtröpfeln. 

2  G.  XLVH.  18. 
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nar  0,8 bis  0,9)  ohne  die  Aufgabe  weiter  zu  verfolgen.  Letz- 
terer hat  dagegen  auf  eine  andere  Bedingung  aufmerkiam  ge- 
macht, die  nicht  sowohl  für  wissenschaftliche  Untersuchung 
gen,  als  vielmehr  für  die  praktische  Anwendung  wichtig  ist, 
ftsnlich  dafs  die  Gröfse  der  Tropfen  mit  der  Geschwindigkeit 
des  Abfliefsens  derselben  wächst.  Dieses  Resultat  kann  nicht 
wohl  paradox  scheinen,  vielmehr  folgt  es  nothwendig  aus  den 
Bedingungen;  denn  wenn  der  Tropfen  sich  bildet  und  zuneh- 
mend tiefer  herabsinkt,  bis  die  oberen  Theile  desselben  durch 
das  Gewicht  der  unteren  getrennt  werden,  so  mufs  die  Masse 
der  unteren  nothwendig  zunehmen,  wenn  während  der  Zeit 
des  Losreifsens  noch  andere  hinzufliefsende  Theile  hinzukom- 
men. In  seinen  Versuchen  fand  Frankevheim  ,  dafs  durch 
eine  Verminderung  der  Zeit  von  3,76  bis  0,79  die  Gröfse  der 
Tropfen  bei  Wasser  von  1  bis  1,55  nnd  bei  Weingeist  durch 
sine  Verminderung  der  Zeit  von  1,67  bis  0,37  die  Gröfse  von 
1  bis  1,76  zunahm. 

Ueber  das  Verhalten  der  Tropfen  vom  Anfange  ihres 
Entstehens  an  und  über  die  Veränderung  ihrer  Form  bis  zum 
Augenblicke,  wo  sie  sich  losreifsen  und  herabfallen,  will  ich  » 
nichts  hinzusetzen,  da  mir  keine  erschöpfenden  Untersuchun- 
gen hierüber  bekannt  sind,  das  Phänomen  aber  leicht  mit  dem 
oben  vorgeschlagenen  Heber  beobachtet  werden  kann,  inso- 
fern man  die  allmälige  Bildung  derselben,  ihre  Vergrößerung 
ood  Verminderung,  kurz  alle  verschiedene  Modifikationen 
der  GrÖfse  und  Gestalt  in  Willkürlich  langer  Zeit  und  im  be- 
liebigen Wechsel  leicht  zu  erzeugen  nnd  wahrzunehmen  ver- 
mag. Die  bisherigen  Untersuchungen  über  die  Tropfen  unter 
der  zuletzt  betrachteten  Bedingung  ihres  Anhängens  an  feste 
Korper  bis  zum  Herabfallen  derselben  sind  aber  wichtig,  in- 
sofern sie  zur  Erläuterung  der  Adhäsionsgesetze  dienen.  Die 
Tropfenbildung  ist  nur  dann  möglich,  wenn  die  Flüssigkeit 
den  gegebenen  festen  Körper  benetzt  und)  also  die  Adhäsion 
ihrer  Molecüle  unter  einander  schwächer  ist,  als  die  an  den 
festen  Körper,  wie  sich  daraus  deutlich  ergiebt,  dafs  der  Tro- 
pfen bei  erreichter  hinlänglicher  Gröfse  durch  sein  Gewicht 
aicht  von  der  Fläche  des  Körpers,  woran  er  hängt,  abgeris- 
sen wird,  sondern  allmälig  sich  der  Gestalt  eines  Cylindars 
mit  unterer  Halbkugelfläche  nähert,  worauf  sofort  der  obere 
Theil  dünner  wird,  bis  ei  abreibt  und  der  zur  Kugel  Ginge- 
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staltete  Tropfen  herabfällt,  der  surttckbleibende  Rest  aber  sieh 
wieder  in  die  Höhe  zieht ,    um  einen  Theil  des  nen  entste- 
henden Tropfens  zu  bilden«     Hieraus  geht  hervor,  dafs  man 
▼ermittelst  der  nnter  gleichen  Bedingungen  ersengten  Tropfen 
verschiedener  Flüssigkeiten  die  Stärke  ihrer  Adhäsion  messen 
könne,   es  würde  aber  unrichtig  seyn,    wenn  man  aus  dem 
Abreifsen  des  Tropfeos  schliefen  wollte,    diese  Messung  er- 
strecke sich   blofs  auf   den  Zusammenhang  der   Theile  der 
Flüssigkeiten  nnter  sich,  da  vielmehr  auch  die  Adhäsion  der- 
selben an  die  festen  Körper  dabei  in  Betracht  kommt,  indem 
hierdurch  die  Gröfse  der  Fläche  bedingt  wird,  welche  die  Ba- 
sis des  Tropfens  einnimmt,  denn  die  Bildung  desselben  be- 
ruht darauf,  dafs  die  Molecüle  der  Flüssigkeit  von  der  Ober- 
flache  der  festen  Körper  angezogen  werden,  wodurch  jedoch 
nur  eine  dünne  Lage  derselben  gebildet  werden  könnte,  und 
die  Entstehung  des  Tropfens  ist  daher  zugleich  auch  eine 
Folge  der  gegenseitigen  Anziehung  der  Molecüle  des  flüssigen 
Körpers.    In  praktischer  Beziehung  ist  es  aber  wichtig  zu  be- 
merken ,  dafs  die  Tropfen  nicht  als  bestimmte  GrÖfsen  gelten 
können,  wie  in  der  Pharmacie  angenommen  wird,  da  ihr  Vo- 
lumen unter   verschiedenen   Bedingungen   sehr  ungleich  ist. 
Faahkishsim1  versichert,  dafs  er  Wassertropfen,  deren  nor- 
males Gewicht  zu  einem  Gran  angenommen  wird,    240  Mil- 
ligramme oder  4  Gran  schwer  erhalten  habe,   welches  sonach 
den  ungeheuren  Unterschied  vom  Einfachen  bis  zum  Vierfachen 
begründen  würde.     Wenn  auch  angenommen  wird,  dafs  bei 
der  Bereitung  und  dem  Geben  der  Arzneien  die  Bedingung 
zu  grofser  Geschwindigkeit  des  AbfrÖpfelns  und  der  Einflufs 
der  Wärme,   Ersteres  durch  nöthige  Vorsicht  und  Letzteres 
durch  die  Wahl  einer  mittleren  Temperatur,  leicht  su  beseiti- 
gen wären,  so  hängt  doch  ausserdem  die  Gröfse  dar  Tropfen 
von  der  Beschaffenheit  des  Gefäfses,    ob  von  Glas  oder  Por- 
zellan u.  s.w.,' von  der  Dicke  und  Krümmung  des  Randes 
und  anderen  Bedingungen  sehr  ab,  weswegen  mindestens  den 
Pharraaceuten  eigene,    bestimmt  gestaltete  Tropjengläser  un- 
entbehrlich sind.    Solche  hat  man  daher,  namentlich  für  stark 
wirkende  Arzneien,  verschiedentlich  in  Vorschlag  gebracht3, 
— 

1   A.  a.  O.  8.  100. 

S   Scherer'i  allgem.  nördliche  Ann.  Th.  I.  8.  315. 
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es  möge  hier  aber  genügen,  ein  von  Miissiib1  angegebenes 
wegen  seiner  Zweckmässigkeit  eis  Probe  näher  zu  beschreiben. 
Ein  seiner  Form  nach  hierzu  geeignetes  Medi  ein  glas  wird  mit  Fig. 
durch   einen  Kork  gesteckten  Glasröhren    a  und  ß"'9 
,    deren  eine  ß  daau  dient,    die  im  Glase  enthaltene 
Flüssigkeit  tropfenweise  abfliefsen  zu  lassen,    weswegen  ihr 
oberes  Ende  gehörig  gebogen  ist,    und  es  müssen  dann  die 
Tropfen  wegen  der  eine  halbe  Linie  kaum  erreichenden  ge- 
ringen Weite  der  Röhre  nur  langsam  abfliefsen,  können  aber 
wegen  der  Un Veränderlichkeit  der  rein  zu  erhaltenden  Fläche, 
woran  sie  sich  bilden,   von  ihrer  normalen  Gröfse  nicht  we- 
sentlich abweichen.     Die  zweite  a  hat  den  Zweck,  wieder 
Luft  in  das  Glas  eindringen  zu  lassen,    und  sie  ist  daher  so 
gebogen,    dafs  dieses  bei   einer  geneigten  Lage  des  Glases 
leicht  geschieht,    auch  geht  sie  nicht  so  tief  herab,    dafs  die 
Flüssigkeit  in  ihr  aufsteigt,  woraus  ein  Hindernifs  gegen  das 
Eindringen  der  Luft  erwachsen  würde,     Zweckmafsigcr ,  ob- 
gleich etwas  kostbarer,  ist  ein  anderes  von  Schuster2  ange- 
gebenes Tropfenglas,  dessen  Vorzüge  darin  bestehn,   dafs  die 
Flüssigkeiten  nicht  mit  einem  allmälig  zerstörbaren  Korke  in 
Berührung  kommen  und  die  Lnft  nicht  durch  zwei  offene 
Röhren  leichter  communiciren  kann.     Die  Gestalt  des  Ganzen  Fig. 
ist  aus  der  Zeichnung  kenntlich,    auch  sieht  man  bald,  dafs™* 
der  Glasstöpsel  a  geöffnet  wird  ,    wenn  man  das  Gefäfs  fallen 
oder  Tropfen  aus   der  Spitze  b  erhalten  will,    die  bis  zur 
Weite  vom  Durchmesser  etwa  einer  mäfsig  dicken  Nähnadel 
verengt  ist.     Auf  diese  Weise  erhält  man  allezeit  unter  sich 
gleich  grofse  Tropfen  derselben  Flüssigkeit,    auch  findet  we- 
gen der  Engigkeit  der  Spitze  eine  nur  geringe  Verdunstung 
und  ein  unbedeutender  Einflufs  der  eindringenden  Luft  statt, 
welchen  Mangeln  ohnehin  begegnet  werden  kann,    wenn  die 
Spitze  b  mit  einer  aufgeschliflenen  gläsernen  Kapsel  bedeckt 
wird.  M. 


1  Vorschlage  zu  einigen  neuen  Verbesserungen  pharmazeutischer 
Operationen.   Wien  1814.  S.  278. 

2  Buchner'a  Repertorium.  Th.  VI.  S.  869. 
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Turmali  n. 

■ 

■ 

Turnamal,  Trip,  Aschenzieher,  Aschen- 
trecker,  elektrischer  Stangenschörl,  cei- 
lon scher  Magnet;  Turmalinum,  Lapis  electri- 
ca*; Tourmaline}  Tourmaline. 

Der  Turmalin  erregte  im  Anfange  des  vorigen  Jahrhun- 
derts durch  seine  vorzügliche  krystall  -  elektrische  oder  ther- 
mo elektrische  Eigenschaft,  durch  Erhitzung  stark  elektrisch  zu 
werden,  sehr  grofses  Aufsehn  und  auch  später  ist  er  in  die- 
ser Beziehung  Gegenstand  vielfacher  Untersuchungen  gewor- 
den. -»Die  Mineralogen1  unterscheiden  den  wasserhellen  Tur- 
malin, den  rothen  (Siberit,  Daourit9  rothen  Schörl),  den 
blauen  (Indicolit),  den  grünen,  den  gelben,  den  brau- 
nen {elektrischen  Schörl)  und  den  schwarzen  (gemeinen 
Schörl),  unter  denen  vorzugsweise  der  braune  wegen  sei- 
ner vorzüglichen  elektrischen  Eigenschaft  hier  in  Betrachtung 
kommt*  Von  geringem  Werthe  sind  die  Bemühungen ,  die 
Spuren  der  Kenntnifs  dieses  Steines  bei  den  Alten  aufzu- 
suchen, da  die  älteren  Schriftsteller  allerdings  von  solchen 
Fossilien  reden,  welche  leichte  Körper  anziehn,  ohne  dafs 
jedoch  die  ungenaue  Beschreibung  darüber  zu  entscheiden  ge- 
stattet, ob  wirklich  vom  Turmaline  die  Rede  sey,  weil  auch 
andere  Fossilien  diese  Eigenschaft  zeigen.  Dahin  gehört  das 
Lyncurium  des  Theophrast2,  welches  die  Römer  nicht  mehr 
kannten3,  der  Theamedes  des  Plinius4,  welcher  alles  Eisen 
abstofsen  soll»  und  eine  Art  Carbunculus  dieses  nämlichen 
Schriftstellers6,  welcher  von  der  Sonne  erwärmt  oder  mit  der 


1  S.  La  oh  h  ARO  Handbuch  der  Oryktogoosle.  Heidelb.  182(5. 
S.  446.  Daselbst  findet  man  die  ausführliche  Literatur  über  dieses 
Fossil. 

2  De  Lapidibas,  ed.  Heinsii.  L.  B.  1618.  foL  p.  895. 
8  Pilatus  Hist  Nat.  Lib.  XXXYH.  c.  8. 

4  Ebend.  Lib.  XXVI.  c  16. 

5  Ebend.  Lib.  XXXVII.  c.  7. 
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^~^snd  ^6n6^^4?D  e^jpx£U  und  ^^ftjpi^f rÄciioi^zdn  ftoziolm  ftol]*  «L^t^od^ 
weniger  einer  bestimmten  Dentnng  fähig  ist  die  Angebe  des 
Arabers  Serapion1  von  einem  Steine,  Hager  Albuxtdi  ge- 
nannt ,  welcher  aus  dem  Oriente  kommend  an  Haaren  gerie- 
ben Spreu  anziehe. 

Die  erste  bestimmte  Nachricht  von  der  elektrischen  Ei- 
genschaft des  Turmalins  findet  sich  nach  Beckmass*  in  ei« 
nem  alten  Buche3,  worin  die  von  einem  gewissen  Dauhius 
mündlich  erhaltene  Angabe  mitgetheilt  wird,  dafs  die  Hol«* 
länder  im  J.  1703  einen  pomeranzrothen  Edelstein,  Turmalin, 
Turmale  und  Trip  genannt,  eus  Ceilon  mitgebracht  und  we- 
gen seiner  merkwürdigen  Eigenschaft  Aschentrecker  genannt 
hätten.  Lkmehy*  zeigte  der  französ.  Akademie  einen  solchen 
Stein  unter  dem  Namen  eines  ceilonschen  Magnets,  welcher 
die  sonderbare  Eigenschaft  habe,  die  Körper  erst  anzuziehn 
und  dann  abzustofsen;  aus  dem  Naturlexikon 5  geht  aber  her- 
vor, dafs  man  sich  auch  in  Deutschland  mit  diesem  Sieine 
beschäftigte.  Lmsfc6  muthmafste  zuerst  richtig,  obgleich  er' 
den  Turmalin  selbst  noch  nicht  gesehn  hatte,  dafs  die  be* 
wunderte  Eigenschaft  desselben  auf  Elektricität  beruhe,  wes- 
wegen er  ihn  Lapis  slectricus  nannte,  eine  Ansicht,  welche 
durch  die  genauen  Untersuchungen  vohWilkb7  und  vorzüglich 
von  Aepinus8  volle  Bestätigung  erhielt.  Letzterer  prüfte  die 
Eigenschaften  dieses  Fossils  genau  und  machte  die  Resultate 
uebst  den  früheren  Nachrichten  über  dasselbe  bekannt9;  /in 
Frankreich  stellte  der  Herzog  von  Noya  Caäaffa10  mit  Dau- 


1  De  limplicibns  medicinis« 

2  Beiträge  zur  Geschichte  der  Erfindungen.  Leipz.  1782.  TU.  I« 
St.  2.  N.  5.  8.  241. 

S  Curiöse  Specnlationes  bei  schlaflosen  Nachten  j  von  eioem 
Liebhaber,  der  Immes  Gern  speculirt.    Chemnitz  and'  Leipz.  1707*  8. 

4  Hist.  de  l»Acad.  1717.  p.  7.  Vergl.  Mdsschembaobk.  Diss.  de 
Magnete.  L.  B.  1729.  4.  praef. 

5  Mehrmals  mit  Hubkkb's  Vorrede  aufgelegt«  Ausgabe  von  1727 
ond  1741. 

6  Flora  Ceilonica  Holm.  1747.  8.  p.  8. 

7  Schwed.  Abhandl.  Th.  XXVIII.  8.  05.  Th.  XXX.  8.  1  n.  105. 

8  Me'm.  de  l'Acad.  de  Berlin.  1756.  p.  110. 

9  Hecueii  de  diife'rens  me'moires  sur  la  Tourmalioe.  St«  Petertb» 
1762.  8.  , 

10  Lettre  snr  la  Totirmaline  a  Mr.  de  Boffon.  Paris  1759.  4. 
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Btrrow  und  Adahsov  schätzbare  Versuche  an,  wodurch  die 
'  von  Abpiäüs  gefundenen  Erscheinungen  bestätigt  wurden; 
ebendieses  geschah  in  England  durch  WitsoH1,  welcher  seine 
TurmalinedarchHiDERDCir  aus  Holland  erhielt,  und  noch  gründ- 
licher durch  Ca  »toi2,  mehrerer  anderer  Versuche  nicht  zu  ge- 
denken, die  von  Wilri3,  Priestlkt4  und  Bkhgmanh5  er- 
wähnt werden»  In  den  neueren  Zeiten  haben  die  Chemiker 
den  Turmalin  analysirt  und  die  Mineralogen  denselben ,  aufser 
su  Ceilon,  noch  an  vielen  andern  Orten  aufgefunden,  was 
aber  hier  nicht  zunächst  zur  Sache  gehört6.  Beiläufig  mag 
dagegen  erwähnt  werden,  dafs  ein  ähnliches  elektrisches  Ver- 
halten schon  im  J.  1760  beim  brasilianischen  Topase  durch 
'Camtom,  im  J.  1761  am  sogenannten  brasilianischen  Smaragd 
durch  Wilsos  wahrgenommen  wurde,  welchen  letzteren  Stein 
Aepivus7  jedoch  für  einen  Chrysolith  hielt  Vermutlich  wa- 
ren diese  Steine  sämmtlich  Turmaline  von  verschiedener  Farbe 
ond  Krystallform. 

Für  unseren  Zweck  kommt  zunächst  nur  das  elektrische 
Verhalten  des  Turmalins  in  Betrachtung.  So  lange  man  blofs 
die  Erregung  der  Elektricität  durch  Reibung  kannte,  mufste 
es  im  hohen  Grade  auffallen,  den  Turmalin  durch  blofse 
Aenderungen  der  Temperatur  elektrisch  werden  zu  sehn,  und 
hieraus  erklärt  sich  leicht  das  grofse  Aufsehn,  welches  diese 
Erscheinung  allgemein  erregte.  Als  man  später  die  Volta'sche 
Säule  kennen  lernte,  suchte  man  jenes  Verhalten  hiermit  in 
Verbindung  zu  setzen,  und  da  weitere  Erfahrungen  eine  glei- 
che Eigenschaft  auch  bei  sonstigen  {vollkommen  krystallisir— 
ten  Körpern  nachwiesen,  nahm  man  eine  eigene  sogenannte 
KrystalUlektricität  an.  Nach  dem  gegenwärtigen  Standpuncte, 
auf  welchem  sich  die  Elektricitätslehre  befindet ,  unterliegt  es  wohl 


1  Philot.  Trans.  T.  LI.  P.  I.  p.  808. 

2  Bbend.  T.  LH.  P.  II.  p.  44S. 
S    Schwed.  Abhandl.  a.  o.  a.  O. 

4  Geacbichte  der  Elektricität.   Deutsche  Uab.  8.  456. 

5  Comm.  de  Indol«  electr.  Tarmalini.  In  Phil.  Trans.  T.  LVI, 
p,  836.   Schwed.  Abh,  T.  XXVIII. 

6  Wegen  der  ausführlichen  Literatur,  die  zum  Theil  in  der  al- 
ten Ausgabe  des  Wörterbuches  enthalten  ist,  verweise  ich  auf  din 
Oxyktognosie  von  v.  Leokhard  a.  a.  O. 

7  Nov.  Comm.  Petrop.  T.  XII.  p.  35L 
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keinem  Zweifel,  dafs  diese  speciellen  Erscheinungen  zar  Iher* 
moeUktricität  gehören;  allein  wie  zahlreich  auch  die  zu  letz- 
terer gehörigen  Thatsachen  seyn  mögen  und  obgleich  diese  be- 
mal ebenso  vielseitig  als  grundlich  untersucht  worden  sind»,  so 
ist  dennoch  das  eigentliche  Wesen  und  die  Aetiologie  dieser  Phä- 
nomene noch  keineswegs  ergründet«  Als  solche  krystallisirte 
Fossilien,  welche  die  thermoelektrische  Eigenschaft  zeigen, 
nennt  Haut3  den  Turmalin,  den  Boracit,  den  Topts,  den 
Mesotyp  (Wcrheh's  strthligen  und  faserigen  Zeolith),  den 
Prehnit  und  das  oxydirte  Zink  (krystalüsirten  Galmei);  allein 
da  dieser  Gelehrte  die  Anwesenheit  der  Elektricität  blofs  aus 
ihrer,  mechanischen  Wirkung  erkannte,  wobei  er  sich  des  Con- 
densators  bediente,  so  unterliegt  es  wohl  keinem  Zweifel,  dafs 
noch  viele  andere  Körper  thermoelektrische  Wirkungen  zeigen 
werden,  sobald  man  sich  zur  Wahrnehmung  derselben  feine- 
rer Mefswerkzeuge,  namentlich  der  Magnetnadel,  bedient,  wie 
ich  denn  nach  eigenen  Versuchen  überzeugt  bin,  dafs  alle 
Körper,  wenn  auch  nur  in  sehr  geringem  Grade,  thermoelek- 
trjsch  werden  können3.  Inzwischen  ist  unverkennbar,  dafs 
die  genannten  Fossilien  und  unter  diesen  namentlich  der  Tur- 
malin die  angegebene  Eigenschaft  in  einem  vorzüglichen 
Grade  besitzen  und  überhaupt  in  dieser  Beziehung  ein  auffal- 
lendes und  merkwürdiges  Verhalten  zeigen,  indem  sie  nicht 
blofs  überhaupt  thermoelektrisch  werden,  sondern  zugleich 
polarische  Gegensätze  beider  Elektricität en  wahrnehmen  las- 
sen. Ampkri4  fuhrt  daher  den  Turmalin  als  Beispiel  ei- 
nes Nichtleiters  an ,  in  welchem  sich  beide  Elektricitäten  durch 
den  Wechsel  der  Temperatur  trennen  und  bleibend  an  ver- 
schiedenen Stellen  anhäufen« 

Das  elektrische  Verhalten  des  Turmalins  ist  untersucht  wor- 
den von  Wilki  und  Aepisus,  die  bereits  genannt  sind,  ferner 
von  Wilson5,  Bkromam»6,  den  Herzog  von  Nota  Caraf- 
ia,  Haut7  und  Andere;  später  sehr  ausführlich  und  gründ- 


1  YergL  diesen  Art. 

2  Ann.  da  Mos.  d'Hiat.  Nat.  T.  IH.  p.  809.  G.  XVII.  44t 
8  S.  Art.  TemperatuT.  Bd.  IX.  8.  647. 

4  G.  LXTII.  115. 

5  Philos.  Tränt.  1759.  T.  LT.  p.  815. 

6  Schwed.  Abhandlangen.    Deutsche  Ueb.  Th.  XXVIII.  S.  65. 

7  Traue*  de  Mineralogie.  T.  III.  p.  50. 
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lieh  von  Jäger  *,  welcher  denselben  mit  der  trocknen  elektri- 
schen Säule  vergleicht  und  seine  elektrischen  Aeufserungen 
denen  der  letzteren  gleich  setzt.    Beide  Apparate  gleichen  sich 
in  der  äufseren  Form  und  der  Lage  ihrer  Pole  an  den  Enden^ 
mit  so  genauer  Uebereinsthnmung ,  dafs  selbst  einzelne  Split- 
ter des  Steins  nach  der  Seite  hin  ,   wo  der  +  Pol  des  Gan- 
zen sich  befand  ,  die  nämliche  Polarität  zeigen.     Der  Turma- 
lin  scheint  hiernach  und  nach  der  Leichtigkeit  seines  ^efspal«* 
tens  aus  ähnlichen  übereinander  gelagerten  Lamellen  zu  be- 
atehn,  als  die  trockne  Säule,  wofür  noch  aofserdem  die  Ver-> 
schiedenheit  des  äufseren  Ansehns  seiner  Brocbfläcben,  wenn 
man  ihn  spaltet,  als  Argument  angeführt  wird.  Rucksichtlich, 
des  elektrischen  Verhaltens  beider  Apparate  bieten  sich  einige 
Aehnlichkeiten  als  nahe  liegend  von  selbst  dar ,  andere  liegen 
entfernter.    Unter  die  letzteren  gehört,  dafs  der  Tarmal  in  seine 
elektrische  Eigenschaft  verliert,  wenn  er  bis  zum  Verluste  sei- 
ner Farbe  oder  bis  zum  Schmelzen  erhitzt  wird,  dagegen 
nach  sonstigem  starkem  Erhitzen  sich  wieder  elektrisch  zu  zei- 
gen beginnt,    wenn  er  vorher  auf  eine  niedrige  Temperatur 
zurückgebracht  ist;    ganz  von  dem  Verhalten  der  Säule  ab- 
weichend ist  aber  die  Bedingung,    dafs  der  Stein  zur  Erzeu- 
gung einer  elektrischen  Polarität  einer  Temperarurveränderung 
bedarf,  die  trockne  Säule  aber  auch  ganz  ohne  diese  Bedin- 
gung sich  elektrisch  wirksam  zeigt.    Beide  Apparate  kommen 
darin  überein ,    dafs  ihre  Pole  nicht  vollkommen  leitend  ver- 
bunden und  auch  nicht  völlig  isolirt  seyn  dürfen  ,  welches 
Letztere  Jäger  durch  seine  Versuche  für  erwiesen  hält,  ob- 
gleich  Wilrb  und  Wilson  die  Sache  anders  gefunden  zu 
haben  angeben ,  wobei  jedoch  wohl  berücksichtigt  zu  wer- 
den verdient,  dafs  nach  Jäger  vollkommene  Isolirung  nur  mit 
grofser  Schwierigkeit  zu  erlangen  ist.     So  soll  man  es  unter 
andern  als  eine  Wirkung  der  elektrischen  Atmosphären  beider 
Pole  ansehn,   dafs  zwei  Elektrometer,   auf  welche  man  die 
entgegengesetzten  Pole  eines  Turmalins  oder  einer  trocknen 
Säule  (Letzteres  nach  Bohnenberger 3)  gelegt  hat,  beide  vor- 
handene Elektricität  zeigen.     Beim  Turmaline  ist  ferner  be- 
merkenswerth ,  dafs  seine  durch  Erhitzung  erzeugte  Elektricität 


1   G.  LV.  369  ff. 

8  Tübinger  Blatter.  Th.  II.  8.  71.   G.  L11J.  847. 
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beim  Abkühlen  in  die 'entgegengesetzte  übergeht,  und  zwtr  in 
der  Art,  dafs  der  ganz*  Stein,  wenn  man  ihn  in  beiden  Zu-r 
standen  am  einen  Ende  .leitend  berührt,  in  seiner  ganzen  Länge 
eine und  dieselbe  Elektricität  zeigt,  sind  aber  beide  Enden 
«üt  einem  unvollkommenen  Leiter  verbunden,  so  zeigen  sie 
nach  zwei  Hälften  entgegengesetzte  Elektrizitäten.  Es  folgt 
aas  diesem  ferner,  dafs  der  Turrnalin  ,  wenn  sein  eines  Ende 
erhitzt  wird  und  das  andere  in  Abkühlung  begriffen  ist,  an 
beiden  Enden  gleiche  Polarität  erhalten  mufs,  indem  er  liier* 
dorch  zwei  mit  ib«eu  gleichen  Polen  -vereinten  trocknen  Säu> 
len  gleich  wird  ,  -eine  Erscheinung ,  die  Wilsom  bereits  wahr* 
genommen  hat;  aueh. fand  Wilkz,  dafs-' dann  in  der  Mitte 
des  Steines  die  entgegengesetzte  Polarität  zum  Vorschein  kam« 
Hiosichtlich  der  Intensität  der  Elekrrioität  zeigen  sich  die  Tur- 
saatine  verschieden,  was  als  Folge  ihrer  ungleichen  Bestands 
theile  oder  Aggregat  formen  zu  betrechten  i  seyn  dürfte.  Alz  die 
wirksamsten  nennt  Jäger  die  nelkenbraunen  von  Ceilon;  ih- 
nen folgen  die  grünen  brasilianischen  ,  dann  die  braunen  spa- 
nischen,  demnächst  die  rosenrot  he  n,  angeblich  gleichfalls  cei- 
loDSchen,  hiernach  die  braunen  schweizerischen,  dann  die 
bläulichen ,  welche  muthmafslich  auch  aus  Ceilon  herstammen, 
nnd  endlich  die  undurchsichtigen  schwarzen  tyroler  Schörle. 
Feuchte  Luft  und  die  Nähe  einer  Lichtflamme  schwächen  die 
Wirkung,  ohne  Zweifel  wegen  Ableitung  der  Elektricität, 
anch  erschöpft  sich  die  Kraft  de»  Steines,  wie  die  der  Säule, 
dorch  anhaltende  Ableitung,*  indem  es  lange  dauert,  bis  der 
Turmalin  durch  Abkühlung  elektrisch  wird,  wenn  er  auf  ei- 
ner Metallplatte  liegend  erhitzt  wurde.  Uebrigens  wächst  die 
Starke  der  Elektricität  mit  der  Länge  der  Turmaline,  jedoch 
nicht  im  einfachen  Verhältnisse,  anscheinend  nur  den  Qua- 
dratwurzeln j der  Axenlänge  proportional;  auch  fand  JIgsr  die 
gröfste  Intensität  an  den  Polen  selbst,  der  Behauptung  von 
Haut  zuwider,  wonach  in  einiger  Entfernung  von  den  Polen 
an  Stellen,  die  er  Mittelpuncte  der  Wirkung  nennt,  die  stärk- 
ste Elektricität  wahrgenommen  werden  soll.  Dafs  die  Stärke 
der  Elektricität  dem  Unterschiede  der  Temperatur,  welchem 
der  Stein  ausgesetzt  wird,  proportional  seyn  solle,  scheint 
nicht  statt  zu  finden,  jedoch  mufs  man  bei  vergleichenden 
Versuchen  auch  für  gleiche  Erwärmung  und  Erkältung  sorgen. 
Der  Turmalin  theilt  seine  Elektricität  zwar  zum  Theil  wie  ein  , 
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leitender  Körper  mir,  und  zwar  mehr!  wenn  der  Pol  desselben 
mit  einem  Metallblättchen  überzogen  ist,  zugleich  zeigt  fich 
aber  auch  Atmosphärenwirkung;  denn  wenn  der  Pol  einige 
Zeit  mit  einem  Elektrometer  in  Berührung  war,  so  fielen  die 
Goldblättchen  nach  der  Wegnahme  des  Steines  zusammen, 
divergirten  dann  aber  sofort  wieder  mit  entgegengesetzter  Elek- 
tricität.  Ferner  dauert  es  eine  geraume  Zeit,  bis  der  Turme« 
lin  seine  Elektricität  abgiebt,  und  zwar  eine  längere,  als  er  zu 
seiner  Abkühlung  bedarf,  weswegen  die  Divergenzen  der 
Strohhalmchen  des  Elektrometers  zunahmen«  wenn  der  Stein 
wiederholt  aufs  neue  erhitzt  war  und  bei  der  Abkühlung  dem 
Elektrometer  wieder  genähert  wurde.  Die  Mittheilung  erfolgt 
zugleich  aber  schneller,  wenn  die  Flächen  der  Pole  grosser 
sind  und  der  Wechsel  der  Temperatur  kürzere  Zeit  dauert, 
und  geschieht  zugleich  um  so  vollständiger,  je  vollkommener 
ableitend  der  andere  Pol  berührt  wird. 

Die  ihrem  wesentlichen1  Inhalte  nach  hier  mitgetheiho 
deutsche  Abhandlung  scheint  den  Ausländern,  die  sich  später 
mit  demselben  Gegenstande  beschäftigten  ,  nicht  bekannt  ge- 
worden zu  seyn,  wie  man  dieses  auch  sonst  häufig  zu  finden 
pflegt.  Von  diesen  spätem  Untersuchungen  des  Verhaltens  de« 
Turmalins  oder  der  sogenannten  Pyroelektricit&t  ist  die  von 
Brewstzk1  die  umfassendste,  sofern  sie  sich  nicht  ausschliefst 
lieh  auf  den  Turmalin  beschränkt,  sondern  auch  auf  sonstige 
Körper  erstreckt,  welche  dieselbe  Eigenschaft  im  höheren  oder 
geringeren  Grade  zeigen,  ohne  jedoch  die  Abweichungen  der 
verschiedenen  Körper  von  dem  allgemeinen  Gesetze  dieses" 
Verhaltens  einzeln  nachzuweisen.  Zur  AufEndung  und  Mes^ 
aung  der  vorhandenen  Elektricität  bediente  sich  Bäiwstz*. 
der  inneren  Haut  aus  der  arundo  phragmitis ,  die  in  klein» 
Stückchen  geschnitten  und  getrocknet  von  den  pyroelektri- 
achen  Körpern  angezogen  wurde,  oder  eines  kleinen  Elektro- 
meters, welches' aus  einer  mittelst  eines  Achathütchens  auf  ei- 
ner Stahlspitze  balancirten  messingnen  Nadel  bestand,  beide 
Mittel  keineswegs  fein  genug,  um  die  geringsten  Spuren  vor- 
handener Elektricität  anzugeben.  Hiermit  fand  er  folgende 
Fossilien  thermoelektrisch : 

■  i       ,     ■       _      ■-!  j 

I 

1   Edinburgh  Joorn.  of  Science.  N.  II.  p.  208. 
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Scolezit* 
Mesolit1 

grönländischer  Mesotyp 

Kalkspath 

gelber  Beryll 

Schwerspath 

schwefelsaurer  Srontian 

kohlensaures  Blei 

Pioptit 

lother  and  blauer  Flufsspath 


Diamant 

gelbes  Auripigment 

Analcim  , 
Amethyst 

Quarz  aus  der  Dauphin^ 
Idocras 

Meilit? 

natürlicher  Schwefel 

Granat 

Dichroit. 


Brewster  fand,  übereinstimmend  mit  früher  erhaltenen 
Resultaten  ,  dafs  selbst  kleine  Splitter  des  Turmalin«*  insbes  ondere 
senkrecht  auf  die  Axe  geschnittene  Blattchen,  elektrisch  wer- 
den, denn  wenn  sie  auf  einer  Glasscheibe  liegend  erhitzt 
sind,  so  hängen  sie  am  Glase  so  fest,  dafs  sie  selbst  beim 
Umkehren  nicht  herabfallen  und  also  ihr  ganzes  Gewicht 
"durch  die  Kraft  der  elektrischen  Anziehung  überwunden  -wird, 
und  aufserdem  behielten  sie  diese  Eigenschaft  6  bis  8  Stunden 
lang  bei.  Keiner  der  früheren  Forscher,  selbst  nicht  Haut, 
hat  untersucht,  ob  auch  aus  wässerigen  Lösungen  gebildete 
Krystalle  eich  pyroelektrisch  zeigen.  Brewster  suchte  auch 
diese  Frage  zu  beantworten  und  fand  diese  Eigenschaft  bei 
folgenden  Kry stallen: 


Vy- 


HeH- Natron 


kleesaures  A 
chlorsaures  Kali 
schwefelsaure  Natron  -  Magnesia 
schwefelsaures  Ammonium 


schwefelsaure  Magnesia 
blausaures  Eisen -Kali 


Bleizucker 
kohlensaures  Kali 
Citronensaure 
Quecksilbersublimat« 

Unter  diesen  Salzen  zeigte  sich  das  weinsteinsaure  Kali-Natron 
und  die  Weinsteinsäure  stark,  die  übrigen  zeigten  sich  ver- 
haltnifsmäfsig  schwach  pyroelektrisch. 

Schon  Gastos  hatte  als  auffallend  bemerkt,  dafs  beide 
Stücke  eines  zerbrochenen  Turmalins  elektrische  Polarität 


1  Eine  oder  das  andere  dieser  beiden  Fossilien  hält  Baewster 
für  wahrscheinlich  identisch  mit  Haut's  Mesotyp. 
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gen,  un  rl  Haut  schlofs  hieraus,  dafs  ein  jedes  Theilchen  des- 
selben auf  gleiche  Weis»  ein   polarisch  elektrischer  Körper 
seyn  müsse,    als  Coulomb  jedes  einzelne  Theilchen  eines 
Magnetes  für  magnetisch  hielt.     Inzwischen  sind  die  durch 
Feilen  öder  Zerstofsen  erhaltenen  kleinen  Partikeln  eines  Ma- 
gnetes ,  eben  in  Folge  dieser  Zerkleinerung,  nicht  mehr  magne- 
tisch, and  diesernnach,  meint  Baewster,  müsse  man  erwärm- 
ten ,    dfifs  auch  das  Pulver  eines  zerstofsenen  .Turmalins  nicht 
mehr  pyroelektrisch  seyn  könne,   allein  selbst  feines  Pulver» 
welches  im  gewöhnlichen  kalten  Zustande  von  einer  Glasplatte 
herabfiel,    hing  an  derselben  fest  an,  wenn  das  Glas  gehörig 
erhitzt  war,  und  ballte  sich  beim  Aufrühren  mit  einem  festen 
Körper  zu  einem  Haufen  zusammen,  verlor  jedoch  diese  Ei- 
genschaft einige  Zeit  nach  dem   Erkalten.     Brkwster  fin- 
det eine  Analogie  dieses  Verhaltens  mit  der1  doppelten  Strah- 
lenbrechung in  Krystaiien ,  indem  das  kleinste  Stück  isländi- 
schen Kalkspaths  stets  nochx  doppelte  Strahlenbrechung  zeigt, 
wahrend  schnell  gekühltes  Glas  nach   dem  Zerstofsen  seine 
optischen  Eigenschaften  verliert;  er  will  daher  hierauf  eine  der 
Beachtung  und    weiteren  Untersuchung   werthe  Aehnlichkeit 
zwischen  Elektricitit ,  Magnetismus  und  Licht  gründen1.  Pul- 
ver von  zerstofsenem  und  seines  Krystallwassers  beraubtem 
Scolezit  und  Mesolit  behielt  gleichfalls  seine  pyroelektrisch e 
Eigenschaft  bei,   hing  an  einer  erhitzten  Glasplatte  fest  und 
liefs  sich  durch  Aufrühren  mit  einem  festen1  Körper  zusam- 
menballen; diese  Eigenschaft  der  genannten  Fossilien  mufs  da- 
her den    kleinsten   Bestandteilen  derselben   angehören  und 
nicht  von  der  KrystaHform  abhängen,  wozu  das  KrystaUwas— 
ser  unentbehrlich  ist2. 


1  Die  über  diesen  Gegenstand  versprochene  Abhandlung  Ist, 
ao  viel  mir  bekannt,  nicht  erschienen.  Die  Sache  erklart  sich  übri- 
gens  leicht,  wenn  man  annimmt,  dafs  zum  feinsten  Pulver  zerstofse- 
irtr  Turmali n  und  Kalkapath  steU  noch  ihr  kristallinisches  Gefügo, 
die  Bedingung  ihrer  Wirkungsweise,  beibehalten,  statt  data  der  Magne- 
tismus des  Stahls  und  dia  Fähigkeit  des  Glases,  auf  den  polarisirten 
Lichtstrahl  zu  wirken ,  aus  der  Aggregationsart  ihrer  Theilchen  ent- 
stahn  und  den  ganzen  Körpern  daher  ebensowohl  gegeben  als  auch 
genommen  werden  können. 

2  Dieser  Umstand  ist  zwar  nicht  absolut  entscheidend,  spricht 
aber  für  Haut's  Ansicht  von  den  Grandformen  der  Kry stalle« 
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Bccqüerel1,  dem  die  Blektricitätslehre  so  äafterst  zahl- 
reiche Versuche  verdankt,  fand  sich  zur  Prüfung  der  beim 
Tannaline  gemachten  Erfahrungen  deswegen  bewogen,  weil 
manche  Physiker  den  Atomen  -der  Körper  ähnliehe  elektrische 
Eigenschaften  eh  Ursache  der  chemischen  Anziehung  beire- 
gen, fand  aber  diese  Hypothese  nicht  bestätigt,  und  glaubt 
daher  das  chemische  Verhalten  aus  dem  elektrischen  nicht  ab- 
leiten zu  können ,  weil  die  Aeufserung  der  Elektricität  beim 
Turmaline  verschwindet,  sobald  er  tut  gewöhnlichen  tempe-> 
ratur  smriickkehrt,  Vetstehe  ich  die  Seche  recht,  so  ist  da- 
mit der  Satz  gemeint,  dafs  der  chemischen  Anziehung  das 
elektrische  Verhalten  der  Atome  zum  Grunde  liege,  sofern  die 
positiv  elektrischen  das  Bestreben  haben  sollen ,  sich  mit  den 
negativen,  der  Stärke  der  elektrischen  Spannung  proportional, 
xu  verbinden.  In  diesem  Falle  würde  aber  das  Argument  nicht 
entscheidend  seyn,  da  sich  von  selbst  versteht,  dafs  sich  in 
der  Verbindung  eines  +  und  eines  —  elektrischen  Atoms 
beide  Elektricitäten  zu  0  ausgleichen  müssen.  Aogesehn  hier- 
von kommen  hier  nur  die  Resultate  der  Versuche  in  Betrach- 
tung, aus  denen  sich  ergab,  dafs  der  Turmalin  bei  gleich- 
mäßiger Erwärmung  seider  ganzen  Masse  an  beiden  Enden 
entgegengesetzt  elektrisch  wird ,  dafs  die  Pole  wechseln,-  wenn 
er  wieder  erkaltet,  und  dafs  er  diese  Elektricität  weder  von 
anfsen  annimmt,  noch  dahin  wieder  abgiebt,  sondern  aus  sich 
selbst  entwickelt. 

Diese  Resultate  sind  bekannt  und  übereinstimmend  mit 
dem,  was  frühere  Versuche  ergeben  haben ;  abweichend  hier- 
von, namentlich  von  dem,  was  auch  Baewstba  beobachtet  > 
hatte,  war  das  Ergebnifs,  dafs  die  Elektricität  des  Turmalins 
mit  seinem  Erkalten  Sofort  gänzlich  verschwand.  Um  das 
verhältnifs  zwischen  der  Abkühlung  und  der  elektrischen  Er- 
regung kennen  zu  lernen,  hing  Becqubrel  den  zu  prüfenden 
Turmalin  in  einem  zusammengebogenen  Papierbehälter  an  ei- 
nem Seidenfaden  in  einem  Glasgefäfse  auf,  welches  in  Queck- 
silber stand,  dessen  Temperatur  durch  eine  Weingeistlampe 
erhöht  werden  konnte.  Jedem  Ende  des  Krystalls  in  geringer 
Entfernung  gegenüber  war  ein  Eisenstab  angebracht,  welcher 


1  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  T.  XXXVJJ.  p.  5.  855.  Feggen- 
dorfPs  Ann.  XHI.  628. 
IX.  Bd.  Aaaa 
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mit  dem  einen  Pole  einer  trocknen  Säule  in  Verbindung  stand, 
deren  Wirkung  eis  constant  gelten  konnte,  weil  sie  dei  Ver- 
änderung der  Temperatur  nicht  zugleich  mit  ausgesetzt  war. 
Wurde  der  Turmalin  N  elektrisch ,  so  stellte  er  sich  zwischen 
die  Enden  der  Eisendrähte  mit  den  diesen  entgegengesetzten 
Polen  ein,  und  wurde  er  dann  abgelenkt,  so  gab  die  Zahl 
seiner  Oscillationen  ein  Mittel  zur  Messung  der  relativen  In- 
tensitäten. Der  Turmalin  wurde  bis  115°  C.  erwärmt  und 
zeigte  bei  105°  die  ersten,  bei  15°  die  letzten  Spuren  von 
Elektricität,  die  den  zwischenliegenden  Graden  zugehörigen 
Schwingungszahlen  waren  aber  folgende: 

Temp.    100°;  90°;  80°;  70*;  60°;  50°;  40°;  30°;  20°; 
Schwing.    6;    10;    13;  15;   15;  15;  14;  13;  7; 

woraus  sich  ergiebt,  dafs  weder  eine  gleichmäßige  Zunahme 
noch  Abnahme  der  elektrischen  Intensität  mit  der  Abnahme  der 
Temperatur  statt  findet.    Beim  Erwärmen  des  Turmalins  zeig- 
ten sich  die  ersten  Spuren  der  Elektricität  bei  30°,  und  bei 
150°  waren  sie  noch  nicht  verschwunden ;  das  Verhältnis  ih- 
,rer  Intensitäten  zu  den  Temperaturen  zu  messen  konnte  Bzc- 
querel  nicht  in  Ausführung  bringen.  Was  Wilke  ,  Wilsobt 
und  JäQaKR  bereits  wahrgenommen  hatten(,  nämlich  dafs  ein  Tur- 
malin auch  zu  einer  Säule  mit  zwei  gleichen  Polen  und  dem 
entgegengesetzten  in  der  Mitte  werden  kann,  fand  auch  Bec- 
querel,   jedoch  durch  ein  ven  dem  früheren  verschiedenes 
Verfahren.     Er  hing  nämlich  einen  Krystall  in  der  Mitte  an 
einem  Platindrahte  auf,  welcher  oben  an  einer  Glasröhre  fest- 
gebunden war,    steckte  jedes  Ende  des  Steins  in  eine  dicht 
anschliefsende  Glasröhre,  und  erhitzte  das  eine  der  Enden, 
während  die  Temperatur  des  andern  unverändert  blieb.  Hier- 
durch wurde  dann  blofs  das  eine  erhitzte  Ende  elektrisch,  ja 
er  konnte  auf  diese  Weise  sogar  die  einzelnen  Abtheilungen 
des  Steines  elektrisch  machen,   wovon  er  sich  durch  Anwen- 
dung der  Coulomb'schen  Waage  überzeugte.     Die  Elektricität 
war  übrigens  positiv  oder  negativ,   je  nachdem  das  eine  oder 
das  andere  Ende  einseitig  erwärmt  war,  jedoch  giebt  Becqüz- 
rbl  nicht  an.    welches  von  den  beiden  Enden  des  Turma- 
lins,  die  einander  nicht  gleich  sind,  beim  Abkühlen  nach  dem 
Erwärmen  positiv  oder  negativ  wird,  und  Poggkndorff*  be- 

1   Dessen  Annalen  a.  a,  O.  S.  629.  Anm. 
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merkt  mit  Recht,  da  Ts  dieser  Umstand  noch  von  niemand  er- 
schöpfend untersucht  worden  ist.  £ndlich  fand  Becquehel,  dafs 
Tormaline,  welche  stärk  elektrisch  werden,  diese  Eigenschaft 
sowohl  darch  langsames  als  auch  durch  rasches  Erhitzen  an- 
nehmen ,  statt  da  Ts  die  weniger  erregbaren  einer  schnellen  Er- 
wärmung bedürfen.  Ebendaher  werden  kurze  Turmaline  leicht 
thermoelektrisch ,  bis  5  oder  6  Centimeter  lange  aber  nur  bei 
langsamer  Erhitzung,  und  hieraus,  in  Verbindung  mit  einet 
Angaoe  von  Ajassov,  dafs  die  Stucke  eines  zufällig  zerbro- 
chenen Turmallna  leicht  elektrisch  wurden ,  obgleich  der  ganze 
nicht  in  diesen  Zustand  zu  versetzen  gewesen  war,  wird  die 
Folgerang  abgeleitet,  die  Molecüle  dieses  Steines  müfsten  auch 
durch  schwache  Erwärmung  eine  starke  elektrische  Polarität 
zn  erhalten  fähig  seyn. 

Die  bisher  zusammengestellten,  durch  vielfache  Versuche 
mehrerer  Gelehrten  gefundenen  Resultate  über  das  elektrische 
Verhalten  des  Turmalins  stimmen  in  allen  wesentlichen  Puncten 
mit  einander  überein,  mit  Ausnahme  der  einzigen  Thatsache, 
dals  nach  Becquerel  die  Polarität  dieses  Fossils  mit  der 
Rückkehr  zur  äufsern  Temperatur  verschwinden  soll,  statt  da/s 
andere  ein  mehrere  Stunden  anhaltendes  Anhängen  desselben 
an  der  Glasscheibe  gefunden  hatten.  Hauptsachlich  aus  dieser 
Ursache  benutzte  Fordes  %,  welcher  so  eifrig  bemüht  ist,  die  über 
die  physikalischen  Gesetze  noch  obschwebenden  Dunkelheiten 
aufzuhellen,  den  Besitz  mehrerer  geeigneter  Turmaline,  um  die 
noch  zweifelhaften  Thatsachen  durch  neue  Versuche  besser  zu 
constatiren.  Hierzu  bediente  er  sich  eines  Apparates,  welcher 
dem  von  Becquehel  gebrauchten  an  Zweckmäßigkeit  min- 
destens gleichkommt.  Dieser  besteht  aus  einer  unten  sehrp. 
weiten  Flasche  AB  mit  einem  hinlänglich  weiten  Tubulus  cK£ 
und  einer  in  ihren  Hals  gesteckten  Röhre  D.  In  das  obere 
Ende  der  letzteren  ist  ein  Kork  F  mit  einem  Drahte  f  gesteckt, 
von  dessen  unterem  Häkchen  ein  Coconfaden  mit  einem  Cou- 
lomb'schen  Waagebalken  g  e  herabhängt ,  welcher  am  einen 
Ende  das  Scheibchen  g  von  Goldpapier  trägt.  Die  unten  an- 
gebrachte Kreistheilung  ik  ist  für  sich  klar,  die  obere  H  aber 

1  An  Account  of  aome  Experimeuts  on  the  Electrtcity  of  Toar- 
maline  and  other  Minerals,  when  eipoied  to  HeaL  Edinb.  J834.  4. 
Ana  Edinb.  Phil.  Trans.  T.  XIII. 

Aaaa  2 

Digitized  by 


1100  Türraalin* 

diedt  davrt,  durch  Umdrehung  de»  Korkes  F  um  seine  veröV 
cale  Axe  das  Goldpapierblattchen  in  jede  beliebige  Lage  zu 
bringen  nnd  den  Toraionswinkel  des  Coconfadens  zu  messet!. 
Für  den  Versuch  wird  die  Scheibchen  mit  einer  bestimmten 
FJektrirität  geladen,  die  Anziehung  oder  Abstofsung  zeigt  dann 
die  Art  der  Elektricität,  und  ans  der  GrbTse  des  Abstofsungs- 
Winkels  läfst  sich  die  Starke  der  Elektricität  mindestens  an- 
nähernd  bestimmen. 

Ohne  Temperaturändern ng  zeigte  der  Turmalin  gar  »eine 
Elektricität,  obgleich  er  bedeutend  erhitzt  war;  sobald  er  aber 
einen  Theii  seiner  Wärme  verloren  hatte,  wurde  das  Gold- 
blättchen abgestofsen,  seine  Entfernung  nahm  zu,  erreichte 
ein  Maximum ,  wobei  es  einige  Zeit  stationär  blieb ,  dann  aber 
zurückkehrte ,  indem  der  Turmalin  sofort  nach  wiedererlang«* 
ter  Temperatur  der  Umgebung  keine  weitere  Spur  von  Elek- 
tricität zeigte,  obgleich  er  in  eine  Glasröhre  gesteckt  fortwäh- 
rend isolirt  erhalten  wurde.  Dieses  stimmt  vollkommen  mit 
den  von  Becqoerel  erhaltenen  Resultaten  überein,  streitet 
aber  gegen  Brewster  (und  Anderer)  Beobachtungen,  wonach 
dünne  Blättchen  von  Turmalin  6  bis  8  Stunden  lang  an  der 
Glasscheibe  durch  elektrische  Anziehung  hängen  bleiben.  Da 
sich  die  Richtigkeit  dieser  letzteren  Thatsache  nicht  wohl  be- 
zweifeln läfst,  so  suchte  Foanss  den  Grund  dieser  Anomalie 
theoretisch  zu  bestimmen,  was  jedoch  sehr  nahe  liegt;  das 
Glas  wird  nämlich  elektrisch  geladen  und  das  Turmalinblätt- 
chen  dient  als  Belegung.  Obgleich  dieses  sich  als  höchst 
wahrscheinlich  von  selbst  darbietet,  so  mufs  man  doch  sehr 
billigen,  dafs  Fordes  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  durch  den 
Versuch  darthat  und  diesen  obendrein  etwas  anders  modificirte, 
als  von  seinen  Vorgängern  geschehn  war,  indem  er  das  Tur— 
malinstückchen  nicht  auf  der  Glasscheibe  liegend  erhitzte,  son- 
dern für  sich  allein,  dann  auf  die  Glasscheibe  legte  und,  als  es 
durch  elektrische  Anziehung  daran  festhing,  mit  einem  Pro- 
beblättchen  die  auf  der  entgegengesetzten  Seite  des  Glases  an- 
gehäufte Elektricität  prüfte. 

Die  Turmaline,  deren  sich  Forbes  bediente,  gröTsten- 
theils  schwarze  von  Van- Diemens -Land ,  waren  meistens  sehr 
lang  und  gestatten  daher  eine  Prüfung  des  von  Becquerel 
aufgestellten  Satzes,  dafs  die  elektrische  Kraft  mit  der  Länge 
abnimmt  und  bei  sehr  langen  verschwindet   Oer  Stein,  dessen 
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Prüfung  zu  diesem  Schlotte  fahrte,  wir  3,2  engl.  Zoll  lang 
und  hatte  ungefähr  0,08  Z.  Durchmesser;  der  längste,  womit 
Forbes  seine  Versuche  anstellte,  mafs  3,25  engl*  Zoll  bei 
gleicher  Dicke  mit  jenem,  zeigte  sich  aber  stets  und  vollstän- 
dig polariscb- elektrisch.  Dieses  veranlagte  ihn,  den  Eioflufe 
der  Länge  und  der  Durchmesser  der  Turmaline  Daher  zu  prü- 
fen. Sechs  Turmalin»!  aUe  1,3  Z.  lang,  deren  Querschnitts- 
Hachen  sich  verhielten  wie  14,  11,  7,  6,4,  gaben  als  stärkste 
Abstofsungen  f  ,  2,  5,  3,  4«  Gleiche  Unregelmässigkeiten 
zeigten  sich,  eis  RrysteUe  von  1,2  und  1,8  Zoll  Lenge,  «ber 
von  verschiedener  Dicke  geprüft  wurden ,  und  man  kann  da- 
her nur  als  Haufitresultat  betrachten,  dafs  unter  übrigens  glei- 
chen Verhallnissen  die  dickeren  Krystalle  mit  einer  grtffseren 
elektrischen  Intensität  verbunden  zu  seyn  pflegen.  Interessant 
war  folgender  Versuch.  Sin  1,25  Z.  langer  Krystall  gab  im 
Nittel  aus  drei  Versuchen  45»  als  stärkste  Repulsion.  Nach- 
dem er  sofort  in  zwei  Theile  zerbrochen  war,  deren  Länge 
sich  wie  1  zu  3  verhielt ,  zeigten  diese  Theile  gleichfalls  im 
Mittel  43°  und  47°,  zwischen  welchen  Gröfsen  jene  frühere 
ungefähr  in  der  Mitte  liegt.  Sechs  Krystalje,  sämmtlich  von 
nahe  0,1  Z.  Durchmesser,  aber  verschiedener  Lenge,  gaben  in 
wiederholten  genauen  Versuchen  folgende  aus  den  Abstofsun- 
gen gemessene  Intensitäten* 

•  » 

Nr.  1  Länge  3,25  Zoll,  Intensität  79,5 ' 
,         ,    —  2    —  2,10  —  82,0 

—  3    —   1,60  ,        —  60,0 

—  4    —   1,55  —  60,0 

—  5    —   1,35  —  89,0 

—  6    —  1,19  —  68,0. 

• 

Wenn  diesem  nach  Becqubrel's  Resultat,  dafs  lange  Kry- 
stalle gar  nicht  elektrisch  werden,  genügend  widerlegt  worden 
ist,  so  mufs  eine  andere  von  Fordbs  wahrgenommene  Thatsacher 
welche  fast  auf  gleiche  Werse  isolirt  steht,  um  so  gröfsere 
Aufmerksamkeit  erregen.  Einer  von  seinen  Krystallen  nämlich 
hatte  beim  Erkalten  an  beiden  Enden  positive  Elektricität, 
zeigte  dagegen  mit  dem  Probeblättchen  in  seiner  Mitte  nega- 
tive, und  es  ist  daher  möglich,  dafs  der  in  Becquerel's 
Versuche  sich  neutral  zeigende  Krystall  ein  solcher  gewesen 
sey. 


Digitized  by  Google 


1102  Türmalin. 

Die  übrigen  Krystalle,  auf  wtlche  Fordss  seine  Vena- 
che  ausdehnte,  waren  suerst  der  Topas,  welcher  von  der 
gröfsten  Starke  seiner  elektrischen  Spannung  nur  lengsam  her- 
abkam  und  sie  nach  mehreren  Stunden  noch  merklich  zeigte. 
Es  scheint  hiernach ,  als  ob  Krystalle  von  grösserer  Masse  län- 
ger in  diesem  Zustande  bleiben ,  und  .daraus  Heise  sich  viel- 
leicht die  Behauptung  von  Akjpihus  erklären,  dafs  auch  der 
Turmalin  lange  elektrisch  bleibe,  vermuthlich  weil  dessen  Ver- 
suche mit  grofsen  Exemplaren  angestellt  wurden.  Krystalli— 
sirter  Borazit  zeigte  eine  beträchtlich  starke  elektrische  Span- 
nung und  die  Dauer  derselben  war  auch  bei  diesem  länger, 
wenn  die  Krystalle  eine  bedeutendere  Grtifae  hatten.  Der  Me- 
sotyp  dagegen  war  leicht  elektrisch  erregbar,  das  Maxim  uro 
der  Spannung  trat  fast  sofort  bei  beginnender  Abkühlung  ein, 
ging  aber  auch  sehr  schnell  wieder  zurück. 

Das  Tatsächliche  über  das  Verhalten  des  Turmalins  ist 
nach  dem  Vorhergehenden  so  vollständig  festgestellt,  als  die- 
ses bei  einer  einzelnen  Thatsache  nur  zu  erwarten  steht,  allein 
die  Theorie  dieser  Phänomene  ist  noch  *  gar  nicht  ins  Licht 
gesetzt.    Zur  Zeit,   als  JXotR  seine  Untersuchungen  anstellte, 
waren  die  thermoelektrischen  Erscheinungen  noch  nicht  be- 
kannt, und  hieraus  erklärt  sich  leicht,  dafs  er  den  Turmalin 
mit  einer  trocknen  Säule  verglich.     Dabei  erklärte  er  leicht 
den  auffallenden  Umstand ,  dafs  geschliffene  Krystalle  von  kaum 
zwei  Linien  Axenlänge  am  Volta'schen  Elektrometer  eine  Ab- 
lenkung von  60°  bewirkten,  während  eine  Papiersäule,  von  1 
Fufs  Länge  und  ans  4000  der  feinsten  Elektromotoren  von  Pa- 
pier bestehend,  nur  eine  von* 40°  erzeugte,  aus  der  unermefs- 
lichen  Feinheit  der  Lagen  im  Turmaline;    wenn  er  aber  die 
Wirksamkeit  beider  Apparate   auf  Reibung  zurückzuführen 
sucht,  die  dann  im  Turmaline  durch  die  ungleiche  Ausdeh- 
nung der  Lagen  entstehn  soll,  woraus  er  zusammengesetzt  ist, 
so  fühlt  er  zugleich  selbst,    dafs  diese  Hypothese  auf  die 
trockne  Säule  keine  Anwendung  leide.    Die  Wirkung  der  letz- 
teren läfst  sich  zwar  einfach  auf  die  Contact-  Elektricität  zu- 
rückführen ,  allein  bei  der  Vergleichung  beider  Apparate  konnte 
sich  dann  Jäqzr  nicht  verbergen,    dafs  die  Eigentümlichkeit 
des  Turmalins,  durch  Wärme  elektrisch  zu  werden  und  oben- 
drein beim  Uebergange  vom  Erhitztseyn  zum  Erkalten  seine 
vorher  durch  Erwärmung  angenommene  Polarität  zu  ändern, 
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in  der  trocknen  Säule  durchaas  keine  Spur  von  einer  Ana- 
logie finde.  Die  allerdings  statt  findende  und  in  einzelnen 
Paocten  wahrhaft  überraschende  Aehnlichkeit  zwischen  der 
trocknen  Säule  und  dem  Turmaline  vermag  daher  bei  so  gro- 
ßen obwaltenden  Verschiedenheiten  die  Theorie  der  soge- 
nannten Krystallelektrioität  durchaus  nicht  weiter  zu  fördern. 
Fobbzs1  bemerkt,  es  sey  bekannt,  dafs  der  Turmalin  am  be- 
sten künstlich  nachgebildet  werden  könne  durch  eine  Reihe 
isolirter,  einander  paralleler,  gehörig  belegter  und  an  den 
zusammengehörigen  Belegungen  durch  Zinnfolie  verbundener 
Glasscheiben.  Dieses  ist  offenbar  wieder  eine  trockne  Säule, 
oed  er  findet  dann,  dafs  bei  einer  Zusammensetzung  dersel- 
ben aus  sehr  zahlreichen  Platten  eine  Verkürzung  keinen  Un- 
terschied der  Intensität  hervorbringen  könne,  welcher  dagegen 
durch  Vergrößerung  der  Platten  oder  des  Querschnittes  der  Säule 
notwendig  entstehn  müsse,  nnd  de  die  elektrische  Spannung 
mit  dem  Durchmesser  der  Turmaline  zunehme,  so  sey  in  beiden 
Poncten  allerdings  eine  Aehnlichkeit  dieser  zwei  Apparate  vor- 
handen, obgleich  von»  der  andern  Seite  der  Umstand,  dafs 
kurze  Turmaline  von  grofsem  Querschnitte  die  gröfsle  Span- 
nung zeigen,  mit  der  Ladung  der  trocknen  Säule  nicht  im 
Einklang  stehe*  Man  sieht  aus  diesen  Bemerkungen ,  dafs  der 
englische  Physiker,  so  sehr  er  auch  seinen  Scharfsinn  ander- 
weitig beurkundet  hat,  dennoch  nicht  wagte,  eine  Enträtse- 
lung dieser  Phänomene  zu  versuchen«  Nach  dem  gegenwär- 
tigen Standpunkte  der  Elektricitätslehre  müssen  wir  wohl  das 
Verhaken  des  Turmalins  nnd  somit  die  gesammte  sogenannte 
KryttalUUhtricität  auf  die  TfurmoelektricitSt  zurückführen, 
um  so  mehr^  als  die  Erzeugung  einer  elektrischen  Polarität  in 
dicken  Stangen  von  Wismoth,  Zink  und  Antimon,  also  in 
Metallen  von  vorzüglich  krystallinisohem  Gefüge ,  nach  r.  Yc- 
ub's2  Entdeckung  zwischen  beiden  gleichsam  ein  Mittelglied 
bildet.  Es  liegt  sho  vor  Augen,  dafo  die  Aufhellung  der 
Theorie  über  die  verschiedenen  Arten  der  Her  vorruf ung  freier 
Elektricität  künftigen  Zeiten  vorbehalten  bleiben  muls*. 

1  A«  a.  0#  p.  ID. 
*  G.  LXX11I.  434. 

S  Da  hier  zum  letzten  Male  in  unserem  Werke  von  elektrischen 
Thcorieea  die  Rede  war,  die  gerade  in  dieaem  Augenblicke  einen  Ce- 
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gonstand  angestrengter,  mitunter  in  Leidenschaft  ausartender,  For- 
schungen bilden ,  tp  dürften  folgende  kurze  Bemerkungen  nicht  ganz 
überflüssig  erscheinen,   Soll  das  Wesen  der  elektrischen  Erscheinungen 
naher  nachgewiesen  «erden,  so  mufs  eine  genügende  Theorie  sie  alle 
unter  ein  übereinstimmendes  Gesetz  bringen  und  die  Aeufserungen  , 
'  des  elektrischen  Ffuiduma  odef  der  elektrischen  Thatigkeit  insgesammt 
aus  einer  allen  gemeinsamen  Quelle  ableiten.  Der  scharfsinnige  Volts. 
hat  in  dieser  Beziehung  d>n  richtigen ,  seitdem  «teta  verfolgten  Weg 
eingeschlagen,  indem  er  vor  allen  Dingen  untersuchte,  ob  die  Elektri- 
cität, ungeachtet  der  ungleichen  Arten  ihrer  Hervorrufung  und  ihrer 
Wirkungen,  dennoch  dem  Wesen  nach  stets  eine  und  dieselbe  sey. 
Wird  dann  In  Folge  allgemein  bekannter  TKatsachen  angenommen, 
dafa  beide  Elektrizitäten  in  ihrer  Vereinigung  daa  indifferente  0  B. 
geben,  alle  elektrische  Thetigbeiten  aber  «na  der  Trennung  and  Wie- 
dervereinigung, so  wie  aus  den  Strömungen  des  +  E,  und  des  —  E. 
zu  erklären  sind,  so  dürfte  es  nahe  liegen,  zu  folgein,  dafs  beide  Elek- 
tricltaten  an  die  Molecüle  der  Körper  gebunden  seyen  und  durch 
jede  Veränderung  des  Zusammenhanges  dieser  Molecüle  im  Zustande 
ihrea  stabilen  Gleichgewichts,  aey  es  beginnende  Trennung  oder  Ver- 
einigung, gleichfalls  bald  frei  gemacht,  bald  wieder,  vereint  würden, 
wobei  dann  die  gröTsere  oder  geringere  Leitungsfäbigkeit  der  verschie- 
denen Körper  als  hauptsachlich  bedingend  auf  die  hieraus  hervor- 
gehenden Erscheinungen  wirken  müfste.    Sind  beide  Elektricitäten  in 
einem  gegebenen  Körper  einmal  getrennt,  so  mufs  durch  diesen  eine 
entgegengesetzte  Trennung  beider  Elektricitäten  in  anderen  genäher- 
ten Körnern  nach  Affinitatsgcsetzen  hervorgerufen  werden.  Früher 
kannte  man  in  dieser  Beziehung  blofs  die  sogenannte  Vcrtheiluiig. 
Oersted's  und  Faraday's  glänzende  Entdeckungen  hüben  aber  außer- 
dem die  Wechselwirkung  zwischen  Elektricität  und  Magnetismus  nach- 
gewiesen ,  wonach  die  Trennung  des  0  E.  in  seine  beiden  Constituen- 
ten  durch  Magnetismus  auf  ähnliche  Weise,  als  naoh  der  höchst  wich- 
tigen Entdeckung  von  Sebpsck  nnd  v.  Ysun,  durch  Warme  bewirkt  wird. 
Die  Inductiouserscheioungen  beruhn  auf  einem  secundären  Erreguogs- 
processe,  insofern  schon  freie  Elektricität  oder  thaliger  Magnetismus 
vorhanden  aeyn  mnfs,  wenn  diese  Elektricität  zum  Vorschein  kom- 
men soll.     Vereinigung  und  Trennung  zweier  ganzer  Körper  ist  der 
einfachste,  die  Molecüle  beider  eioander  nahe  bringende  oder  von 
einander  eutfornende  Procefs,  nnd  wir  könnten  also  sagen:  es  giebt 
nur,  Contnct- EtektriciUit,  mag  dieser  Gontact  duroh  blofre  Berührung 
der  Körper,  durch  Reibung,  durch  chemische  Action  derselben  auf 
einander  oder  durch  Temperaturwechsel  bewirkt  oder  modificirt  wer» 
den.   Hierdurch  wären  dann  die  sämmllichcn  elektrischen  Phänomene 
auf  ein  nilgemeines  Gesetz  gebracht,  ohne  jedoch  das  eigentliche  We- 
sen des  elektrischen  Fluidnms  und  die  Aetiologie  seines  Freiwerdens 
durch  diesen  Contact  erklären  zu  wollen,  die  vielleicht  für  immer 
ebenso  dunkel  bleiben  werden,  als  die  Attractions-  nnd  llcpulsions- 
kraft  der  Molecüle,  die  zur  Erzeugung  des  stabilen  Gleichgewichts 
vereint  wirken» 
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nennt  Wallet*  ein  von  ihm  erfundene!  Instrument,  vermit- 
•  telst  dessen  alten  Personen  das  Lesen  erleichtert  werden  soll. 
Die  Physiker  haben  bisher  keine  weitere  Rücksicht  darauf  ge- 
nommen ,  und  so  dürfen  wir  uns  mit  der  olofsen  Angabe  des- 
selben  begnügen. 

■  r 

Uhr. 

■  > 

- 

i 

llorologium;  Peudule,  «Mcmtre;  Clock,  TValch, 
Timekeeper. 

Mit  diesen  Benennungen  werden  verschiedene  Instrumente, 
deren  Bestimmung  die  Eintheilung  der  Zeit  ist,  bezeichnet. 
Von  denjenigen,  die  nicht  als  eigentliche  Rädermaschinen  zu 
betrachten  sind,  erwähnen  wir  hier  blofs  der  Sonnenuhren^ 
deren  schon  oben*  gedacht  worden  ist,  und  der  Wasseruh- 
ren (Clepsydra9  von  xltnitiv  stehlen,  entziehn,  und  ZdtoQ 
Wasser) ,  die  wir  als  sehr  unvollkommene  und  jetzt  beinahe 
ganz  aufser  Gebrauch  gekommene  Zeitmesser  hier  nur  kurz  be- 
trachten wollen«  , 

Schon  die  alten  ChalJaer  sollen  sich  der  Wasseruhren  zu 
ihren  astronomischen  oder,  wie  Sextus  Empiricus3  sagt,  zu 
ihren  astrologischen  Bestimmungen  bedient  haben,  wobei  sie 
die  in  dem  Gefäfse  enthaltene  Wassermasse  in  zwölf  Theile 
theilten,  so  dafs  jeder  Theil  während  derjenigen  Zeit  ablau- 
fen sollte,  während  welcher  jedes  der  zwölf  Zeichen  des  Thier- 
kreises durch  den  Meridian  ging.  Derselbe  Schriftsteller  ta- 
delt auch  schon  den  gänzlichen  Mangel  an .  Genauigkeit  sol- 
cher Uhren,  der,  nach  ihm,  vorzüglich  von  dem  ungleichför- 
migen Ablaufen  des  Wassers  zu  verschiedenen  Zeiten  und  bei 

1  I/Iaatitur.  18S4.  N.  69. 

2  3.  Art.  Sonnenuhr.  Bd.  VIII.  S.  887. 

3  Advera.  Math,  Cap.  XXI. 
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verschiedenen  Temperaturen  desselben  statt  haben  müsse.  Der 
altere  Plivius  erzählt,  dsfe  Scirio  Nasica  zuerst  solche 
Wasseruhren  in  Rom  eingeführt  habe.  In  Indien  waren  die 
Wasseruhren  wahrscheinlich  schon  sehr  früh  in  Gebrauch,  wie 
man  aus  dem  arithmetischen  Werke  von  Brascaru1  sieht, 
Bas  im  12ten  Jahrhunderte  nach  unserer  Zeitrechnung  geschrie- 
ben wurde.  In  der  Nachricht,  die  Vitauv2  von  diesen  In- 
strumenten giebt,  wird  die  Erfindung  derselben  dem  Ctksi- 
biüs  zugeschrieben,  aber  diese  von  Vitauv  beschriebene 
Uhr  ist  st»  complicirt,  dafs  sie  wohl  nicht  die  erste  ihrer  Art, 
nicht  einmal  die  erste  der  in  der  alexandrinischen  Schule  et- 
wa zu  Beobachtungen  gebrauchten  Uhren  gewesen  seyn  kann. 
Aus  meheren  Stellen  in  /den  Reden  des  Demosthisss  sieht 
man,  dafs  ein,  obschon  noch  unvollkommener  und  roher,  Ge- 
brauch der  Wasseruhren  in  Athen  schon  vor  den  Zeiten  des 
Ctisibius  bekannt  war.  Das  von  Vitbuv  beschriebene  In- 
strument dieser  Art  zeigte  nicht  blofs  die  einzelnen  Stunden 
des  Tags,  sondern  auch  den  Monatstag  selbst,  den  Monat  des 
Jahrs  und  noch  das  Himmelszeichen,  in  welchem  sich  zu 
den  verschiedenen  Jahreszeiten  die  Sonne  aufhält.  Ptolk- 
mäus  verwirft  in  seinem  Almagest  die  Wasseruhren  mit  Recht 
als  zu  unvollkommen  für  astronomische  Beobachtungen.  In- 
ders wurden  sie  zum  gemeinen  Hausgebrauche  bis  zu  Ende 
des  Uten  Jahrhunderts  angewendet;  vorzüglich  sollen  die  Pre« 
diger  sich  derselben  bedient  haben ,  indem  sie  sie  auf  der 
Kanzel  neben  sich  aufstellten,  wahrscheinlich  um  ihrer  oft  zu 
grofsen  Redseligkeit  ein  heilsames  Ziel  zu  setzen  und  ihre 
gläubigen  Zuhörer  nicht  über  das  gesetzliche  Mafs  zu  ermüden. 

Nimmt  man  die  Wasseruhr  als  einen  Cylinder  an,  in 
dessen  Boden  eine  kleine  Oeffnung  ist,  so  wird  das  in  die- 
sem Cylinder  befindliche  Wasser  nicht  gleichmä'fsig  (gleichviel 
Wasser  in  denselben  Zwischenzeiten)  durch  die  Oeffnung  ab- 
fliefsen.    Wenn  das  Wasser  ganz  rein  und  die  Oeffnung  sehr 

'  — —  ■  ■ 

1  Die  artige  Geschichte  se  Itter  Tochter  Liliwati,  die  ala  Braut 
eine  Perle  ans  ihrem  Kopfschmuck  in  die  \Vasseruhr  fallen  lieft,  wo- 
durch der  Ablauf  dea  Wassers  cch  iudert  und  eben  dadurch  das  ihr 
durch  Zauberer  rorhergesagte  8chicksal  erfüllt  wurde,  liest  man  in 
Taylor's  Liliwati.  Bombay  1816. 

2  De  Architectara.  Lib.  IX. 
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klein  ist,  so  wird  das  Gesetz  des  Abfliefsens  folgendes  seym 
Ist  t  die  Zeit,   in  welcher  der  ganze  Cylinder  sich  leert,  so 

.    1  11 
wird  in  der  Zeit  —  t  der  —(2 — — )  te  Theil  der  ganzen  Was- 
sernüsse  ausfiiefsen  oder  der   Wasserspiegel  wird   um  den 

11  . 

—  (2  )  ten  Theil  seiner  Höhe  sinken.     So  wird  in  der 

m  m 

Hälfte  der  ganzen  Zeit  t  der  T  (2  —  Theil  oder  £  des 
in  dem  Cylinder  ursprünglich  enthaltenen  Wassers  ausfliegen; 
io  dem  vierten  Theil  der  Zeit  t  wird  *  (2  —  \ )  oder  TV 
der  gtnsen  Wasserraasse  ausfiiefsen  u.  s.  w.  Wenn  man 
aber  durch  eine  eigene  Vorrichtung  den  Cylinder  immer  mit 
Wasser  ganz  gefällt  voraussetzt,  so  wird,  wenigstens  sehr 
nahe,  in  gleichen  Zwischenzeiten  auch  gleichviel  Wasser  ab- 
fliefsen,  es  ist  aber  ungewifs,  ob  die  Alten  eine  solche  Vor- 
richtung angewendet  haben,  und  nur  darüber  ist  man  wohl 
jetzt  allgemein  einverstanden ,  dafs  diese  Art  die  Zeit  zu  mes- 
sen immer  nur  eine  höchst  unvollkommene  war,  und  dafs  sie 
jetzt,  wo  man  viel  bessere  Mittel  zu  diesem  Zwecke  kennt, 
keiner  weiteren  Beachtung  mehr  würdig  ist.  In  noch  höherem 
Grade  gilt  dasselbe  von  den  Sanduhren,  die  noch  unvollkom- 
mener sind,  als  jene. 

Noch  wollen  wir,  ehe  wir  zu  den  eigentlichen  Uhren  der 
neueren  Zeit  Übergehn,  das  unter  diesem  Namen  bekannte 
Sternbild,  erwähnen.  Die  Uhr  oder  die  Pendeluhr  ist  ein  von 
Lac ailli  an  den  südlichen  fiimmel  gesetztes  Sternbild.  Eine 
gerade  Linie  oder  ein  gröfster  Kreis  durch  den  Stern  Canopus 
(der  ersten  Gröfse)  und  durch  den  südlichen  Theil  des  Eridanus 
geht  dtirch  dieses  Sternbild.  Es  besteht  nur  aus  kleineren  Fix- 
sternen, von  welchen  die  vorzüglichsten  sind  «und  /?,  und 34 
in  Piazzi's,  so  wie  229  in  Lacailli's  Kataloge. 

Unter  Uhr%  im  neueren  Sinne  des  Worts,  verstehn  wir 
eine  zur  Abmessung  der  Zeit  bestimmte,  mit  Rädern  versehene 
Maschine.  Die  Zeit  geht,  nach  dem  uns  inwohnenden  Begriffe 
derselben,  gleichförmig  fort.  Kann  man  daher  eine  Maschine 
verfertigen ,  deren  Bewegungen  ebenfalls  gleichförmig  fortgehn, 
so  wird  man  eine  solche  Maschine  als  ein  Maja  der  Zeit  ge- 
brauchen können.  Ehe  man  aber  bei  dem  noch  unvollkom- 
menen Colt  Urzustände  der  ersten  Völker  an  solche  Maschinen 
denken  konnte ,    mufste  man  zusehn ,   ob  nicht  vielleicht  die 
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Natur  selbst'  na«  schon  eine  solche  gleichförmig  fortgehend« 
Maschine    ohne   unser  Dazuthun  .  aufgestellt   hebe.    An  den 
himmlischen  Ktfrpern ,  besonders  aber  an  der  Sonne,  dia  sich 
zu  diesem  Zwecke  gleichsam  von  selbst  darbietet,  glaubte  man 
diese  gleichförmige  Bewegung  zu  erkennen ,   und  so  hat  man 
denn  schon  in  den  ältesten  Zeiten,  in  die  unsere  Menschenge«, 
schichte  zurückreicht,   das  Intervall  zwischen  dem  Auf-  und 
Untergange  der  Sonne  den   Tag  und  das  darauf  folgende  In- 
tervall zwischen  dem  Unter-  und  Aufgange  dieses  Gestirns 
die  Nacht  genannt«    Auch  die  Eint  heilang  jedes  dieser  Inter- 
valle »  zwölf  gleiche  Theile  oder  Stunden  scheint  ebenso 
den  ältesten  Zeiten  anzugehören.     Da  aber  diese  Tage,  also 
auch  diese  Stunden  in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  von  ver- 
schiedener Lange  und  sonach  für  ein  Mafs  der  Zeit  wenig 
geeignet  waren ,    und  da  man  bemerkte,   daft  die  Tage  mit 
den  Jahreszeiten  genau  ebenso  viel  zunahmen,  als  die  Nachts 
kürzer  wurden,  und  umgekehrt,  so  wurden  endlich  die  beiden 
erwähnten  Intervalle  zusammengenommen  unter  der  Denen-» 
nnng  des  Tags  begriffen  und  derselbe  in  24  gleiche  Theile 
oder  Stunden  getheilt.     Sonach  hiefs  nun  Tag  die  Zeit  zwi- 
schen zwei  nächsten  Aufgängen  oder  die  zwischen  zwei  näch- 
sten Untergängen  der  Sonne.    Es  schien  am  natürlichsten,  den 
Tag  (in  dieser  zweiten  Bedeutung  des  Worts)  mit  dem  Au- 
genblicke der  Sichtbarkeit  der  Sonne  über  dem  Horizonte,  mit 
dem  Aufgange  der*  Sonne,  anzufangen.    Von  den  Babyloniern 
wissen  wir  dieses  mit  Gewilaheit1.     Die  Athenienser  und  die 
Juden  aber  begannen  ihren   Tag   mit  dem   Untergänge  der 
Sonne,  wie  dieses  dia  Italiener  noch  jetzt  thuu.    Allein  beide 
Arten  den  Tag  anzufangen  führten  auf  grofse  Unbequem  1  ich« 
keiten  im  bürgerlichen  Leben ,    wenn  man  auch  die  Eintei- 
lung in  24  Stunden  beibehielt.     In  Italien  z.  B.  fällt  in  der 
Mitte  des  Julius  der  Aufgang  der  Sonne  in  die  8te  und  der 
Mittag  in  die,  16te  italienische  Stunde,  während  in  der  Mitte 
des  März  oder  des  September  der  Aufgang  in  die  12te  und  der 
Mittag  in  die  18te  ital.  Stunde  fällt,  weswegen  denn  die  Epo- 
chen des  Schlafengehns,   des  Aufstehens,    des  Mittagsessene, 
die  der  Amts-  und  anderer  Arbeitszeiten  währead  des  Laufea 
eines  Jahres  immer  in  andere  Stunden  fallen.    Dieses  mag  die 


1   S.  Puaics  Hut.  Nat.  L.  II.  aap.  77. 
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seyh,  warum  die  alt«  römischen  Priester* 
ihre  Tage  von  24  Standen  mit  der  Mitternacht  anfingen,  ein« 
Einrichtung,  die  nun  in  der  bürgerlichen  Zeitrechnung  ddrch 
ganz  Europa  (Italien  ausgenommen)  eingeführt  ist.  filofs  die 
Astronomen  sind  davon  abgegangen  ,  indem  sie  ihre  Tage  mit 
dem  Mittag  beginnen  und  daher  immer  hinter  der  bürgerli- 
chen Rechnung  um  12  Standen  oder  um  einen  halben  Tag 
zurück  sind.  Sie  haben  diese  Aenderung  vorgenommen,  weil 
die  Sonne,  welche  sie  früher  allein  zur  Zeitbestimmung  ge- 
brauchten, nur  Zeit  der  Mitternacht  nicht  sichtbar  ist  'tind 
daher  nach  der  Augenblick  der  Mitternacht  nicht  durah  eine 
wirkliche  Beobachtung  der  Sonne  in  dieser  Epoche  gegeben 
werden  konnte,  wahrend  sie  im  Gegentheil  um  Mittag,  zur 
Zeit  der  Culmination  derselben,  von  jedem  Astronomen  gesehn 
und  beobachtet  werden  kann.  Jedoch  ist  dieser  Vortheil,  wenn 
es  einer  ist,  bei  unserer  neuen  Beobachtungsart  des  gestirnten 
Himmels  in  der  That  nicht  hinreichend,  um  dadurch  jene  oft 
störende  Abweichung  von  einer  bereits  allgemein  angenomme- 
nen Rechnungsart  zu  begründen. 

Allein  auch  wenn  der  Tag  von  Mittag  oder  Mitternacht 
angefangen  und  bis  zum  nächstfolgenden  Mittag  oder  Mitter- 
nacht fortgezähk  wird,  so  hatte  man  damit  doch  noch  kein 
gast  schickliches  ZeitmaTs ,  da  auch  der  Tag  in  diesem  Sinn« 
des  Worts  noch  immer  eine  in  den  verschiedenen  Jahreszeiten 
angleiche  Lange  hatte.  Diese  Ungleichheit  war  allerdings 
nicht  mehr  so  grofs,  wie  die  oben  erwähnte,  ab«!r  sie  konnte 
doch  bei  wissenschaftlichen,  astronomischen  Geschäften  nicht 
mehr  übersehn  werden  und  sie  macht  steh  bei  vorgerückter 
Caüor  selbst  im  bürgerlichen  Leben  bemerkbar.  Durch  die 
Berücksichtigung  dieser  noch  übrigen  Ungleichheit  der  Tage 
wurde  man  endlich  auf  den  Unterschied  zwischen  der  wahren 
und  der  miit/ertn  Sonnenzeit  geführt,  von  welchen  die  letzte 
die  gesuchte,  eigentlich  noth wendige,  gleichförmig  fortschrei- 
tende Zeit  ist,  die  daher  auch  allein  eis  das  Mafs  aller  Zelten 
gebraucht  wird,  wie  bereits  oben?  gesagt  worden  ist. 

Die  oben  erwähnten  Rade  rubren  ktfnpen  in  zwei  wesent- 
lich von  einander  verschiedene  Arten  getheilt  werden,  je  nach- 


l  l   0.  Puincs  Nat.  a.  a.  O. 

2   8.  Art,  Mittlerer  Planet  und  Sonnemeit. 
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dem  sie  nämlich  durch  die  Wirkung  der  Schwere,  mittelst 
eines  Gewichts,  oder  durch  die  Kreit  der  ElasticitSt,  mittelst 
einer  metallenen  Feder,  in  Bewegung  gesetzt  werden.  Die  erste 
Geschichte  dieser  Uhren  ist  in  grofse  Dunkelheit  gehüllt ,  so 
dafs  es  unmöglich  ist,  den  eigentlichen  Erfinder  derselben  mit 
Sicherheit  anzugeben.  Die  Benennung  Uhr  oder  horologium 
(von  wqa  Zeit  und  Xoyog  Wort,  Sprache  u.  s.  w.)  kommt  wohl 
Schon  sehr  früh  vor,  aber  nicht  mit  der  Bestimmtheit,  dafs 
darunter  nicht»  auch  Sonnen-  oder  Wasseruhren  verstanden 
seyn  könnten.  Der  erste  Schriftsteller,  der  von  einer  Ma- 
schine spricht,  welche  die  Stunden  durch  Schläge  en  einer 
Glocke  angab,  scheint  Dai«  (geb.  1265,  gest.  1321)  xn 
seyn,  so  dafs  demnach  Schlaguhren  in  Italien  schon  su  Ende 
des  13ten  Jahrhunderts  bekannt  gewesen  seyn  müfsten.  Im 
16«  Begierungsjahre  Eduard'»  I.  von  England,  d.  h.  im  Jahre 
1288,  wurde  einem  englischen  Mechaniker  ein  Privilegium  euf 
die  Verfertigung  einer  Uhr  für  den  berühmten  Uhrthurm  bei 
Westminster-Hail  ertheilt.  Unter  der  Regierung  von  Htiv- 
HtCH  VI.,  die  mit  1422  begann,  soll  der  König  seine  Uhr 
dem  William  Wardt,  Dechant  von  St.  Stephans,  zum  Auf- 
heben oder  Aufziehn  gegen  eine  bestimmte  Besoldung  über- 
geben haben.  Die  Marienkirche  in  Oxford  wurde  im  J.  1523 
mit  einer  Thurmglocke  versehn  i  die  aus  einer  den  Studenten 
dieser  Universität  aufgelegten  Taxe  angeschafft  worden  war. 
Dafs  in  Deutschland,  besonders  in  Nürnberg,  die  Uhrmache« 
rei  schon  im  Anfange  des  löten  Jahrhunderts  fröhlich  blühte, 
ist  bekannt  und  kann  z.B.  in  Be c km AXN's/Geschichte  der  Er- 
findungen umständlich  nachgesehn  werden. 

Die  frühesten  verglichen  Nachrichten  von  Räderuhren 
scheinen  die  folgenden  zu  seyn.  Die  erste  Thurmuhr  von  Bo- 
logna soll  vom  Jahre  1356  seyn.  Hiisrich  vos?  Wtck.  oder 
vos  Vic,  ein  Deutscher,  stellte  in  dem  spater  sogenannten Thurme 
des  Palastes  Carl's  V.  um  das  Jahr  1364  eine  Uhr  auf.  In 
Rymkr's  „Foidera"  wird  des  Schutzes  erwähnt,  den  Eduard  III. 
drei  holländischen  Uhrmachern,  die  er  im  J.  1368  aus  Delft 
nach  England  berief,  engedeihen  liefs.  Conrad  Dasyfodius 
giebt  umständliche  Nachricht  von  einer  um  das  Jahr  1370  zu 
Strafsbnrg  errichteten  Uhr.  Nach  Fäoissart's  Bericht  hatte 
Courtray  gegen  dieselbe  Zeit  (1370)  eine  Uhr,  die  bald  dar. 
auf  ( im  J.  1382 )  der  Herzog  von  Burgund  ihr  abgenommen 
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hat.  Libman  erzählt  ebenfalls  von  einer  Im  J.  1305  zn 
Speier  aufgestellten  Thurmuhr;  eine  ähnliche  hatte  Nürnberg 
im  J.  1462  f  Auxerre  im  J.  1483  und  Venedig  im  J.  1497« 
Nach  einem  Briefe  des  Ambrosius  Camaldulxhsis1  an  Nico- 
laüS  von  Florenz  waren  gegen  das  Ende  des  15ten  Jahrhun- 
derts die  Uhren  anf  dem  Continente  schon  etwas  sehr  Ge- 
wöhakches,  und  dasselbe  scheint  auch  von  England  zn  gelten, 
da  wir  in  dem  berühmten  engl.  Dichter  Chat/cir  (geb.  1328, 
gest.  1400)  folgende  Verse  finden: 

Fall  siekerer  was  bis  crowiog  in  Ms  löge, 
As  is  a  clock,  or  any  abbey  orloge. 

^Vie  es  auch  mit  der  Epoche  der  eigentlichen  Erfindung  die- 
ser Instrumente  sich  verhalten  mag,  so  kann  man  wohl  immer 
der  Meinung  von  Ferd.  Berthoud  beitreten,  eines  innigen 
Kenners  und  des  besten  Schriftstellers  über  diesen  Gegenstand, 
dafs  eine  solche  Uhr,  wie  die  oben  erwähnte  von  Heinrich 
vosWyck,  nicht  die  Erfindung  eines  einzigen  Menschen  seyn 
kann,  sondern  dafs  sie  ein  Product  mehrerer  vorhergehenden, 
geringeren  Erfindungen  ist,  die  zum  Theil  wenigsteps  sehr 
alten  Zeiten  angehören  mögen.  So  waren  z.  ß.  Räderwerke 
verschiedener  Art  schon  zu  des  Archimkdes  Zeiten  bekannt; 
die,  wenn  gleich  nur  rohe,  Regulirung  der  durch  die  Schwere 
erzeugten  Geschwindigkeit  durch  Hülfe  eines  Schwungrades, 
wie  sie  an  Vorrichtungen  zu  gemeineren  Zwecken,  z.  B.  an 
unseren  Bratenwendern,  erscheint,  ist  so  einfach,  dafs  sie  ei- 
nem mafsig  mechanischen  Talente  nicht  lange  verborgen  blei- 
*ben  konnte;  dasselbe  gilt  auch  wohl  von,  dem  sogenannten 
Aasheber  und  Gesperre  unserer  Uhren*  flas  in  seinj|m  Principe 
ebenfalls  sehr  einfach  ist.  Die  so  Iii  cht  zu  bemerkende  ao- 
celerirende  Bewegung  der  frei  fallenden  Körper  konnte  ein 
aufmerksames  Talent  ohne  Mühe  auf  die  Idee  der  Unruhe  füh- 
ren, womit  die  Entdeckung  einer  Art  Balancier  beinahe  noth- 
wendig  verknüpft  scheint.  Sind  nicht  selbst  noch  in  unsern 
Zeiten,  etwa  seit  den  letzten  Decennien  des  18ten  Jahrhun- 
derts, die  vielen  Verbesserungen  unserer  Uhren  und  besonders 
unserer  Chronometer  nur  nach  und  nach  durch  das  günstige 
Zusammenwirken  mehrerer,  ja  sehr  vieler  der  ausgezeichnet- 
sten Künstler  entstanden? 

1  Life.  XV.  Epist.  IV. 
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El  wW  den  Lesern  nicht  uninteressant  seyn*  dfe  Ein- 
richtung kennen  zu  lernen,  die  der  oben  erwähnte  H.  voif 
Wxck  So  früh  schon  seiner  Unruhe  gegeben  hat,  durch  die 
er  den  Gang  seiner  Uhr  zu  reguliren  suchte.  Die  Zähne  des 
Fig.  Kronrads  FG  wirkten  auf  zwei  schmale  Hebelplatten  DundE 
^'ein,  die  an  einem  Srabe  oder  an  einer  geradlinigen  Spindel 
EDC  befestigt  waren,  an  welcher  Spindel  in  C  die  darauf 
senkrecht  stehende  Unruhe  oder  der  Abgleicher  AB  aufstand, 
welche  letztere  an  ihren  Eodpunoten  A  und  B  mit  Gewichten 
beschwert  war.  Um  die  Uhr  schneller  oder  langsamer  gehn 
zu  machen,  durfte  er  nur  diese  Gewichte  näher  zu  oder  wei- 
ter von  dem  Mittelpuncte  C  der  Unruhe  AB  schieben» 

So  unvollkommen  diese  Uhren  auch  ohne  Zweifel  gewe- 
sen sind,  so  fordet  man  doch,  dafs  sie  schon  um  das  Jahr 
1484  von  Walthbr  in  Nürnberg  und  bald  nach  ihm  von  dem 
berühmten  Wilhelm,  Landgrafen  von  Hessen,  zu  astronomi- 
schen Beobachtungen  angewendet  worden  sind,  und  so  grofs 
itiufs  der  Nutzeh  erschienen  seyn ,  den  man  von  diesen  In- 
strumenten ziehn  wollte,  dafs  Gkhma  Faisius  um  das  Jahr 
1530  schon  den  Gebrauch  eine*  ähnlichen,  aber  tragbaren  Uhr 
zur  Bestimmung  der  geographischen  Länge  auf  dem  Meere 
vorzuschlagen  wagen  konnte.  Der  berühmteste  praktische  Astro- 
nom seiner  Zeit,  Tyciio  de  «Braus,  besafs  vier  Räderuhren, 
die  er  auf  seinem  Observatorium  aufgestellt  hatte  und  die,  wie 
er  selbst  erzählt,  Stunden,  Minuten  und  Secunden  angaben. 
Die  gröfste  von  ihnen  hatte  nur  drei  Räder,  aber  der  Durch- 
messer eines  dieser  Räder  betrug  volle  drei  Fufs  und  trug 
1200  Zähne  auf  seiner  ^Peripherie.  Diese  Angabe  allein  ist 
schon  ein  Beweis  der  grofsen  Unvollkommenheit  der  Uhren 
aus  jener  Zeit,  auch  klagt  Ttcho  Öfter  über  die  Unverläfs- 
lichkeit  derselben,  besonders  über  solche,  die  ihm  vom  Wet- 
ter abzuhängen  schienen,  ohne,  wie  es  scheint,  den  näheren 
Grund  dieser  Anomalie  angeben  zu  können ,  der  offenbar  in 
der  Temperatur  lag.  Im  Jahre  1577  hatte  Möstliä,  der  Leh- 
rer Kbpler's,  eine  Uhr,  die  252S  Schläge  in  einer  Stunde 
machte ,  und  indem  er  die  Anzahl  dieser  Schläge  während  der 
Zeit  beobachtete,  in  welcher  die  Sonne  durch  einen  Meridian- 
faden ging ,  fand  er  den  Duchmesser  dieses  Gestirns  gleich 
0°34'13\  Dieselbe  Beoba-htungsait  dieses  Durchmessers  haben 
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die  Astronom«!  bis  auf  de»  heutigen  Tag  als  die  beste  bei- 
behalten. 

Einer  der  ersten  Zusätze,  welche  später  diese  Instrumente 
aufser  ihrer  unmittelbaren  Zeitbestimmung  so  häufig  erhielten, 
bestand  in  dem  sogenannten  Wecker  ^  der  auch  jetzt  noch  im 
Gebrauch  ist,  obschon  nicht  zu  dem  Zwecke,  wozu  er  zuerst 
gebraucht  wurde ,  nämlich  um  die  Mönche  in  den  Klöstern-  zu 
ihren  Morgengebeten  aufzuwecken.  , 

Der  eigentliche  Ursprung  der  tragbaren  Uhren  ist  auch 
Dicht  mehr  mit  Genauigkeit  zu  bestimmen.  Gewifa  ist,  dafs 
sie  schon  vor  dem  Jahre  1544  bekannt  gewesen  sind,  da  in 
diesem  Jahre  die  Uhrmachergilde  in  Paris  von  Fjiauz  h  ein 
Privilegium  erhielt,  durch  welches  allen  Andern  aufter  ihrer 
Zuaft  verboten  wurde,  solche  Uhren  zu  verfertigen»  Der  Er-' 
findung  dieser  tragbaren  Uhren  raufst«  die  Entdeckung  der 
Mttalljeder  (statt  des  Gewichtes)  vorhergeho,  und  diese  Fe- 
der konnte  wieder  nicht  gut  engewendet  werden,  wenn  nicht 
auch  diejenige  Einrichtung  bekannt  war,  die  wir  jetzt  mit 
itr  Benennung  der  Schnecke  bezeichnen.  Diese  beiden  Ent- 
fettungen ,  der  Feder  und  der  Schnecke,  änderten  aber  die 
Einrichtung  und  Form  und  selbst  den  Gebrauch  der  Uhren  in 
solchem  Mafse,  dafs  sie  als  in  der  Geschichte  der  Uhrmacher- 
knnst  Epoche  machend  angesehn  werden  müssen.  Zwar  hat 
man  selbst  in  den  neuesten  Zeiten  Taschenuhren  ohne  Schnek- 
keo  verfertigt,  indem  man  die  Schnecke  durch  eine  ungleich 
dicke  oder  ungleich  breite  Feder  zu  ersetzen  suchte.  Beson- 
ders in  Frankreich,  wo  doch  die  Uhrmacherkunst  unter  Bnz- 
guit  so  grofse  Fortschritte  gemacht  hat,  suchte  man  häufig 
ojese  Schnecke  entbehrlich  zu  machen.  Allein  man  darf  nur 
wenig  mit  der  Organisation  dieser  Instrumente  bekannt  seyn, 
um  eincusehn,  dafs  es  unverstandig  und  thöricht  ist,  ein  so 
einfaches  und  sicheres  Mittel  ohne  allen  Grund  verschmähn 
*u  wollen.  Thi*  practice,  sagt  der  alte  Aähold,  dessen 
Meinung  hierüber  wohl  von  grofsem  Gewichte  ist,  is  a 
diparture  from  the  firet  principUe ,  which  can  neuer  be  to- 
kratedf  where  accuracy  of  Performance  is  required.  Etwas 
Aehnliches  begegnete  auch  den  französischen  Künstlern  darin, 
dafs  sie  die  Aufhängung  ihrer  Pendel  auf  scharfen  Stahlschnei- 
den allen  übrigen  Suspensionsarten  lange  Zeit  hartnäckig  vor- 
gezogen haben,  während  die  Engländer  ihre  Pendel  bekannt- 
IX.  Bd»  Bbbb 
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lieh  »b  eine  elaatiM&te  Snhlfedvr  hSngea,  iettt  dbent  Ende 
in  einer  Klemme  an  die  Wände  der  Uhr  befestigt  ist.  Der 
berühmte  Bziithoüd  in  Paris  beharrte  bei  »einen  Stahlschnei* 
den  bis  an  seinen  Tod ,  so  viel  Widerspruche  er  auch  des- 
halb xu  bekämpfen  hatte.  Nun  ist  aber  für  sich  Itfar,  dafs 
eil)  Pendel,  wenn  es  durch  die  Einwirkung  äußerer,  nicht  zu 
vermeidender  Kräfte  nicht  merklich  gestört  werden  soll,  ehi 
beträchtliches  Gewicht  heben  müsse ,  wie  denn  Uhren  mit  seht 
leichten  Pendeln  auf  hochgebauten  Observatorien  bekanntlich 
ganz  unbrauchbar  sind ,  wenn  sie  auch  soost  die  besten  ihre* 
Art  wären.  Für  ein  so  gewichtiges  Pendel  aber,  das  20,  30 
und  mehr  Pfund  wiegen  mufs ,  kann  eine  feine  Stahlschneide 
unmöglich  ein  angemessener  Aufhängeapparat  seyn. 

Dieses  war  der  Zustand  der  Uhrmacherkünst  zu  der  Zeh, 
eis  Galilei  in  einer  Kirche  zu  Florens  die  Entdeckung  machte, 
dafs  eine  an  einer  Schnur  von  dem  Dome  der  Kirdhe  herab« 
hängende  Lampe,  wenn  diese  Schnur  aus  ihrer  senkrechten 
Lage  gebracht  wurde,   Schwingungen  machte,    die  für  grofse 
oder  kleine  Schwingungsbogen  nahe   in  gleichen  Zeiten  Vor 
sich  gingen,  d.  h.  also,  dafs  die  Schwingungen  eines  Pendels,  auch! 
bei  verschiedenen,  übrigens  geringen  Amplituden,  isochron  sind. 
Er  machte  diese  Entdeckung  im  J.  1639  zu  Paris  bekannt, 
und  obschon  er  selbst  sie  nicht  unmittelbar  auf  die  Con- 
struetion  der  Uhren  anwendete,  so  maohte  sie  doch  Epoche  in 
der  Geschichte  der  Kunst,  indem  sie  die  eigentlichen  Pendel- 
uhr** erzeugte,   die  in  den  neueren  Zeiten  so  sehr  vervoll- 
kommnet wurden  und  die  jetzt  noch  den' Vorzug  vor  allen 
endern  Uhren  haben.    Diese  Entdeckung  führte  bald  einen  ge- 
lehrten Kampf  zwischen  Galilei  und  Hutohkvs  herbei,  und 
die  Frucht  dieses  Streites  war  des  Letztern  berühmtes  Werk: 
De  Horologio  oscillatorio,    so  wie  auch  die  erste  eigentliche 
Pendeluhr  von  diesem  Gelehrten  noch  vor  dem  Jahre  1658 
verfertigt  worden  ist.   Es  wird  wohl  nicht  leicht  auszumachen 
seyn,   ob  der  Letzte  jene  Idee  von  dem  Isochronismus  des 
Pendels  selbst  gefunden  oder  von  Galilei  geborgt  hat,  aber 
dafür  ist  es  desto  gewisser,  dafs  Huyguens  diese  Idee  zuerst 
auf  eine  meisterhafte  und  wahrhaft  wissenschaftliche  Weise 
angewendet  und  ins  Leben  gerufen  hat.    Bemerken  wir  übri- 
gens, dafs,  Während  auf  dem  Festlande  Hütchens  allgemein 
als  der  Erfinder  der  Pendeluhren  betrachtet  wird,  die  Eng- 
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länger  diese  Ehre  Ihrem  Landsmann  RrtetaAfen  Harris  vindi* 
ciren ,  der  schon,  im  Jahre  1B41  eine  Uhr  mit  einem  langen 
Pendel  verfertigt  haben  soll. 

'Bald  nach  dieser  Epoche  wurde  auch  4ft  often  erwähnte 
Idee  des  Gkmma  Frisius  von  demselben  HuYerftttS  wieder 
aufgenommen  und  cur  Verfertigung  von  Feder-»  oder  Seeuh- 
ren benutzt.  Er  war  es  ferner,  der  ^Richer's  bekannte  Be- 
obachtung, dafs  die  Pendeluhren  am  Aequator  langsamer  gehn, 
als  in  grosseren  Breiten,  durch  die  Abplattung  der  Erde  an 
Ihren  Polen  Erklärte,  wodurch  er  Uns  die  eigentliche  "OestaTt 
der  Erde  kennen  lehrte.  Derselbe  zeigte  durch  sehr  sch.rf- 
sinnige  geometrische  Untersuchungen ,  dafs  Galilei's  Entdek- 
Vung  des  Isochronismus  der  Schwingungen  nur  sehr  kleinen 
Kreisbogen,  nicht  eher,  Wie  jener  glaubte,  jeder  Amplitude 
ifcl  Bogens  zukomme ,  dafs  sie  aber  dafür  in  ganzer  Strenge 
für  je-den  Bogen  der  Cykloide  gehe.  Indem  er  zugleich  die 
Evoldte  dieser  Curve ,  die  bekanntlich  wieder  eine  Cykloide 
ist,  bestimmte,  wendete  er  dieselbe  auf  eine  sehr  sinnreiche 
Art  auf  die  Pendeluhren  an«  In  der  Folge  hat  man  diese 
Anwendung  wieder  verlassen,  Weil  dadurch  andere  Fehler- 
quellen erzeugt  werden,  die  in  praktischer  Hinsicht  Vor  Allem 
vermieden  werden  mtifsten,  und  weil  es  dein  Künstler  so 
leicht  ist,  das  Pendel  Hur  in  kleinen  Amplituden  schwingen 
Zu  lassen,  für  welche  jener  Isochronismus  so  nahe  statt  hat, 
als  to*  für  die  Praxis  nur  immer  gefordert  werden  kann,  da 
es  bei  den  ütfreh  ohnehin  nur  auf  stets  gleiche  Amplituden 
ankommt. 

Nachdem  auf  diese  Weise  die  eigentliche  Basis  der  neuen 
Knust  för  allS  Zeiten  gelegt  war,  glaubte  man ,  schon  auf  die 
blofsen  Verzierungen  des  'Gebäudes  selbst,  das  doch  noch 
triebt  vorhanden  war ,  denken  zu  müssen.  Die  Uhrmacher,  die 
nacli  Hütchens  folgten,  legten  sich  auf  Künsteleien,  wo- 
durch die  eigentliche  Kunst,  wenn  nicht  zurückgesetzt,  doch 
ittf  längere  Zeit  zum  Stillstande  gebracht  wurde.  So  erfand 
BarloW  in  London  im  J.  lo76  die  im  Allgemeinen  noch  jetzt 
gewöhnliche ,  ziemlich  complicirte  Maschinerie  der  Repetition, 
durcli  welche  tnan  die  letztvetflossene  Stunde  mittelst  des  An- 
ziehens einer  Schnur  wieder  schlagen  lassen  kann.  Ihm  folgte 
hs  solchen  and  ähnlichen  Dingen  der  zu  ssiner  Zeit  berühmte 
Uhrmacher  Quare  in  Loridon  und  Julian  le  Boy,  Collier, 
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Larcay,  Thioüt  in  Frankreich  tu  A.  Damals  entstanden 
auch  viele  Uhren,  welche  die  wahre,  nicht  die  mittlere  Son- 
nenzeit anzeigten.  In  solchen  mehr  sonderbaren  als  nützli- 
chen Beschäftigungen  zeichneten  sich  Sullt  in  England,  der 
Benedictiner  Alexander  im  J.  1698»  dann  Li  Bor  und  le 
Rot  im  J.  1717  in  Frankreich,  ferner  L'Admibaud,  Passe- 
mart, Rivar,  Graham,  Endkrliv,  Krikgseiser  u.  A.  aus. 
Eine  andere,  viel  wichtigere  Erfindung  für  die  eigentliche 
Kunst  war  die  der  Ankerhemmung  oder  des  sogenannten  Stofs- 
werkes  der  Uhr,  deren  Urheber  der  Uhrmacher  Clement  zu 
London  um  das  Jahr  1680  war,  wie  selbst  Bkrthoud  in  Pa- 
ris bezeugen  mufste.  Diese  wesentliche  Verbesserung  fuhrt» 
unmittelbar  auf  die  so  vorteilhafte  Aufhängung  des  Pendels 
Drittelst  einer  dünnen  Stahlfeder,  die  ebenfalls  von  Clement 
zuerst  angewendet  wurde«  Beide  Entdeckungen  sind  übrigens 
auch  von  dem  sinnreichen  Dr.  Hooke  in  England  für  sich 
selbst  reclamirt  worden.  Die  Secundenpendel,  mit  diesen  bei- 
den Apparaten  versehn,  wurden  damals  in  England  the  royal 
pendulums  genannt. 

Mit  dem  Anfange  des  achtzehnten  Jahrhunderts  trat  eine 
andere  Epoche  der  Kunst  ein,  die  zu  einer  sehr  wesentli- 
chen Verbesserung  derselben  beitrug.  Schon  seit  fünfzig  Jah- 
ren kannte  man  die  starke  Aenderung,  die  alle  Metalle  durch 
die  Einwirkung  der  Hitze  und  Kälte  erleiden.  Das  Bedürf- 
nifs,  die  Länge  des  Pendels  und  dadurch  den  Gang  der  Uh- 
ren von  dieser  Einwirkung  der  Temperatur  unabhängig  zu 
machen,  wurde  ebenfalls  sehr  deutlich  gefühlt  und  zum  astro- 
nomischen Gebrauche  besonders  waren  die  bisherigen  Uhren 
noch  immer  so  gut  als  unnütz.  Aber  erst  im  J.  1715  verfiel 
Georg  Graham  auf  ein  Mittel,  diesem  Umstände,  der  auf 
die  ganze  Kunst  hemmend  einwirkte,  zu  begegnen.  Es  ist 
sonderbar,  dafs  dieses  sein  Mittel  zugleich  dasjenige  ist,  was 
noch  jetzt  bei  Pendeluhren  für  das  beste  anerkannt  wird,  ob- 
schon  man  seitdem  noch  gar  viele  andere  vorgeschlagen  hat« 
Graham  substituirte  nämlich  statt  des  schweren  linsen förmi- 
gen  Körpers,  den  man  bisher  an  die  Pendelstange  zu  befe- 
stigen pflegte,  ein  Gefäfs  mit  Quecksilber  gefüllt,  wodurch 
er  den  Suspensions-  und  Oscillationspunct  des  Pendels  im- 
mer in  demselben  Abstände  von  einander  zu  erhalten  suchte, 
indem  z.  ß.  durch  die  Wärme  die  Pendelstange  abwärts,  das 
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Quecksilber  im  Gefafse  aber  aufwärts  verlängert  wird.  Jedoch 
gelang  es  ejst  dem  Johr  Harrisoe,  die  erste  Uhr  mit  einer 
vollkommenen  Compensation  zu  verfertigen,  wofür  er  auch 
vom  Parlamente  ein  Ehrengeschenk  von  20000  L.  St.  er- 
hielt, die  seiner  gedrückten  häuslichen  Lage  aufhalfen,  ob- 
schon  er  sie  gröfstentheils  wieder  der  weitern  Vervollkomm- 
nung seiner  Kunst  zuwendete.  Bald  darauf  trat  auch  Gra- 
ham mit  seinen  Compensationspendeln  auf,  wobei  die  Pendel- 
srangen aus  mehrern  Stäben  von  verschiedenen  Metallen  be- 
standen, deren  Ausdehnungen  durch  die  Wärme  sich  gegenseitig 
aufheben  sollten,  wie  wir  weiter  unten  sehn  werden. 

Aufser  den  erwähnten,  wesentlichen  und  Epoche  machen- 
den, Verbesserungen  sind  im  Laufe  des  vergangenen  und  selbst 
des  gegenwärtigen  Jahrhunderts  noch  so  viele  andere,  minder 
wichtige  hinzugefügt  worden,  dafs  ihre  umständliche  Aufzäh- 
lung allein  einen  bedeutenden  Band  füllen  könnte.  Indem  wir 
sie  in  dieser  kurzen  Geschichte  der  Kunst  Übergehn ,  begnü- 
gen wir  uns  mit  der  Anfuhrung  der  vorzüglichsten  Künstler, 
welchen  wir  diese  Verbesserungen   verdanken.      Diese  sind 

GfilSNOR,  MüDGE ,  GuMMIRS,    NlCHOLSOR,    HaRDLY,  Har- 

Jiisosr  in  England,  Julia*  und  Peter  le  Rot,  Sülly  ,  Du 
Tkrtrc,  Bethure,  Lefaute,  Regrauld,  Depaucieux, 
Cassini,  Amart,  Robir,  Berthoud  u.'  A.  in  Frankreich, 
nebst  Sircb,  Graham,  Kllicot,  Trougbtor,  Smeaton, 
Reid  ,  Ritchie,  Ward,  Molineux,  Kater  u.  A. 

Die  Geschichte  der  Taschen-  oder  Federuhren  ist  innig 
mit  jener  der  Pendel-  oder  Gewichtuhren  verbunden,  und 
die  meisten  der  Künstler,  welche  sich  um  die  eine  Gattung 
dieser  Uhren  Verdienste  erworben  haben,  sind  auch  als  Be- 
förderer der  andern  anzusehn.  In  der  That  sind  beide  Gat- 
tungen von  Zeitmessern  blofs  darin  wesentlich  verschieden, 
dafs  die  Regulirung  des  Ganges  bei  der  einen  durch  das  Pen- 
del, bei  der  andern  aber  durch  den  Balancier  geschieht  und 
dafs  die  bewegende  Kraft  dort  das  Gewicht  und  hier  die  Fe. 
der  ist.  Es  ist  schwer,  den  Künstler  anzugeben,  der  zuerst 
eine  Federuhr  in  einem  so  kleinen  Räume  gemacht  hat ,  data 
man  sie  bequem  in  der  Tasche  tragen  konnte.  Gewifs  waren 
diejenigen  kleineren  Uhren,  die  man  vor  Huyghers  und  Hookk 
machte,  noch  sehr  unvollkommene  Maschinen,  da  die  Unruhe 
und  die  Feder  für  die  tragbaren  Uhren  ebenso  wichtig  und 
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unentbehrlich  lind,   als  da*  Pendel  für  die,  Gewichtuhren, 
W«nn  sie  nur  eioigerasafsen  rcgeltuoTsig  gehn  tollen.  Ein 
grofses  Hindernifs.  für  Uhren,   die  längere  Zeit  mit  Genauig- 
keit gehn  sollen,    wer  die  Störung  ,    welche  diese  Maschinen 
durch  das  Aufsieht)  derselben  erjetdea.    Schon  IJuyghens  war 
darauf  bedacht,   bei  seinen  Pendeluhren  dieses  Hindernift  an* 
überwinden«     Er  gebrauchte  daau  eine  sogenannte,  endlose 
Schnur*  mit  zwei  sehn  ungleichen  Gewichten»  beschwert  i  din, 
sich  um  zwei  Walzen  wand.    Später  wendete  man  zu  diesen. 
Zwecke  einen  hebelartigen  Apparat  an,    der  aber  ebenso  we- 
nig, als  jene  Vorrichtung,  genügend  gefunden,  wurde«  Bndr 
lieh  kam  Harmsov  auf  die  Einrichtung,   die  noch  jetzt 
allgemein  gebraucht  wird,   deren,  nähere  Beschreibung  aber 
hier  zu  om ständlich  seyn  wunde  und  ohne  mehrere  Zeichnun- 
gen nicht  gut  deutlich  gemacht  werden  kann ,   während1  sie> 
jeder  Uhrmacher,  mit  dem  Apparate  in  der  Hand,  sogleich  Je- 
dem deutlich  machen  wird.     Dasselbe  gilt  in  noch  viel  hö- 
herem Grade  von.  dem  sogenannten  Repetirwerke  bei  Schlag-» 
Uhren,  durch  welches  man  mittelst  einer  angezogenen  Schnur, 
das.  Schlagwerk  die.  letztrergangen*  Stunde  mit  ihren  Vierteln* 
wiederholen  läfst,  welche-  Vorrichtung  besonders  bei  Taschen** 
uhren  sehr  zusammengesetzt  und   künstlich,  ist,    wo,  nämlich 
statt  der  angezogenen  Schnur  ein  Druck  des  Gehängezapfens 
der  Uhr  auf  die  Reder  derselben,  substituirt  wird. 

Nach  diesen  vorläufigen  historischen  Notizen  wollen  wir 
nun  zu  der  Beschreibung  der  Einrichtung  der  Räderuhren 
selbst  Übergehn,  so  weit  diese  nicht  den  eigentlichen  Uhr- 
macher, sondern  denjenigen  angeht,  der  nicht  gewohnt  ist, 
ein  Instrument  zu  gebrauchen,  mit  dessen  Construction  er  nicht 
wenigstens  im  Allgemeinen  näher  bekannt  ist. 

Der  Zweck  jeder  guten ,  zum  wirklichen  Gebrauche,  nicht 
blofs  zu  Tändeleien  oder  zur  Befriedigung  unnützer  Wünsche 
bestimmten  Uhr  ist,  eine  vollkommen  gleichförmige  und  (durch 
das  Zifferblatt )  leicht  abzumessende  Bewegung  hervorzubrin- 
gen, mittelst  welcher  Bewegung  sich  die  Zeit,  die  ebenfalls 
gleichförmig  fortgeht,  genau  bestimmen  läfst.  Jedes  an  einer 
Schnur,  welche  um  eine  bewegliche  Walze  gewickelt  ist, 
hängende  Gewioht  wird,  indem  es  vermöge  seiner  Schwere 
herabsinkt ,  diese  Walze  um  ihre  Axe  drehen  und  ejn  an  der-r 
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seihen  Walz«  befestigtet  Zeiger,  der  sich  zugleich  mit  der 
Waise  dreht,  wird  auf  einem  eingeteilten  Kreise  die  Anzahl 
der  Umlaufe  dar  Walze  und  die  Tbeile  dieser  Umläufe  an- 
zeigen. Allein  eine  solche  Vorrichtung  wird  zu  dem  Zeit- 
maise*  welches  wir  suchen,  unbrauchbar  seynu  Denn  da  je- 
nes. Gewicht  in  der  ersten  Seeunde  durch  15  Fufs,  in  der 
zweiten  durch  45»  io  der  dritten  durch  75,  in  der  vierten  durch 
105  Puls  u.  s.  w.,  kurz  da  ea  nicht  gleichförmig,  sondern  mit 
einer  sehr  beschleunigten  Bewegung  fallt,  so  wird  auch  die 
Walze  und  ihr  Zeiger  auf  dem  ZifFerblatte  sich  nicht  gleich- 
förmig, sondern  mit  der  Zeit  immer  schneller  bewegen  und 
daher  diese  Maschine  zu  einem  Zeitmafse  gaaz  unbrauchbar 
seyn.  Es  müfste  daher  mit  der  Walze,  die  durch  das  Ge- 
wicht bewegt  wird,  noch  eine  andere  Einrichtung  verbunden 
werden,  welche  das  an  sich  selbst  immer  schneller  herabfal- 
lende Gewicht  zwingt,  auf  eine  gleichförmige  Weise,  in  jeder 
Minute  so  viel  als  in  der  andern,  zu  sinken.  Nun  ist  bekannt, 
dafs  die  Körper,  auf  der  Oberfläche  der  Erde,  obschon  sie, 
sich  selbst  überlassen ,  mit  der  Zeit  immer  schneller  fallen,  , 
doch  im  ersten  Augenblicke  nach  der  Ruhe  alle  durch  densel- 
ben Raum,  dafs  sie  z*  B.  alle  in  der  ersten  Seeunde  durch 
15  -Fufs  fallen.  Wenn  man  daher  ein  Mittel  besäTse,  jenes 
Gewicht  am  Ende  einer  jeden  Seeunde  in  seinem  Falle  einen 
Augenblick  wieder  aufzuhalten,  so  dafs  es  gleichsam  in  jeder 
einzelnen  Seeunde  aus  der  vorhergehenden  Ruhe  in  eine  neue 
Bewegung  gesetzt  würde,  so  müfste  dieses  Gewicht  auch  in  jeder 
Seeunde  wieder  durch  denselben  Raum  von  15  Fufs  fallen.  Der- 
jenige Körper  aber,  welcher  dieses  Aufhalten*  der  Walze  nach 
jeder  geendeten  Seeunde  hervorbringen  und  sie  gleich  darauf 
wieder  loslassen  soll,  roufs  eine  von  der  eigentlich  treibenden 
Kraft  der  Uhr  (von  dem  Gewichte)  unabhängige  und  offenbar 
euch  selbst  gleichförmige  Bewegung  haben,  weil  er  eben  eine 
solche  Bewegung  hervorbringen  soll.  Dazu  bietet  sich  nun 
gleichsam  auf  den  ersten  Blick  das  Pendel *  dar,  wie  denn 
auch,  nach  dem  bereits  oben  Gesagten,  Huyghens  gleich  auf 
diese  Verbindung  des  Gewichts  mit  dem  Pendel  verfiel ,  so- 
bald die  isochrone  Bewegung  desselben  durch  Galilei  be- 
kannt geworden  war.     Demnach  besteht  also  jede  Pendeluhr 


1   Vergt.  Art.  Pendel.  Bd.  VII.  S.  904. 
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aus  zwei  von  einander  unabhängigen  Bewegungen,  die  beide' 
ans  der  allgemeinen  Kraft  der  Schwere  entspringen.  Die  erst» 
ist  die  unveränderliche,  die  ganze  Maschine  treibende  Kraft 
oder,  das  Gewicht  und  die  zweite  ist  die  jene  erste  raoderi- 
rende  Kraft  oder  das  Pendel.  Jene  ist  die  Triebkraft  der  Uhr 
und  diese  ist  der  Regulator  jener  Triebkraft.  Die  Verbindung 
dieser  beiden  Kräfte  aber  geschieht  durch  die  Hemmung  (ichap- 
pement)  und  durch  das  Räderwerk. 

Um  uns  zuerst  den  Gegenstand  ganz  einfach  vorzustellen, 
wollen  wir  das  Räderwerk  auf  einen  Augenblick  ganz  entfer- 
nen und  blofs  Gewicht  und  Pendel  auf  irgend  eine  Art  in 
unmittelbare  Berührung  versetzt  annehmen,   so  dafs  man  also 
zwei  (von  derselben  Kraft  der  Schwere,  aber  auf  verschiedene 
Art)   in  Bewegung  gesetzte  Körper  hat,    die  gegenseitig  auf 
einander  wirken.     Nimmt  man  von  einer  solchen  einfachen 
Maschine  das  Gewicht  oder  die  treibende  Kraft  weg ,  so  wird 
das  Pendel  zwar  noch  einige  Zeit  schwingen,  aber  durch  die 
Reibung  und  den  Widerstand  der  Luft  sehr  bald  zum  Still- 
stände gelangen.      Hängt  man  aber  das  Pendel  oder  die  mo- 
derirende  Kraft  ans,    so  wird  das  Gewicht,    wie  gesagt,  mit 
beschleunigter  Bewegung  herabstürzen  und  die  ganze  Uhr  wird 
ebenfalls  nur  zu  bald  still  stehn.     Demnach  wird  die  Fort- 
dauer der  Schwingungen  durch  den  beständigen  Druck  des 
Gewichts,  das  gleichförmige  Sinken  dieses  Gewichts  aber  durch 
das  Pendel  bewirkf,    oder  mit  andern  Worten:    das  Pendel 
wird  von  dem  Gewichte  angetrieben,  damit  es  nicht  still  stehe, 
und  das  Gewicht  im  Gegentheile  wird  von  dem  Pendel  im  Zanme  ge- 
halten, damit  es  nicht  zu  laufen  anfange,  sondern  immer  gleich« 
förmig  tiefer  sinke.  Das  Mittel  aber,  durch  welches  die  Kraft  des 
Gewichtes  dem  Pendel  und   die  regelmafsige  Bewegung  des 
Pendels  dem  Gewichte  mitgetheilt  wird,   ist  die  Hemmung 
(ichappement).      Die  Künstler  haben  verschiedene  Arten  von 
Hemmungen  ausgedacht.     Eine  der  einfachsten  ist  der  soge- 
nannte  englieche  Haken ,» den  wir  nun    näher  beschreiben 
wollen  K 

Durch  die  beiden  Wände,  welche  das  eigentliche  Uhr- 
werk einschliefsen ,  geht  eine  dünne  Stange  von  Stahl,  ande- 
ren einem  Ende,  hinter  jenen  beiden  Wanden;  das  Pendel  auf« 


1    Vergl.  Art.  Rad.  Bd.  VII.  S.  1161. 
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gehängt  und  an  welcher  zugleich ,  zwischen  diesen  Wänden, 
ein  senkrecht  stehender  Kreisbogen  von  Metall  befestigt  ist,' 
der  sich  in  zwei  Haken  endet,    die  in  die  Zähne  eines  auf 
jener  Stange  senkrecht  aufsitzenden  Rades  (des  Steigrades) 
eingreifen.    Der  erwähnte  metallene  Bogen  ist  mit  dem  Pendel 
unmittelbar  verbunden,    so  dafs  er  sich  mit  diesem  zugleich 
auf  und  nieder  bewegt  und  von  seinen  beiden  Endhaken  im- 
mer der  eine  höher  als  der  andere  steht,    wenn  das  Pendel 
selbst  in  seinen  Oscillationen  hin  und  her  geht.    Um  die  er- 
wähnte metallene,   walzenförmige  Stange  kann  man  sich  zu- 
gleich die  Schnur  aufgewunden  denken,  welche  das  Gewicht 
trägt«     Wenn  nun  das  Pendel  auf  der  rechten  Seite  seine 
gröTste  Hfihe  erreicht,  greift  der  eben  dadurch  niedergebogene 
linke  Haken  der  Hemmung  in  das  von  dem  Gewichte  umge- 
triebene Steigrad  und  halt  dadurch  einen  Zahn,  folglich  auch 
das  Gewicht  selbst  einen  Augenblick  auf.     Wenn  aber  gleich  , 
darauf  das  Pendel  seiner  Natur  nach  auf  o*ie  linke  Seite  geht, 
so  hebt  sich  dadurch  der  linke  Haken,   der  von  diesem  Ha- 
ken früher  ergriffene  Zahn  wird  frei  und  das  sonach  befreiet* 
Rad  fängt  an  sich  zu  drehn.     Allein  diese  Drehung  währt 
nicht  lange,  nicht  einmal  um  einen  ganzen  Zahn  des  Steigrades» 
Denn  während  das  Pendel  auf  die  linke  Seite  geht,  nähert  sich 
der  früher  erhobene,   nun  aber  sich  wieder  senkende  rechte 
Haken  der  Hemmnng  dem  ihm  gegenüberstehenden  Zahne  des 
Steigrades  auf  halbem  Wege  und  hält  dadurch  diesen  Zahn 
ebenfalls  auf«     Nachdem  auf  diese  Weise  das  Pendel  zwei 
volle  Schwingungen  vollendet  und  wieder,  wie  im  Anfange, 
seine  gröfste  Höhe  auf  der  rechten  Seite  erreicht  hat ,  greift 
der  linke  Haken  erst  in  den  zweiten  Zahn ,    so  dafs  also  das 
Pendel  zweimal  so  viel  Schwingungen  macht,  als  das  Stetg- 
rad Zähne  hat. 

Dafs  bei  dieser  Einrichtung  die  Gestalt  der  beiden  Haken 
(oder  die  Gestalt  der  beiden  Endpuncte  des  hemmenden  Bo- 
gens) nicht  gleichgültig  ^sey,  ist  für  sich  klar,  und  die  Künst- 
ler haben  sich  lange  bemüht,  die  beste  Gestalt  dieser  Haken 
aufzufinden.  Man  hat  sie  zuerst  so  geformt,  dafs  sie,  wäh- 
rend sie  den  Zahn  des  Rades  aufhielten  und  sich  mit  dem 
Pendel  bewegten,  zugleich  diesen  Zahn  etwas  zurückschoben, 
was  man  die  rüchfalUnde  Hemmung  (ichappemtnt  a  recul) 
nennte.     Später  gab  man  den  Haken  die  Gestelt,   damit  sie 
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genau  üjber  oder  unter  d>m  Zahne  des  Rade»  wegtcnbffuo 
qod  diese  Zäh««  aofhinUf n  »  oh»«  si*  zu  bewegen,  und  dieses 
ist  die  »«genannte  ruhende  Hemmung  {echappemenj  a  repoe)%, 
die  der  berühmte  Gbauam  eingeführt  bat  und  die  allgemein 
für  viel  besser  als  jene  erste  gehalten  wircV  Indessen  heben 
doch  beide  Hemmungen  den  Piachtheil,  des»,  üe  einer  sterben, 
Reibung  unterworfen  sind  und  dafs,  die  bestandige  gegensei- 
tige Einwirkung  des.  Hakens  und  des  Zahns  die  freie  Bewe- 
gung de»,  Pendels  stuft,  woraus  bei  der  geringsten  Unvoll- 
kommenheit  oder  Unordnung  der  Uhr  eine  schädliche,  un- 
gleichförmige Bewegung  derselben  entstehn  mufe.  Obscfcon 
aber  dem  Pendel  seine  verlorne  Bewegung  nur  djdrch  die» 
Kraft  de»  Gewichte»  (also  mittelst  der  Hemmung  und  des  Steig* 
rede»)  wieder  gegeben  werden  kann,  und  ob*chou  eueh  von 
der  andern  Seite  das  Steigrad  nur  durch  das  Pendel  geswupr 
gen  werden  kann ,  nach:  jeder  doppelten  Schwingung  um  einen 
Zahn  forteUMtcken  (oder  des  Gewicht  immer  um  dieselbe  Gro- 
be, fallen  z»  lassen)  >  so  sollte  doch  dieses  gegenseitige  Hel- 
fen und  Aufhalten  *o  eingeriohtet  werden  ,  dafs  beide  Kraft« 
nicht  läoger  und  uiojtf  stärker  euf  einander  einwirken,,  als  jene 
beiden  Zwecke  nothwendig  erfordern.  Diesen  Zweck  ehe» 
hat  man  durch  die  jetzt  allgemein  angenommene  JreU  Hem- 
mung {echappement  liJbre)  zu  erreichen  gesucht,  d.  h.  durch 
eine  eigene,  Sperrung  de»  Steigrades »  die  diese»  Red  in  »einer 
Bewegung  nur  ebenso  lange  an/hält,  bi»  diese  Sperrung  von 
dem  Pendel,  am  Ende  jedes  Schwingung,  aufgehoben,  aber  auch 
gleich  darauf  wieder  in  seine  Rechte  eingesetzt  wird.  Auf 
diese  Weise  werden  durch  die  freie  Hemmung  jene  Hülfe  und 
zugleich  jenes  Aufhalten  mittelst  zwei  verschiedene»  Berüh- 
rungen des  Hemmungsbogeos  mit  dem  Steigrade  erreicht,  de- 
ren nähere  Erklärungen  man  übrigens  am  besten  in  den  Werk- 
stätten der  Uhrmacher  finden  wird. 

Wir  wollen  nun  auch  das  Räderwerk  näher  betrachten, 
durch  welches  de»,  Pendel,  den  Gewicht  und  die  Zeiger  der 
Uhr  unter  einander  verbuoden  sind. 

Dieses  Rederwerk  besteht  aus   mehreren  kreisförmigen 
Scheiben,   deren  jede  an  ihrer  Peripherie  gezahnt  ist  und  auf  , 
einer  ebenfalls  gezahnten  Axe  (dem  Gelriebe)  befestige  wird, 
»o  dafs,  wenn  die  Maschine  im  Gange  ist,  jede  Scheibe  (oder 
jedes  Rad),  sich  in  derselben  Zeit  umdreht,  wie  ihr  Getriebe. 
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Die  Ansaht  der  Zahne  des  Rades  ist  immer  gröfser  als  die,  sei- 
nee  Getriebes  and  die  Zähne  eines  jeden  Rades  greifen«  in.  die 
Zähne  des  Getriebes  des  nächstfolgenden  Rades  ein,  so  dafs 
also  dieses  sweite  Getriebe  (und  daher  auch  das  mit  ihm  ver- 
bundene  zweite  Rad)  sich  schneller  bewegen  wird,  als  das  er- 
ste Rad,  nnd  zwar  um  so  viel  mal  schneller,  so  vielmal  die 
Anzahl  Zahne  des  zweiten  Getriebes  in  der  Anzahl  Zähne  des, 
ersten  Rades  enthalten  ist1*  Hat  also  das  erste  Rad,  welches 
kein  Getriebe   hat,    a  Zähne  und  das  Getriebe  des  zwei- 


ten  Rades  ß  Zähne,  so  wird  das  zweite  Rad  —  mal  sich  um- 


drehn,  während  das  erste  nur  einmal  sich  um  die  Axe  seiner 
Welle  dreht.  Nehmen  wir  ferner  an,  dafs  dieses  zweite  Red 
o  Zähne  an  seiner  Peripherie  hat  und  in  das  Getriebe  von  y 
Zähnen  eines  dritten  Rades  eingreift,  so  wird  ebendieses  dritte 

Radsich  —  mal  drehn,  während  das  sweite  sich  pur  einmal 

7 

dreht,   und  da  nach  dem  Vorhergehenden  das   zweite  sich 
^*aj  schneller  als  das  erste  dreht,   So  wird  sich  das  dritte 
ab 

Rad  —  mal  drehn ,  während  sich  das  erste  nur  einmal  dreht. 

HY 

Hat  ferner  das  dritte  Rad  c  Zähne  und  greift  es  in  das  Ge- 
triebe von  d  Zähnen  eines  vierten  Rades  ein ,   so  wird  dieses 

vierte  Rad  sich      mal  schneller,  als  das  dritte,  also  ~  mal 

a  b  o 

schneller  als  das  zweite  und  daher  anch  t—t  mal  schneller 

(Syd 

» 

als  das  erste  drehn  u.  s.  w.  Man  sieht  hieraus,  dafs  man 
durch  sehr  mannigfaltige  Verbindungen  der  Anzahl  der  Reder 
sowohl,  als  auch  der  Anzahl  der  Zahne  dieser  Räder  und  der 
ihrer  Getriebe,  nach  Willkür  irgend  eine  gegebene  Geschwin- 
digkeit des  letzten  Rades  erhalten  kann.  Soll  zf  B.  das  vierte 
Rad  sich  tausendmal  schneller  drehn  als  das  erst*,  so  hat 
man 

—  =  1000 

ßyd< 

  • 

r- 
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und  dieser  Gleichung  läfst  sich  auf  unzählige  Arten  Genüg© 
thun.    So  hat  man  z.  B. 

30.60.120  10nn 

w 2=3  1000' 

so  dafs  also  die  drei  ersten  Räder  in  irgend  einer  will- 
kürlichen Ordnung  30,  60,  120,  und  die  Getriebe  der  drei 
letzten  Räder  wieder  in  willkürlicher  Ordnung  4,  6,  9  Zähne 
haben  können.    Ebenso  hat  man  aber  auch 

20.40.150=1000  und  30^80,  =  im 

Durch  ähnliche  Anordnungen  kann  man  auch  die  Geschwin- 
digkeit des  letzten  Rades  vermindern,  wenn  man  nicht,  wie 
zuvor,  da*  erste  Rad,  welches  dort  kein  Getriebe  hatte,  io 
das  Getriebe  des  zweiten  eingreifen  läfst,  sondern  wenn  man 
diesem  ersten  Rade  auch  ein  Getriebe  giebt  und  dann  dieses 
Getriebe  in  die  Zähne  des  zweiten  Rades  eingreifen  läfst.  Hat 
z.  B.  das  erste  Rad  a  Zähne  und  hat  sein  Getriebe  a  Zähne, 
hat  ferner  das  zweite  Rad  b  und  sein  Getriebe  ßt  hat  das 
dritte  Rad  c  und  sein  Getriebe  y  Zähne  u.  s.  w.,  so  wird  das 

zweite  Rad  -  mal  langsamer  gehn  als  das   erste,    das  dritte) 

b  ab 

-  mal  langsamer  als  das  zweite,  also  auch  — -  mal  langsamer 

c 

als  das  erste,  und  ebenso  wird  das  vierte  Rad  -  mal  langsa- 

7 

b  c 

mer    als    das    dritte ,    —  mal   langsamer    als    das  zweite, 

P7 

mal  langsamer  als  das  erste  gehn  u.  s.  w.    Jenes  ist  der 


Fall  bei  unsern  Mühlen  und  bei  allen  den  Maschinen,  wo  man 
eine  gegebene  Geschwindigkeit  vermehren  will,  bei  den  Uh- 
ren aber  tritt  der  zweite  Fall  ein ,  da  es  hier  darauf  ankommt, 
die  Stärke  der  bewegenden  Kraft  des  Gewichtes  (oder  der  Fe- 
der bei  den  Taschenuhren)  zu  mäfsigen  und  daher  die  durch 
diese  Kraft  unmittelbar  erzeugte  Geschwindigkeit  zu  vermin- 
dern. 

Da  man  eine  gegebene  Geschwindigkeit  (wie  z.  B.  eine 
tausendmal  grOfsere  des  letzten  Rades  als  die  des  ersten  in 
dem   vorhergehenden  Beispiele)  auf  unzählig  verschiedene 
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kann »  so  i*t  e*  wichtig,  diejenige  xa  Jcennen, 
durch  welche  man  den  vorgelegten  Zweck  auf  die  einfachste 
oder  vorteilhafteste  Art,  z.  B.  durch  die  geringste  Anzahl  von 
Bädern  und  Getrieben,  erhalten  kann.  Diesen  Zweck,  der  auch 
sonst  bei  nieder*  physikalischen  Versuchen  oft  vorkommt,  er- 
reicht, man  bekanntlich  durch  die  sogenannten  Kettenbrücke, 
und  in  der  That  gelangte  auch  Hütchens  bei  einer  ähnlichen 
Gelegenheit  (bei  seiner  Verfertigung  eines  Planetolabiums  durch 
•in  Räderwerk)  zuerst  auf  die  merkwürdige  Theorie  dieser 
Brüche,  von  welchen  wir  hier  nur  des  zur  Anwendung  un- 
mittelbar Noth wendige  kurz  mittheilen  wollen. 

Ein  Kettenbruch  ist  ein  Bruch,,  dessen  Nenner  eus  einer 
ganzen  Zahl  und  einem  gewöhnlichen  Bruche  besteht,  welches 
letzten  Bruches  Nenner  wieder  eine  ganze  Zahl  nebst  einem 
gewöhnlichen  Bruche  seyn  kann  n.  i,,w.  Gewöhnlich  sind 
die  Zähler  dieser  Partielbrüche  eile  gleich  der  Einheit.  So  ist 
z.  B.  der  Bruch 

br odet  * 

ein  Kettenbruch  und  zwar  von  zwei  Gliedern.    Ebenso  ist 

J  

*  +  1 


3  m\m  ^ 

ein  Kettenbruch  von  drei  Gliedern«  Um  seinen  wahren  Werth 
auf  die  gewöhnliche  Weise  auszudrücken ,  beginnt  man  seine 
Reduction  von  unten  nach  oben.    So  ist,  wie  zuvor t 

1  

also  ist  euch  der  gegebene  Kettenbruch 

2+T__  J  „ 

Auf  dieselbe  Webe,  erhalt  man  für  den  viergliedrigen  Ketten- 
bruch , 

1   1   1   68 

2  +  1    '        =  2+1        Ba'2+ii  157* 
3 +1  3  +  -jV 

4+* 
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£i  <itt  «!»& ,  wf«  nrin  «ieht,  *A*  feiet* ,  IM^'gegetaiftfa  Ret- 
tenbruch  in  einen  gewöhnlichen  zu  verwandeln.  Atiein  oft 
ist  das  tfmgeketrrre  Verlfohren  nofchwendlg,  we  m*n  nfimKeh 
«inen  gegebenen  gewöhnlichen  Bruch  in  einen  rtettenbruch 
verwandelo  «will.  Zu  diesem  Zwecke  bedient  toten  sien  atot 
des  bekannten  Mittels,  durch  welches  muh  zwischen  zwei 
gegebenen  ganzen  Zahlen  den  größten  gemeinschaftlichen  Factöt 
Bucht,  nämlich  der  fortgesetzten  Division  dieser  Zahlen  "und 
ihrer  Reste.  Wollte  man  z.  B.  den  tetztefa  gewöhnlichen: 
Bruch  ffr  in  einen  Kettenbruch  verwandeln,  so  trat  man  zwi* 
sehen  diesen  beiden  Zahlen  68  tmd  li7  folgende  vier  ttol  eh» 
Inder  folgende  t)2visioiien 


157 

13ß 

»  ■ 

21 

•68 

63 

f 


5 
5 

0 


und  da  die  Quotienten  dieser  Vier  Divisionen  die  Zahlen 
2;  3;  4;  5  sind,  so  hat  man  auch  für  den  gesuchten  Ketten- 
brueb  den  Ausdruck 

•68  t 

«     -  157 

3+T 
4  +  t 

• 

wie  zuvor«  In  vielen  Fällen  gehn  auch  diese  Kettenbrüche 
ohne  Ende  fort.  Wollte  man  z,  B,  die  bekannte  Zahl 
3,14150265358979  .  .  •»  die  'das  Verbeltaift  der  Peripherie  des 
Kreises  zu  seinem  Durchmesser  aufdrückt,  in  einen  Ketten- 
brach verwandeln,  so  erhielte  man  durch  die  fortgesetzte  Di- 
vision der  beiden  Zahlen 


und 


314159265358979  .  .  . 

100000000000000  folgende  Quotieofen 
3;  7;  15;  1,  292;  1;  1*  1;  2;  i;  3  .  .  . 
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so  cTafc  man  daher  für  die  gegebene  Zahl  den  folgenden  Ket- 
tenbruch erhalt: 

■  i  - 

'./      !-  ,  V  ■  • 

1  r 


3  + 


7+  1 


15+1 


1+1  

292+1 


1  +  1 


1  +  1 


1  +  i  u.  s.  w. 

Je  mehr  Glieder  dieses  Ausdrucks ,  von  den  obern  Theilen 
d c&scil^^SD  n n ^ c  rr^l  ^  rodn  DXQQOQt  ^  ^)os(^)  '^osol^a?  D&e^9 jt t  xndti  61 
auch  damit  der  gegebenen  Zahl  3,1415926  «  .  •  ohne  Ende. 
So  ist  z,  B.  der  erste,  nur  noch  sehr  wenig  genäherte  Werth 
dieser  Zahl  gleich  dem  ersten  Gliede  des  Kettenbruchs  oder 
gleich  3;    die  zwei  ersten  Glieder  aber  geben  schon  genauer 

3  +  =  oder  — , 
7  / 

die  drei  ersten  Glieder  geben  noch  genauer 

q.  •   1  «  ,    15  333 


ebenso  geben  die  vier  ersten  Glieder 

355 

fi3     fc  w* 

Wir  haben  daher  für  unsere  Zahl  die  auf  einander  folgenden 
mehr  genäherten  Werthe ,  in  der  Form  von  gcwöhnli- 
Brüchen  ausgedrückt, 

3    22    333    355  103993 

V  7  ;  106;  1135  33102  *  ,#  W- 

und  aufser  diesen  Brüchen,  was  das  Merkwürdigste  ist,  giebt 
es  keine  andern,  welche  einfacher  oder  mit  kleineren  Nennern 
ausgedrückt  wären  und  doch  dem  wahren  Werthe  näher  kä- 

22 

men,  als  eben  sie.  So  drückt  z,  B.  der  Bruch  —  die  gege- 
Ben«  Zahl  3,1415926  genauer  aus,  als  jeder  andere  Bruch,  dessen 
Neoner  kleiner  als  106  — 7  od  er  99»*,  und  der  Bruch  ~|  drückt 
iene  Zahl  genauer  aus,  als  jeder  andere  Bruch,  dessen  Nenner 
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kleiner  als  33102  —  113  oder  kleiner  ek  32989  ist  u.  s.  w. 
Ferner  sind  von  diesen  genäherten  Brücken  nach  der  Reihe  der 
erste  zu  klein,  der  zweite  zu  grob,  der  dritte  wieder  zu  klein, 
der  vierte  zu  grofs  n.  s.  w.    So  ist 

3 

der  erste  Bruch  -    zu  klein, 

1 

der  zweite  y  =*  3,1428  zo  grofs, 

■ 

der  dritte^  =3,141509 zu  klein,  . 

der  vierte  ?5|  =  3,14159291  *u  grofs  a.  s.  w., 

to  defs  demnach  der  wahre  Werth  immer  zwischen  je  zwei 
nächste  dieser  genäherten  Ausdrücke  fällt.  Man  übersieht  bald 
die  Anwendung  des  Gesagten  toi  unseren  Gegenstand,  und 
wie  man ,  um  z.  B.  eine  gegebene  Geschwindigkeit  des  letz-' 
fen  Rades  zu  erreichen,  die  Anzahl  der  Zähne  bei  den  mitt-* 
leren  Rädern  und  Getrieben  zu  der  bleinstmöglichen  machen 
kann,  um  die  verlangte  Geschwindigkeit  hervorzubringen. 

Um  den  Gebrauch  der  Kettenbrüche,  die  überhaupt  durch 
das  ganze  Gebiet  der  mathematischen  Analysis  eine  sehr  wich« 
tige  Rolle  spielen,  noch  durch  ein  anderes  Beispiel  zu  erläu- 
tern, so  beträgt  bekanntlich  die  tropische  Umlaufszeit  der  Erde 
um  die  Sonne  oder  das  sogenannte  bürgerliche  Jahr  der  Erde 
'365  Tage  5  Stunden  48  Min.  50,832  See.  oder  365,242255 
mittlere  Sonntage.  Da  wir  nun  in  unseren  Kalendern  das 
Jahr  nur  in  ganzen  Tagen  zu  rechnen  gewohnt  sind  und 
dasselbe  doch  auch  mehrere  kleine  Theile  oder  Brüche  des 
Tages  hat,  so  ist  man  bekanntlich  auf  die  sogenannte  Ein- 
Schaltung  verfallen ,  indem  man  z.  B.  mehrere  Jahre  nach 
einander  zu  gemeinen  Jahren  von  365  ganzen  Tagen  ange- 
nommen und,  da  diese  Jahre  gegen  das  wahre  zu  klein 
sind,  später  von  Zeit  zu  Zeit  wieder  ein  Schaltjahr  von  366 
Tagen  aufgenommen  hat.  Es  entsteht  nun  die  Frage,  welche 
Art  der  Einschaltung  die  beste  ist.  In  dem  neuen  gregoria- 
nischen Kalender,  der  seit  dem  Jahre  1582  in  Europa  (die  Russen 
und  Türken  ausgenommen)  allgemein  eingeführt  ist,  soll  jedes 
durch  4  ohne  Rest  theilbare  Jahr  ein  Schaltjahr  von  366  Tagen 
seyn,  mit  Ausnahme  derjenigen  Secularjahre  (so  werden  die- 
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jenigen  genannt,   «leren  zwei  lettte  Ziffern  Nullen  sind),  die 
nicht   sogleich  durch  400  ohne  Rest  getheilt  werden  köd» 
nen,    weiche  letzteren,    so  wie  alle  übrige  nicht  genannte, 
blofs  gemeine  Jahre  von  365  Tagen  seyn  sollen.     So  lind 
demnach  die  Jahre  1700,    1800,    1900,    2100  ...  in  dem 
Gregorianischen  Kalender  nur  gemeine ,  aber  die  Jahre  1600, 
2000«  2400  ....  sind  Schaltjahre.     Durch  diese  Einrieb* 
tung  würde  also  das  Gregorianische  Kalenderjahr  auf  365^ 
oder  auf  365.2425  Tage  gebracht,  so  dafs  daher  dieses  Ka- 
lenderjahr gegen  das  wahre  Sonnenjahr  um  0,000245  Tage  zu 
grofs  ist.    Dieser  Unterschied  beträgt  demnach  alle  4082  Jahre 
einen  vollen  Tag,  ein  geringer  Fehler  allerdings ,  den  man  aber 
doch  leicht  hätte  vermeiden  können,  wenn  man  die  oben  erwähnte 
Theorie  der  Kettenbrücke  zu  Hülfe  ge/ufen  hätte.     D«  näm- 
lich das  wahre  Jahr  von  365,242*55  Tagen  durch  eine  Pe- 
riode von  Jahren  darzustellen       welche  nur  eine  Anzahl  von 
ganzen  Tagen  enthalten  sollen ,  so  wollen  wir  annehmen,  daf» 
jede  solche  Periode  y  gemeine  Jahre  von  365  und  y  Schalt- 
jahre von  366  T'g*n  enthalten  soll.     Die  Anzahl  der  Tage 
dieser  Period*  wird  seyn 

365x  +  366  y 

nnd  die  Anzahl  der  Jahre  derselben  Periode  ist  x-f-y»  so 
dals  man  also  auch  für  die  Länge  des  eigentlichen,  durch 
diese  Vertheilung  entstehenden  Jahre«  den  Ausdruck  haben 
wird  '  • 

3&SZ±ll±l  =  365  +  -Z- , 

od*  da  dieser  Atrtdruck  gfcich  de»  wehren  Jahre  oder  gleich 
365,242255  Tagen  seyn  toll,  to  hat  man  die  Gleichung 

'  .     l'.V-     .*Jf-'     0,24105$         "   '    "  1 

x+y 

oder,  wenn  min  dielen  Örtfch  uankehrtS 

f  -WM-*121**7'7' 

Dieses  Vorausgesetzt  giebt  die  auf  eisender  folgende  Division 
der  beiden  Zahlen 


1  Nach  der  torttehendea  Gleichung  ist  865  +  £~  sa  865,242255, 

mitbin  iat  757745  y = 242855  x, 

IX.  Bd.  Ctcc 
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3127881777 

und 

1000000000 

nach  der  Ordnung  die  folgenden  Quotienten 

3;  7;  1;  4;  1;  1  u.  8.  w. 

und  dataus  erhalt  man  den  Kettenbruch 


3  +  1 


■        *  ■ 


7  +  1 


1+t 


4  +  1 


1  +  1_ 

1     U.  8.  W. 

Die  genäherten  Werthe  Jieses  Kettenbraches  sind,  nach  der 
Ordnung, 

3.  22.  25.  12i    147  269 


1'  7  '  8'  39'  *T'  8ö 

und  diese  Werthe  geben  in  derselben  OiJDOng  die  Fehler 
Tag 

-  0,00774;  +  0,00085 ;  -0,000169;  +0,000020;  -0,000013;  +0,0000015, 

wo  das  Zeichen andeutet,  dafs  das  Jahr  dieser  Periode  um 
die  beigeschriebene  Zahl  wa  grofs  ist.     Der  erste  dieser  ge- 

3 

näherten  Brüche  oder  -giebt  also  eine  Feriode  von  4  Jahren, 

in  welcher  auf  drei  gemeine  Jahre  ein  Schaltjahr  kommt,  und 
dieses  ist  die  bekannte  von  Julius  Cäsar  aufgestellte  Ein- 
theilung  unsers  alten  oder  sogenannten  Juliarüsc/ien  Kalenders, 
dessen  Fehler  zu  grofo  war,  am  lange  beibehalten  zu 


22 

Der  zweite  Bruch  —  giebt  eine  Periode  von  29  Jahren  ,  in 

welcher  22  gemeine  Und  7  Schaltjahre ;  enthalten  sind«  Der 

25  •  •  • 

dritte  Bruch  ~  giebt  eine  Periode  von  33  Jahren  mit  25  ge- 

ö  < 

meinen  und  8  Schakfahren,  deren  Fehler  nur  0,000169 
Tage,  also  schon  kleiner  ist,  als  der  oben  erwähnte  Fehlet 

T 

0  ,000245  unseres  Gregorianischen  Kalenders,  obschon  dieser 
eine  zwölfmal  grJfsere  Periode  von  400  Jahren  nmfafct.  Man 
hätte  daher  diesen  letzten  Cydus  von  33  Jahren  mit  8  Schalt- 
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jähren  wählen  soUepj  und  es  ist  merkwürdig  dafs  derselbe 
Cyclo*  von  den  Persero  schon  in  den  ältesten  Zeiten  al*  der 
vortheilhafteate  erkannt  und  bei  diesem  Volke  eingerührt  wor- 
den ist. 

Indem  wir  nach  dieser  kleinen  Ausschweifung  wieder  zu 
unserem  Gegenstande  zurückkehren,   wollen  wir  uns  zuerst 
erinnern ,  dafs  nach  dem  Vorhergehenden  das  Pendel  einer  Uhr 
zweimal  so  viele  ganze  Schwingungen  macht,  als  das  Steig- 
rad Zahne  hat.     Soll  daher  eine  jede  Schwingung  des  Pen- 
dels eine  Secunde  dauern,  so  rnufs  man  dem  Steigrade  30 Zahne 
geben,  dessen  Axe  durch  das  Zifferblatt  durchführen  und  darauf 
einen  Zeiger  befestigen,  der  sich  im  Mittelpuncle  eines  auf  dem  . 
Zifferblatte  beschriebenen  und  in  GOTheile  getheilten  Kreises  be- 
wegt. Da  nämlich  wahrend  00 Schwingungen  des  Pendels,  d.  h. 
während  60  Secunden  dieses  Rad  und  auch  sein  Zeiger  sich  in  sei- 
nem Kreise  einmal  umdreht,  so  giebt  jede  Abtheilung  dieses  Krei- 
ses oder  jeder  Sprung  dieses  Zeigers  eine  Secunde,  und  so  erhält  * 
man  also,  blofs  durch  ein  Rad,  eine  Secundenuhr.    Allein  eine 
solche  Uhr  wür</e  für  den  täglichen  Gebrauch  derselben  den 
Nachtheil  haben ,   sehr  schnell  abzulaufen.      Man  müfste  sie 
sehr  oft  aufziehn,    ja  man  müTste  beinahe  fortwährend  neben 
ihr  atehn,   um  die  Anzahl  der  bereits  verflossenen  Minuten 
aufzuzeichnen.  Dieses  zu  vermeiden  und  an  einer  längere  Zeit 
ohne  Aufziehn  fortgehenden  Uhr  auch  die  Minuten  und  Stun- 
den zu  erhalten,  dient  das  übrige  Räderwerk  derselben,  wel- 
ches wir  nun  näher  angeben  wollen,   wie  es  bei  einer  ge- 
wöhnlichen, in  der  Zeichnung  dargestellten  Pendeluhr  zu  seynFr'g. 
pflegt.    Die  nachfolgende  Tabelle  enthält  die  darin  befindli- 151- 
chen  Räder  und  Getriebe: 


Räder  Zähne 

Getriebe 

Zähne 

des  Rades 

des  Getriebes 

- 

.  .  .  .  12 

C  Minutenrad    .  .     90    ...  . 

5  Minutenwelle  .  •  s  

9           Ii        •  • 

.  .  .  .  12 

D  Wechselrad    .  .  36 

.          d         .  . 

P  Walzenrad    ...  144  .... 

G  Monatsrad    ...  100 

Cccc  2 


- 
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Die  zwei  Vordersten  Rüder  ;D  und  E  •  abgenommen  sind  eile 
andere  auf  Axen,  wieK,  L...,  zwischen  2 starken Metallplatten 
befestigt.  Jene  zwei  aber,  die  das  Zeigerwerk  enthalten,  sind 
durch  ihre  Axen  zwischen  der  vordem  dieser  2  Hatten  und  der  ihr 
parallelen  Platte  MS  befestigt  und  auf  dieser  letzten  Platte  liegt 
das  Zifferblatt.  Die  oben  horizontal  aufliegende  Platte  MN 
tragt  au  einem  ihrer  Enden  das  Pendel  NP  und  in  der  Mitte 
T  einen  halben  Kreisbogen  (die  oben  erwähnte  Hemmung), 
nämlich  den  Haben  oder  Anker ,  dessen  zwei  Endpuncte  bei 
den  Schwingungen  des  Pendels  wechselsweise  steigen  und  sin* 
ken  und  dadurch  in  die  Zahne  des  Steigrades  A  eingreifen. 
Bei  Q  geht  durch  die  hintere  Platte  die  um  Q  bewegliche 
Gabel  QRr,  deren  unterer  Arm  Rr  durch  eine  Oeffnung  in 
die  Pendelstange  XP  geht,  während  ihr  oberes  Ende  bei  T 
an  die  Ankerwelle  geschraubt  ist.  Durch  diese  Gabel  wird 
die  Kraft,  welche  die  Lippen  (Rndpuncte)  des  Ankers  von 
dem  abwärts  ziehenden  Gewichte  erhalten,  dem  Pendel  mit- 
getheilt,  und  diese  mufs  gerade  nur  hinteichen,  um  den  Wi- 
derstand zu  compensiren,  welchen  die  Bewegung  des  Pendels 
erleidet,  und  letzteres  gegen  Stillstand  zu  sichern. 

Da  das  Steigrad  A  30  Zahne  hat  und  da  jeder  Zahn  dessel- 
ben zwei  Schwingungen  ,  d.  h.  zwei  Secunden  giebt,  so  geht 
A  in  einer  Minute  einmal  ganz  um  seinen  Mittelpunct,  daher 
trägt  auch  dieses  Rad  den  Secundenzeiger.  Das  Mittelrad  B 
geht  in  =  8  Minuten  um,  und  das  Minutenrad  C  in 
|5,8  =  60  Minuten  oder  in  einer  Stunde,  daher  das  Rad  C 
den  Minutenzeiger  trägt.  So  wie  dieses  Rad  C,  so  geht  auch, 
sein  Getriebe  c  und  die  Minutenwelle  h  in  einer  Stunde  um, 
da  alle  drei  auf  derselben  Welle  befestigt  sind.  Das  Wech- 
selrad D  aber  geht  in  45  =  3  Stunden  und  das  Stundenrad 
E  in  44*3=  12  Stunden  um,  daher  auch  dieses  letzte  Rad 
den  Stundenzeiger  trägt,  der  mittelst  einer  Röhre  auf  dersel- 
ben Axe  V  mit  dem  Minutenzeiger  befestigt  ist,  so  dafs  bei- 
de Zeiger  concentrisch  laufen. 

Noch  ist  der  Zusammenhang  zwischen  dem  Steigrade  A 
und  der  bewegenden  Kraft  des  Gewichts  näher  zu  erklären. 
Die  Schnur  dieses  Gewichtes  wird  um  die  Welle  K  gewun- 
den ,  an  welcher  das  Walzenrad  F  mit  einer  willkürlichen  An- 
zahl von  Zähnen  befestigt  ist.  Diese  Zähne  greifen  in  das 
Getriebe  c  des  Minutenrades  G  ein«    Damit  das  Gewicht  nicht 
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schon  in  kurzer  Zeit  ru  tief  sinkt  (was  unbequem  wire,  da 
n  sonst  der  Uhr  eine  zu  grofse  Höhe  über  dem  Boden  ge- 
mutete), so  kann  man  z.  B.  dem  Walzenrade  F  eine  An- 
zahl von  144  Zahnen  geben,  während  die  Walze  K,  um  wel- 
che sich  die  Schnur  windet,  eine  Dicke  von  drei  Zoll  im 
Umfange  haben  mag.  Da  nach  dem  Vorhergehenden  das  Mi- 
natenrad  C  und  sein  Getriebe  c  in  einer  Stunde  umgeht,  so 

144 

wifd  das  WaUenrad  F  erst  in  -— -  =12  Stunden,  also  in  ei- 

12 

nem  Tage  zweimal  umgehn  oder  das  Gewicht  wird  jeden 
Tag  um  6  Zoll  sinken.  Hat  also  die  Walze  K  volle  16  Um- 
gänge für  die  Schnur,  so  kann  die  Uhr  8  Tage  gehn,  ohne 
aufgezogen  zu  werden,  und  sie  kann  in  einer  Höhe  von  48 
Zoll  oder  4  Fufs  über  dem  Boden  aufgestellt  werden.  Soll 
sie  noch  länger,  z.  B.  volle  zwei  Monate  gehn,  so  raufe  man 
noch  das  Monatsrad  6  hinzufügen  ,  das  in  das  Getriebe  f  des 
ersten  Walzen  rads  eingreift,  und  dann  wird  die  Schnur  um 
die  Walze  L  dieses  Monatsrads  gewunden.  Giebt  man  z.  B. 
dem  Getriebe  f  eine  Anzahl  von  10,  dem  Rade  G  aber  100 
Zähne,   so  wird,    da  f  in  12  Stunden  umgeht,   G  erst  in 

12.—-==  120  Stunden,  d.  h.  in  5  Tagen  umgehn.  Wenn 

daher  die  zweite  Walze  wieder  einen  Umfang  von  3  Zoll  und 
12  Windungen  für  die  Schnur  hat,  so  wird  das  Gewicht  erst 
in  5  Tagen  um  3  Zoll  fallen  und  die  36  Zoll  über  dem  Bo- 
den stehende  Uhr  60  Tage  ohne  Aufziehn  fortgehn. 

Bei  der  Art  der  Aufhängung  des  Pendels  in  X  muTs  alle 
Heibung  so  viel  als  möglich  vermieden  werden.  Wir  haben  be- 
reits oben  von  den  zwei  vorzüglichsten  Aufhängemitteln ,  der 
Messerschneide  und  der  dünnen  Stahlfeder,  gesprochen  und 
der  letztern  den  Vorzug  eingeräumt.  Am  untern  Ende  P  der 
Pendelstange  ist  ein  schwerer  Körper  angebracht,  der  die  Form 
einer  Linse  hat,  um  den  Widerstand  der  Luft,  in  welcher 
sich  das  Pendel  bewegt,  leichter  zu  überwinden.  Unter  die- 
ser Linse  ist  gewöhnlich  eine  Nufs  an  die  Pendelstange  ge- 
schraubt, auf  welcher  die  Linse  ruht.  Geht  die  Uhr  zu  lang- 
sam, so  schraubt  man  die  Nufs  weiter  hinauf,  wodurch  auch 
die  Linse  höher  gerückt  wird,  so  dafs  dann  das  Pendel 
schneller  schwingt.    Dasselbe  Verfahren  wendet  man  auch  an, 


I 
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um  eine  nach  mittlerer  Zeit  gehende  Uhr  in  eine  nach  Sternzeit 
gehende  zu  verwandeln« 

Nach  dieser  Erklärung  der  Pendel-  oder  Gewichtuhren 
wird  sich  nun  auch  die  Einrichtung  der  Feder-  oder  Taec/ten- 
lüiren  leicht  übersehn  lassen.     Die  bewegende  Kraft,  welche 
dort  die  Schwere  des  Gewichts  war,    ist  hier  die  Elasticität 
einer  dünnen,  breiten  Stahlfeder  f   welche  um  die  unbeweg- 
Fig. liehe  Axe  der  Trommel  H  aufgewunden  wird,  indem  ihr  in- 
15**neres  Ende  an  dieser  Axe,    ihr  aufseres  aber  an  der  inneren 
Seite  der  Trommel  befestigt  ist.  Neben  ihr  siebt  die  Schnecke 
KE,  ein  kegelförmiger  Körper,  mit  schraubenartigen  Spiral* 
Windungen  an  seiner  Oberflache  versehn.    An  der  untern  Ba- 
sis  der  Schnecke  befindet  sich  das  SoJmeckenrad  E,  das  durch 
die  Kraft  der  Feder  bewegt  wird  und  selbst  alle  übrige  Rü- 
der in  Bewegung  setzt*     Trommel  und  Schnecke  sind  durch 
die  Kette  I  verbunden,    von  der  das  eine  Ende  am  oberen 
Theile  der  Trommel,  das  andere  aber  am  unteren  Theile  des 
Kegels  befestigt  ist.    An  der  Schnecke  ist  noch  ein  sogenann- 
tes Sperrrad  angebracht,  so  dafs  die  Trommel,  wenn  die  Uhr 
aufgezogen  wird,    sich  frei  nach  derjenigen  Richtung  drehn  . 
kann,    durch  welche  die  Feder  dichter  um  ihre  Axe  zusam- 
rnengewunden  oder  gespannt  wird.      Durch  dieses  Aofziehn 
vermittelst  des  vierkantigen  Zapfens  O  dreht  man  die  Schnecke, 
so  dafs  sich  die  Kette  von  der  Trommel  (um  welche  sie  durch 
das  Ablaufen  der  Uhr  sich  allmälig  aufgewunden  hat)  auf  die 
Schnecke  bis  an  die    oberste  Spitze  k  derselben  aufwindet. 
Wenn  dann  bei  der  nun  aufgezogenen  Uhr  die  Feder  durch 
ihre  Elasticität  wieder  sich  ausdehnt  und  daher  die  Trommel 
nach  der  entgegengesetzten  Richtung  zu  drehn  sich  bestrebt, 
so  kann  diese  Drehung  der  Trommel,   wegen  des  erwähnten 
Sperrrades,    nicht  vor  sich  gehn,   ohne  die  Schnecke  und 
das  an  sie  befestigte  Schneckenrad  E  in  Bewegung  zu  setzen, 
wodurch  sich  denn  die  Kette  wieder  allmälig  von  der  obersten 
Spitze  der  Schnecke  bis  zu  ihrer  Basis  auf  die  Trommel  auf- 
windet* 

x  Die  Kraft  der  Feder  ist  offenbar  gleich  nach  dem  Auf- 

ziehn  der  Unr,  wo  die  Feder  am  meisten  gespannt  ist,  em 
stärksten,  und  diese  Kraft  wird  immer  schwächer,  je  mehr  sich 
die  Feder  aus  ihrer  ersten  gespannten  Lage  entwickelt.  Allein 
da  die  Kette ,   während  sie  von  der  Schnecke  abläuft,  auch 
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dem  unteren,  dickeren  Ende  E  des  Kegels  stets  näherkommt, 
so  wird  die  Schnecke  von  der  Kette  immer  an  einem  länge« 
ren  Hebelarme  (oder  in  einer  grösseren  Entfernung  von  der 
Axe  OB  des  Kegels)  gefafst,  nnd  dadurch  wird  die  dnroh  das 
Auseinandergehn  der  Feder  verlorne  Kraft  derselben  wieder 
ersetzt,  so  dafs  die  Wirkung  der  Feder  immer  dieselbe  bleibt. 
Dieses  Schneckenrad  E  greift  in  das  Getriebe  d  des  Minuten  - 
rede»  D ,  das  Minutenrad  in  das  Getriebe  c  des  Mittelrades  C, 
das  Mittelred  in  das  Getriebe  b  des  Kronrades  B  nnd  das 
Kronrad  endlich  in  das  Getriebe  a  des  Steig-  oder  Hemm- 
rades A  ein.  Die  Axe  des  Minutenrades  D  geht  durch  die 
untere  Uhrplatte  durch  und  trägt  auf  der  andern  Seite  dieser 
Platte  noch  ein  zweites  Getriebe  d',  welches  eine  blofse  Röhre 
ist,  die  nnr  durch  ihre  Reibung  auf  der  Axe  des  Minntenrads 
festsitzt  und  bei  m  den  Minutenzeiger  trägt.  Die  Zähne  die- 
ses Getriebes  d'  greifen  in  das  Wechselrad  F  und  die  Zähne 
des  Getriebes  f  des  Wechselrades  greifen  in  das  Srundenrad  G 
ein.  Die  Welle  dieses  Stundenrades  ist,  so  wie  das  Getriebe 
d',  eine  Röhre,  aber  weiter  und  kürzer  als  d',  so*  dafs  das 
Min oren röhr  d'  frei  und  mit  dem  gehörigen  Spielräume  durch 
die  Welle  des  Stundenrades  geht,  welche  letztere  WeHe  den 
Stundenzeiger  trägt.  Hieraus  wird  klar,  warum  beim  Stellen 
des  Minutenzeigers  der  Stundenzeiger  zugleich  der  Bewegung 
desselben  folgt,  ferner  dafs  man  diese  Zeiger  bei  den  be- 
schriebenen Uhren  ohne  weiteren  Nachtheil,  als  eine  etwa9 
gewaltsame  Einwirkung  auf  das  Räderwerk  und  allmälig  ver- 
minderte Festigkeit  des  aufgesteckten  Getriebes  d',  sowohl  vor- 
wärts als  auch  rückwärts  stellen  könne,  dafs  aber  der  Secun- 
denzeiger  nicht  gestellt  werden  dürfe.  < 
Bisher  haben  wh*  nur  die  bewegende  Kraft  der  Uhr  oder 
die  Feder  und  ihr  Räderwerk  betrachtet.  Allein  eine  solche 
Uhr  wurde  auf  keinen  gleichförmigen  Gang  Ansprach  machen 
kUnneo,  de  ihr  noch  die  regulirende  Kraft  fehlt,  die  oben 
bei  den  Gewkhtuhren  das  Pendel  war.  Diese  regulirende  Kraft 
ist  aber  bei  den  Taschenuhren  die  Spiralfeder  np>  eine  spi- 
ralartig gewundene  haarförmige  Feder  von  Stahl,  deren  eines 
Ende  an  dem  Gestelle  (oder  an  der  Uhrplatte)  befestig»  ist* 
während  das  andere  mit  der  Unruhe  UP  in  unmittelbarer  Ver- 
bindung steht.  Diese  Unruhe  ist  ein  metallenes  ,  ungezähntes 
Rad,  durch  dessen  Mittelpunct  M  die  Spirxk l  Ml*  geht  Q»«« 
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Spindel  bat  zwei  schmal*  Flügel  oder  Spindellappen  m  und 
in',  dit  nahe  uoter  einem  rechten  Winkel  von  einend**  abge- 
bogen sind  nnd  wechselsweise  in  die  Zähne  des  Steigra- 
des A  eingreifen.  Die  Spirelfeder  sammt,  der  Unruhe  nnd 
ihrer  Spindel  bilden  die  eigentliche  Hemmung  (echappenunt) 
der  Federnhren1. 

Wenn  eine  gespannte  Seite  durch  irgend  eine  Ursache 
aus  ihrer  Richtung  gebracht  wird ,  00  eilt  sie  bekanntlich  mit 
beschleunigter  Bewegung,  ihre  frühere  Lage  wieder  einzuneh- 
men. Indem  sie  aber  diese  Lege  erreicht,  hat  sie  eine  so 
greise  Geschwindigkeit,  dal*  sie  nicht  sogleich  zur  Ruhe  kom- 
men kann,  sondern  dafs  sie  sich  nach  der  entgegengesetzten 
Seite  ebenso  weit  entfernt,  nnd  dann  wieder  zurückkehrt  nnd 
zu  beiden  Seiten  ihrer  ersten  Lage  ihre  Schwingungen  fort- 
seUt,  bis  sie  endlich  durch  Reibung  und  Widerstand  zur 
Ruhe  gebracht  wird.  Ganz  dieselben  Erscheinungen  bietet 
v  uns  anoh  die  oben  erwähnte  Spiralfeder  dar.  Wenn  men,  un- 
abhängig von  allem  Räderwerke,  die  Unruhe  NP  um  einige 
Grade  um  ihren  Mittelpunct  dreht,  wodurch  die  Spiralfeder 
(deren  inneres  Ende  an  der  Unruhe  befestigt  ist)  ebenfalls 
nach  derselben  Seite  naher  zusammengewunden  wird,  und 
wenn  man  dann  die  Unruhe  frei  läfst,  so  wird  durch  die  Ela- 
sticität  der  Feder  die  Unruhe  wieder  mit  beschleunigter  Be- 
wegung rückwärts  geführt,  und  zwar  nicht-  blofs  bis  zu  ihrem 
früheren  Standpuocte,  sondern  über  ihn  hinaus  auf  die  entge- 
gengesetzte Seite,  und  dann  wieder  auf  die  andere  Seite,  und 
auch  diese  Schwingungen  werden  so  lange  fortgesetzt,  big 
Reibung  und  Widerstand  der  Luft  ihnen  ein  Ende  machen« 
Diese  Schwingungen  werden  übrigens,  wie  oben  die  der  ge- 
spannten Saite,  stets  sehr  nahe  dieselben  Geschwindigkeiten 
haben,  obschon  ihre  Amplituden  mit  der  Zeit  zunehmend  kl  eig- 
ner werden.  Da  eber  diese  dünne  Spiralfeder  zu  sohwach 
ist,  die  von  der  viel  stärkeren  Hauptfeder  in  des  Trommel 
erzeugte  Bewegung  des  Steigrades  A  aufzuhalten  und  auf 
diese  Weise  das  Steigrad  gleichsam  zu  reguliren,  so  wird 
diese  Spiralfeder  mit  der  viel  schwereren  Unruhe  in  Verbin- 
dung gebracht,  dadurch  gleichsam  die  Masse  des  schwingen- 
den Körpers  vermehrt  und   die  Kraft   dieser  Schwingungen 


1   VergU  Äad.  Bd.  VIF.  S.  116*.  n.  Fig.  209  u.  210. 
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selbst  jwgröfoect.  Indem  aber  die  schwache  Spiralfeder  diese 
ihr  fremd«  Masse  auf  ihren  Schwingungen  mit  sich  führen 
mufs,  so  würde  sie  durch- die  Last,  welche  sie  zu  tragen  hat, 
so  wie  durch  Reibung  und  Widerstand  der  Luft  ihre  Bewe- 
gung sehr  bald  verlieren  9  .  wenn  ihr  nicht  durch  die  Hauptfe- 
der selbst  mittelst  der  oben  erwähnten  Spindellappen  m  m  im- 
mer neue  Kraft  zugeführt  würde.  So  wie  also  das  Gewicht 
dem  Pendel  die  verlorne  Kraft  immer  ersetzt,  während  das 
Pendel  wieder  die  Bewegung  des  Gewichts  gleichförmig  macht, 
ebenso  führt  such  die  Hauptfeder  der  Spirale  stets  neue  Kräfte 
zu,  während  die  regelmäfsigen  Schwingungen  dieser  Spirale 
die  Bewegung  der  Hauptfeder  und  dadurch  des  ganzen  Räder- 
werks reguliren  und  in  einem  immer  gleichen  Gange  erhalten. 
Dort  sind  beide  Kräfte,  die  bewegende  und  regulirende,  un- 
mittelbare Wirkungen  der  Schwere;  hier  aber  sind  sie  die 
Folgen  einer  vielleicht  nicht  weniger  durch  die  ganze  Natnt 
verbreiteten  Kraft,  der  Elasticität. 

Map  sieht  aus  allem  Vorhergehenden,  dals  zu  einem  gu- 
ten Gange  der  Uhr,  nebst  der  vollkommenen  Ausarbeitung  al- 
ler ihrer  Theile,  vorzüglich  4.as  gehörige  Verhältnifs  der  Haupt- 
feder zur  Spirale  und  Unruhe  gehört.  Da  im  Allgemeinen  die 
Schwingungen  der  Spirale  desto  länger  dauern  oder  da  die 
Uhr  desto  langsamer  gehn  wird,  je  länger  die  Spirale  ist,  so 
mufs  man  auch  ein  Mittel  haben ,  die  Länge  dieser  Spirale 
nach  Bedürfnifs  zu  ändern.  Dazu  dient  aber  die  Richtscheibe, 
ein  Red,  welches  unter  dem  Umfange  der  Unruhe  in  einen 
gezahnten  Bogen  eingreift,  der  auf  einem  Arme  zwei  Stifte 
trägt,  zwischen  welchen  die  Spirale  eingeklemmt  ist.  Wenn 
man  mit  dem  Uhrschlüssel  die  Richtscheibe  dreht,  so  werden 
jene  zwei  Stifte  vor-  oder  rückwärts  geschoben  und  dadurch 
die  Spirale  verkürst  oder  verlängert;  denn  ihre  eigentliche 
Lenge  hängt  nicht  von  ihrem  an  das  Gehäuse  festgenieteten 
Ende  ab,  sondern  sie  mufs  von  den  erwähnten  zwei  Stif- 
ten  an  gerechnet  werden,  indem  diejenigen  Theile  der  Spi- 
rale, die  aufser  diesen  zwei  Stiften  liegen,  nicht  mitschwingen. 

Die  folgende  Tafel  giebt  die  Anzahl  der  Zähne  der  Rä- 
der und  ihrer  Getriebe,  wie  sie  in  den  gewöhnlichen  Ta- 
schenuhren vorkommen. 
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Räder  Zähne  des      Getriebe      Zähne  des 

Rads  Getriebes 

A  Steigrad    ....    15    ••••  «   6 

B  Kronrad    .  .  .  .    48    .  -  .  •  b    .  .  .  .  .  6 

G  Mitteirad  48    ....  c   6 

D  Minuten  rad    #  .    54    ....  d   12 

*■  ~ *   •   —     •••    —    ••••  d  ••••*  12 

E  Schneckenrad    .    48    .  .  .  .  ......  - 

F  Wechselrad    .  .    48    .  .  .  .  f   16 

G  Stundenrad     .  .  48 


•  ••     *"  ••••• 


■ 

Nimmt  man  an,  dafs  die  Unruhe  in  5  Secunden  24,  also  in 
einer  Stunde  17280  Schwingungen  macht,  so  wird  das  Steig- 
rad A,  da  die  Bewegung  eines  jeden  der  beiden  Spindel— 
läppen  einen  Zahn  desselben  treibt,    wenn  das  Steigrad  1& 

Zähne  hat,  in  einer  Stunde  1^2  =  576mal  umgehn ;  das 

6 

Kronrad  B  aber  geht  in  einer  Stunde      .  576  =  72  mal  um,  das 

Mittelrad  C  geht  -i  .  72=  9  mal,  das  Minutenrad  D  ferner 

6  1 

—  .  9  oder  einmal ,  das  Schneckenrad  E  endlich  nnr  -  mal , 

also  erst  in  4  Stunden  einmal  um.  Da  ferner  das  untere  Ge- 
triebe d  des  Minutenrads,  so  wie  das  Minutenrad  selbst,  in 
einer  Stunde  einmal  umgebt,  so  geht  das  Wechsekad  F  erst  in 

4  Stunden  und  endlich  das  Stundenrad  G  in  ^.4=12 
12  tt> 

Stunden  einmal  um ,  weshalb  auch  D  den  Minutenzeiger |und  G 

den  Stundenzeiger  trägt.     Endlich  da  das  Schneckenrad  E  ior 

4  Stunden  einmal  umgeht,  so  wird  auch  die  Uhr  so  viel  mal  4 

Stunden  ohne  Aufzug  gehn,  als  die  Schnecke  K  Umgänge  hat« 

Hat  z.  B.  diese  Schnecke  7  Umgänge,  so  wird  die  Uhr  4mal 

7  oder  28  Stunden  gehn,  bis  sie  wieder  aufgezogen  werden 
mufs. 

Noch  ist  für  den  gesicherten  Gang  einer  Uhr  eine 
tige  Berücksichtigung  übrig,  von  welcher  wir  bisher  nicht 
redet  haben.  Wenn  nämlich  die  Uhr  ihren  Zweck ,  die  Zeit 
zu  messen,  genau  erreichen  soll,  so  müssen  alle  Schwingun- 
gen des  Pendels  bei  den  Pendeluhren,  so  wie  alle  Schwin- 
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gütigen  der  Uomhe  bei  den  Federuhren  von  gleicher  Dauer 
oder  sie  müssen  isochron  styn.  Diese  Dauer  hängt  aber  dort 
von  der  Länge  des  Pendels  and  hier  von  der  Gröfse  des 
Schwungrades  der  Unruhe  ab.  Allein  die  Wärme  dehnt  be- 
kanntlich alle  Körper  aus,  also  wird  aoch  jede  Aenderung 
der  Temperatur  die  Schwingungen  und  somit  den  Gang  jener 
Uhren  ändern.  Diesem  Umstände  zu  begegnen,  hat  man  meh- 
rere oft  sehr  sinnreiche  Mittel  erdacht,  die  aber  bereits  oben 
unter  dem  Art.  Compensatio*  angeführt  worden  sind  und  da- 
her hitr  übergangen  werden  können.  Ueber  den  Gebrauch 
der  Uhren  zur  Messung  der  Zeit  s.  d.  Art.  Mitbestimmung. 


Umdrehung. 

Drehung;  Rotatio,  Hiatus  rotatorius  s.  gy- 
ratorius;  Rotation ,  Mouvement  rotatoire;  Rotation, 
Rotatory  Motion.  .  , 

Wenn  sich  ein  Körper  so  bewegt,   dafs  eine  gerade  Li- 
nie in  ihm  in  Ruhe  bleibt  ,    seine  übrigen  Puncte  aber  alle 
Kreise  beschreiben,  deren  Mittelpuncte  in  jener  geraden  Linie 
liegen ,  so  wird  diese  Bewegung  eine  Drehung  oder  eine  /2o- 
tation  genannt  und  jene  gerade  Linie  heifst  die  Rotations- 
axe.   Die  zwei  Puncte  endlich,   in  welchen  diese  Axe  die 
Oberfläche  des  Körpers  trifft,  sind  die  beiden  Pole  der  Rota- 
tion.    Die  erwähnten  Kreise ,   die  alle  auf  der  Rotationsaxe 
senkrecht  stahn  und  daher  unter  sieh  parallel  sind,  werden 
Parallelkreise  genannt.   Bei  einigen  Körpern ,  die  z.  B.  durch 
die  Umdrehung  von  Kreisen  um  einen  ihrer  Durchmesser  oder, 
durch   die  Umdrehung  von  Ellipsen   um  eine  ihrer  beiden 
Axen  entstehn,  wird  derjenige  Parallelkreis,  der  von  den  bei-» 
den  Polen  gleichweit  absteht,  der  Äquator  genannt.  Wenn 
eher  ein  körperlicher  Punct  gezwungen  wird ,  auf  einer  be- 
stimmten Bahn  einhersugehn,   wie  dieses  hier  mit  den  Ele- 
menten des  rotirenden  Körpers  der  Fall  ist,   deren  jeder  in 
einem  Kreise  um  die  Rotationsaxe  sich  bewegen  mufs,  so  übt 
dieser  körperliche  Punct  gegen    seine  Bahn  einen  gewissen 
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Druck  aus.  Nennt  man  v  die  Geschwindigkeit,  die  der  Puncl 
in  jedem  Augenblicke  in  der  Richtung  der  Tangente,  feiner 
Bahn  hat,  und  ist  g  der  Krümmungahaibmesser  der  Bahn  in 
diesem  Puncte,  so  wie  m  die  Masse  des  bewegten  Körpers,  so 
hat  man  für  den  gesuchten  Druck  f,  der  seiner  Natur  nach 
immer  senkrecht  auf  die  Bahn  oder  in  der  Richtung  des  Krüm- 
mungshalbmessers statt  hat, 

mv* 

t  —   ■  • 

9 

Ist  die  Bahn,  wie  in  unserm  Falle,  ein  Kreis,  dessen  Halb- 
messer r  seyn  mag,  so  ist  die  Geschwindigkeit  v  =  c  coo- 
stant  und  daher  jener  Druck 

/  ,        m  c* 

f  =  

r 

Da  man  diese  Pressungen  zuerst  bei  der  Bewegung  der  Kör- 
per in  Kreisen  betrachtete  und  da  dieselben  nach  dem  Vor» 
hergehenden  in  der  Richtung  des  Halbmessers,  der  hier  zu- 
gleich der  Krümmungshalbmesser  des  Kreises  ist,  statt  haben,  so 
hat  man  diesen  Druck  oder  vielmehr  die  ihm  entgegenge- 
setzte Kraft,  nach  welcher  der  Körper  bei  seiner  Bewegung 
im  Kreise  sich  von  dem  Halbmesser  dieses  Kreises  zu  entfer- 
nen sucht,  die  Centrifugalkraft  oder  die  Schwungkraft  ge- 
nannt. Diese  Kraft  ist  es,  die  z.  B.  bei  einer  Schleuder  den 
Faden  derselben  spannt,  wenn  man  den  an  ihr  befestigten 
Körper  in  einem  Kreise  um  das  andere  Ende  des  Fadens  be- 
wegt, und  die  ihn  desto  starker  spannt,  je  schneller  man  den 
Körper  bewegt,  je  kürzer  dieser  Faden  und  je  gröfser  die 
Masse  des  an  dem  Faden  befestigten  Körpers  ist. 

Diese  Centrifugalkraft  f  hat  also  bei  allen  Körpern  statt, 
die  sich  auf  einer  vorgeschriebenen  geraden  oder  krummen 
Linie  bewegen,  selbst  wenn  keine  weiteren  äufseren  Kräfte 
auf  deta  Körper  einwirken.  Ist  ra  R  die  Resultante  dieser  au- 
fseren Kräfte,  so  kann  man  sie  in  zwei  andere  mT  und  m Q 
zerlegen,  von  welchen  die  erste  mT  mit  der  Tangente  und 
die  zweite  mQ  mit  der  Normale  dar  Curve  in  jedem  ihrer 
Puncto  zusammenfallt«  Die  erste  wird  nur  die  Geschwindigkeit 
des  Körpers  vermehren,  aber  auf  den  Druck  desselben  gegen 
die  Curve  keinen  Einflufs  autsern,  die  zweite  aber  wird  ganz 
und  gar  als  ein  neuer  Druck  des  Körpers  gegen  diese  Curve 
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zu  befrachten  aeyn,  so  dafs  man  daher  für  den 
des  Körpers  heben  wird 

....     mQ  +  — . 

Abstrahiren  wir  vorerst  von  allen  diesen  ankeren  Kräften  nnd 
betrachten  wir  blofs  die  Centrifugalkraft  f  im  Kreise,  so  dafs 
mair,  wie  zuvor,  hat 

'    ''  ' 

wo  r  den  Halbmesser  des  Kreises  bezeichnet.  Um  diese  Cen- 
trifugalkraft  mit  der  Schwere  g  zu  vergleichen,  sey  c  die  Ge- 
schwindigkeit, welche  ein  Körper  im  freien  Raum  durch  den 
senkrechten  Fall  von  der  Höhe  h  erhalten  würde,  so  dafs  man 
hat1  c2=2gh,  also  auch 

f  2mh 
6 

so  dafs  daher  für  Körper  von  gleichen  Massen  die  Centrifu- 
galkraft  zur  Schwere  sich  verhält,  wie  die  doppelte  Fallhöhe, 
oi«  der  Geschwindigkeit  des  Körpers  entspricht,  zum  Halb-! 
messer  de»  Kreises. 

Sind  die  Dimensionen  des  Körpers  sehr  klein  gegen  seine 
senkrechte  Entfernung  von  der  Rotationsaxe ,  ist  •  z^  B.  der 
Stein  am  Ende  der  Schleuder  nur  klein  gegen  die  Länge  ihres 
Fadens,  so  kann  man  f  als  eine  für  alle  Theile  des  Körpers 
cousUote  Gr^fse  betrachten.  Die  letzte  Gleichung  wird  also 
blofs  in  Folge  der  Rotation,  auch  ohne  alle  Einwirkung  von 
äufseren  Kräften,  bestehn.  Nehmen  wir  nun  an,  dafs  die 
Kraft  g  der  Schwere  auf  den  rotirenden  Körper  wirke,  nnd 
dalsdie  Ebene,  in  welcher  sich  derselbe  bewegt,  vertical  sey. 
Dieses  vorausgesetzt  möge  C  den  Halbmesser  dieses  Kreises,Fi- 
AB  einen  horizontalen  und  MD  einen  verticalen  Durchmesser^! 
desselben  bezeichnen.  Wenn  der  Körper ,  der  diesen  Kreis 
beschreibt,  im  Puncto  A  oder  B  der  horizontalen  Linie  an- 
kommt, so  sey  seine  Geschwindigkeit  css^gh.  Für  irgend' 
einen  andern  Puncta,  der  um  die  Distanz  CQ==z  unter 
dem  horizontalen  Durchmesser  AB  liegt,  wird  daher  die  Ge~ 


1  S.  Art.  JFViO.  Bd.  IV.  S.  6.,  wo  das  dortige  g  gleich  \g  ge- 
fetzt wird. 
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»chwiadlgk.i«  iet  K6rpm  gleich  c«=  f2g(h  +  «)  »eyn ,  und 
da  die  Centrifugalkraft  im  Allgemeinen  gleich  — —  ist,  80  wird 
auch  für  deo  erwähnten  Punct  a  die  Centrifugalkraft 

r 

seyn.  Um  aber  den  ganzen  Druck  dea  Körpers  auf  seine  Bahn 
in  diesem  Puncte  a  zu  erhalten ,  wird  man  dieser  Gröfse  f  noch 
das  Gewicht  des  Körpers,  nach  der  Richtung  des  Halbmessers 
Ca  zerlegt,  hinzufügen.  Sey  ap  mit  dem  verticalen,  Halb- 
messer CM  parallel  und  stelle  diese  Linie,  das  Gewicht  des 
Körpers  vor,  so  dafs  man  also  ap  =  mg  hat.  Von  dem  Puncfe  p 
ziehe  man  auf  die  Verlängerung  ab  des  Halbmessers  Ca  die 
senkrechte  Linie  pb,  so  hat  man 

ab:ap  =  CQ:CA  ' 

oder 

ab  =  mg.-, 
♦  r 
so  dafs  daher  der  ganze  Druck,  den  der  Körper  gegen  seine 

kreisförmige  Bahn  im  Puncte  •  •«««bt,  gleich 

f+mQ=f+mg.-*  |f| 

oder  gleich  < 

?i?(2h+3z)  (i/ 

seyn  wird ,  nnd  dieser  Druck  wird  überall  in  der  Richtung 
des  Halbmessers  des  Kreises  liegen,  ht  der  Punct  a  über  dem 
horizontalen  Durchmesser  AB,  so  wird  man  z  negativ  neh- 
men. Am  gröfsten  wird  dieser  Druck  für  den  untersten  Punct 
M,  wo  z=ä  r,  nnd  am  kleinsten  für  den  obersten  Punct  D, 
wo  z  =  — r  ist 

Ist  h  kleiner  als  ~  oder,  was  dasselbe  ist,  ist  die  Ge~ 

JL 


tchwindigkeit  c  kleiner  als  Y'6  gr,  so  wird  der  Druck  (oder 
die  Spannung  des  Fadens)  negativ,  und  es  wird  daher  wäh- 
rend eines  Theiles  der  Bewegung  des  Körpers  eine  Contractioo 
des  Fadens,  statt  einer  Tension  desselben,  statt  haben«  Da 
bei  einer  gleichförmigen  Bewegung  die  Geschwindigkeit  immer 
gleich  ist  dem  durchlaufenen  Räume,  dividiit  durch  die  dazu 
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vorwendete  Zefc,   so  hat  man,  wenn  T  die  Umlaufezeir  des 

Peripherie  desselben  be- 


«od  wenn  dieser  Wer*  in  der  obigen  Gl.ichnng 

i     £  mca 

r 

substituirt  wird,  so  erhält  man 

,  4mr7i* 
f=     Ta  • 

Also  verhält  sich  bei  gleichen  Massen  die  Centrifugalkreft  wie 


«  «wem  Sterntfge  (von  86164  mittlem  Son- 
nentagsecunden)  sich  um  ihre  Axe  dreht,  so  läfst  sich  da, 
Vorhergehend,  unmittelbar  auf  sie  anwenden.  Nennt  man  also 
g  d,e  beobachtet.  Schwer,  auf  irgend  einem  Punct.  der  Ober- 
Hache  der  Erde,  und  G  diejenige  Schwere,  die  ohne  di.  Ro- 
tatton  der  Erde  statt  hat.*.  ^ürd  ^  fc 
d.n  Pol.n  in  der  Thal  statt  findet,  80  ha,  man 

g=G-  4r"2 


wenn  man  die  Masse  der  Erd.  gleich  der  Ehr*.* 
und  durch  T  =  86164.  Secunden  die  Rotationszeh  ZZTb"* 
bezeichnet.     Da  di.  Differenz  G  —  g  sehr  klein  ist,  *.  kann 
man  die  vorhergehend.  Gleichung  auch  schreiben 

.=«.(.- 4i£). 

Es  ist  aT>er  2tn  ==  40000000  Meter,  und  g= 9,80896  Meter, 
also  auch 

1     '  4m*  _ 

woran«  daher  folgt,  dafs  die  Schwere  der  Erde  unter  dem 
Aequator  um  ihren  289sten  Theil  durch  die  Rotation  der  Erde  ver- 
mindert wird.  An  allen  übrigen  Orten  der  Oberfläche  der  Erde 
ist  diese  Verminderung  der  Schwere  geringer.  Die  Centrifu- 
galkreft hat  nämlich  nach  dem  Vorhergehenden  immer  in  der 
Richtung  des  Halbmessers  des  von  dem  Körper  beschriebenen 
Kreises  statt.    Scy  also  M  ein  Ort  der  Erde,   dessen  Pdhöhef**' 

1  J  D. 
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<p  ist*     Bezeichnet  CA   den   Aequator  «ud  CN  die 
liche  Hälfte  der  Erdaxe,  und  weht  man  MB  mit  AC  paral- 
lel, so  ist  der  Winkel  ACM  =  BMC  =  <jp.  Verengert 
man  aber  den  Halbmesser  B  M  =  r  des  Parallelkreises  von  M 

A  '  2 

um  die  GrbTse  Mb  a  und  zieht  man  bc  senkrecht 

anf  die  Verlängerung  von  CM,  so  bat  man 

•  Mo  =  Mb  .Cos.qp, 

und  da  überdiefs  BM  =  r  =  r  Cos.  q>  ist,  so  ist  auch 

Mc  =  ^.Cos.**^Cos.*9, 

und  dieses  ist  die  gesuchte  Verminderung  der  Schwere  /or 
jeden  Parallelkreis ,  dessen  Breite  gleich  y  ist.  Pur  de-  Ae- 
quator  haben  wir  oben  diese  Verminderung  gefunden 

Am2_  1 

gT*  —  m* 

Wann  die  Geschwindigkeit  der  Rotation  der  Erde  gröTser  wäre, 
so  wurde  auch  die  Schwungkraft  gröfser  werden  und  endlich 
die  Schwere  ganz  aufwiegen  oder  sie  sogar  übertreffen.  War* 
s.  B.  die  Länge  des  Sterntags  ©le*'*  ^068  mittlem  Z^'*«cunden 
(nahe  1  Stunde  24t  Minute-;.  a,s0  die  Bewegwt,ß  der  Er<*Ä  nahe 
I7mal  schneller,  als       \*™        «°  WÄM 

*-g  =  ^  =  0,80896  Meter, 

o^cr,  da  «cnon  G  =  9,80896  ist,  die  beobachtete  Schwere  g 
gleich  Null,  das  heifst,  wenn  unser  Tag  nahe  ijmal  kürzer 
wäre,  so  würde  die  Schwere  am  Aequator  Null  seyn  und  alle 
Köper  würden,  sich  selbst  überlassen,  dort  nicht  mehr  gegen 
ule  Erde  fallen  können.  Eine  nur  wenig  vermehrte  Ge- 
schwindigkeit der  Rotation  der  Erde  würde  endlich  diese  Kör« 
per  ganz  von  ihr  entfernen.  Dasselbe  würde  auch  der  Fall 
seyn,  wenn  die  gegenwärtige  Länge  des  Tages  zwar  dieselbe 
bliebe,  aber  dafür  der  Halbmesser  der  Erda  289mal  gröfsec 
würde,  als  ar  jetzt  ist1. 

Indem  wir  nun  nach  dieser  vorläufigen  Betrachung  über 
die  erste  und  einfachste  Erscheinung  der  Rotation  zu  dar  ei- 
gentlichen Theoria  dieser  Bewegung  Übergehn,  bemerken  wir 

1  Vergl.  Centraibewegung.  Bd.  IL  8.  63.  and  Cmtrifugalkraft.  W. 
II.  8.  77. 
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zuerst,  dafs  die  Theorie  des  Gleichgewichts  der  Rotation  be- 
reits oben1  in  ihren  Hauptzügen  gegeben  worden  ist.  Behalt 
man  die  dort  angeführte  Bezeichnung  bei,  und  nehmen  wir 
an,  dafs  auf  ein  System  von  körperlichen  Puncten,  die  auf 
eine  unveränderliche  Art  unter  einander  verbunden  sind,  eine 
Anzahl  von  Kräften  P,  P*,  P",  •  •  wirke,  so  dafs  die  Win- 
kel,  welche  die  Kraft  P  mit  den  drei  Axen  der  senkrechten 
Coordinaten  x,  y,  z  bildet,  [in  derselben  Ordnung  a,  /?,  y, 
für  die  Kraft  P*  aber  a,  für  die  Kraft  P"  endlich  «' \  0*,y" 

sind  u.  s.  w.,  so  wird  die  Bedingung,  dafs  jenes  System  durch 
die  Einwirkung  aller  dieser  Kräfte  keine  Rotation  um  die  Axe 
der  z  erleide,  durch  folgende  Gleichung  ausgedrückt  werden: 

0 = P  (x  Cos.  ß = y  Cos.  a) + P/(x  Cos.  /f— y  Cos.  a  ) 

+  P"(x"(*s./*"—  y"Cos.a")  +  .  . , 

welche  Gleichung  sich  auch  kürzer  so  schreiben  läfst 

0  k  2 .  P  (x  Cos.  ß  —  y  Cos.  o), 

wo  2  das  bekannte  Summenzeichen  ist.  Ebenso  wird  man  für 
die  freie  Drehung  um  die  Axe  der  y  die  Bedingungsgieichung 
haben 

0=-?.P(zCos.a —  xCos.y)  \ 

und  endlich  für  die  Axe  der  x 

0 = 2 .  P  (y  Cos.  y — z  Cos.  ß). 

Haben  daher  diese  drei  Bedingungsgleichuogen  zugleich  statt, 
so  wird  das  System  um  jede  der  drei  Axen  x ,  y  und  z  sich 
frei  drehen  können2.  Ist  aber  das  System,  auf  welches  die 
Kräfte  P,  P',  P'  wirken,  ein  Körper  von  gegebener  Gestalt, 
so  nehmen  die  drei  vorhergehenden  Gleichungen  folgende  Ge- 
stalt an 

S.[Xy—  Yx]3m  =  0) 
S.[Zx-Xz]dm=0[ 
S.[Yz|-Zy]am==0) 

wo 

X=PCos.a+P'Cos.a,+  P,'Cos.a'+  ... 
Y=PCos.0+P'Cos./S'+P"Cos./J''+  .  .  . 
Z  =  PCos.y  +  PrCos.y'+P"Cos.  y"  +  .  .  . 


1  8.  Art.  Mechamik.  Bd.  VI.  8.  1582. 

2  Vergl  ebend. 

IX.  Bd.  Dddd 
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oder  wo  X,  Y,  Z  die  Summe  der  sämmtlichen  auf  den  Kör— 
per  ein  wirkenden  Kräfte,  nach  x,  y  und  z  zerlegt,  sind  und 
wo  (9m  das  Element  der  Masse  des  Körpers  bezeichnet,  so 
dato  die  durch  S  angezeigten  Integrale  sich  auf  die  ganze 
Masse  des  Körpers  beziehn.  Wie  wir  daher  oben1  für  das 
Gleichgewicht  der  progressiven  Bewegung  eines  Körpers,  des- 
sen Masse  m  ist,  die  drei  Bedingungen 

8.X<9m  =  0;   S.  Ydm  =  0;  S.Z3m  =  0 

erhalten  haben,  so  werden  wir  auch  für  das  Gleichgewicht 
der  drehenden  Bewegung  die  drei  Gleichungen  aufstellen 

8.[Xy  — Yx]3m  ==  0 
S.[Zx  —  Xz]0m  es  0 
S.£Yz-»-Zy]3in  =  0 

und  die  zweckgemäfse  Behandlung  dieser  sechs  Gleichungen 
wird  die  Auflösung  eines  jeden  Problems  geben,  das  man  über 
das  Gleichgewicht  der  'fortschreitenden  und  der  drehenden 
Bewegung  eines  Körpers  vorlegen  kann,  auf  welchen  die 
Kräfte  P,  P*,  P".  •  nach  gegebenen  Richtungen  wirken. 

Wenn  aber,  vermöge  dieser  auf  den  Körper  einwirkenden 
Kräfte,  kein  Gleichgewicht  statt  hat,  so  wird  er  sich  bewegen 
und  diese  Bewegung  wird  im  Allgemeinen  eine  doppelte  seyn. 
Vermöge  der  ersten,  die  allen  Puncten  des  Körpers  gemein  ist, 
wird  er  oder  vielmehr  sein  Schwerpunct  im  Räume  pro- 
gressiv fortschreiten  und  vermöge  der  zweiten  Bewegung  wird 
er  sich  um  diesen  Schwerpunct  gleichförmig  oder  ungleich- 
förmig drehn.  Die  progressive  Bewegung  seines  Schwerpuncts 
wird  durch  die  Integration  der  drei  Gleichungen  gegeben 

S.^_S.mX==0) 
S.^-S.mY  =  o|  ..  («> 

S"7P  S.mZ=0j 

wo  die  durch  S  angezeigten  Integrale  sich  über  die  Masse 
des  ganzen  Körpers  erstrecken  und  wo  #t  du  constante  Ele- 


1    Vergl.  Art.  Mechanik. 
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ment  der  Zeit  bezeichnet.  Die  Rotation  des  Körpers  aber 
seinen  Schwerpunkt  oder  um  eine  durch  diesen  Schwerpunct 
gehende  constante  oder  veränderliche  Axe  wird  durch  die  In- 
tegration der  drei  folgenden  Gleichungen  ausgedrückt  werden: 


St* 

m  (z  d2x  — 

*d*z) 

dt2 

zd*y) 

dt* 

(Yx- Xy)=0j 


nnd  «och  diese  beiden  Systeme  von  Gleichungen  sind  bereits 
oben1  aufgeführt  worden. 

Diese  Gleichungen  (m)  und  (n)  hat  zuerst  D'Alembert 
in  dieser  einfachen  und  allgemeinen  Form  aufgestellt ,  und 
Laghange  hat  in  seiner  Micanique  analytique  darauf  seine 
Theorie  der  Statik  und  Mechanik  erbaut  und  dadurch  diesen 
beiden  Doctrinen  zuerst  eine  rein  wissenschaftliche  Form  ge- 
geben. Wir  wollen  nun  sehn,  wie  man  aus  diesen  Gleichun- 
gen (n)  die  Erscheinungen,  die  bei  der  Rotation  der  Körper 
statt  haben,  ableiten  kann.  Betrachten  wir  zuerst  die  Rotation 
der  Körper  um  eine  gegebene  fixe  Axe. 

A.   Rotation  um  eine  gegebene  fixe  Axe. 

Sey  dm  das  Element  der  Masse  eines  Körpers,  der  sich  Fi^ 
um  die  feste  Axe  OZ  dreht.  Durch  einen  Punct  O,  den  man  ^' 
nach  Willkür  in  dieser  Axe  nimmt,  lege  man  zwei  andere 
fixe  Linien  OX  und  OT,  die  unter  sich  und  auf  der  AxeOZ 
senkrecht  stehn.  Seyen  x,  y,  z  die  Coordinaten  des  Ele- 
ments dm  am  Ende  der  Zeitt  in  Beziehung  auf  jene  drei  fixen 
Linien  O  X ,  OY  und  O  Z ,  nnd  sey  P  die  Projection  von  dm 
in  der  Ebene  der  xy,  so  istOP  =  r  der  Halbmesser  des  Krei- 
ses, den  das  Element  dm  um  die  auf  OP  senkrechte  Rota- 
tionsaxe  OZ  beschreibt.  Sey  endlich  QPQ'  eine  in  der 
Ebene  der  xy  auf  OP  senkrechte  Gerade,  welche  die  Axen 
der  x  und  der  y  in  den  Puncten  Q  und  Q'  schneidet.  Die 


t  S.  Art.  Mtdhmik  Bd.  VL  8.  1646.  Nr.  VIIL  IX. 
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»lernenden  Kräfte,  welche  auf  das  Element  dm  wirken, 
wird  man  ,  nach  dem  bekannten  einfachen  Verfahren ,  das  in 
der  Mechanik  überall  angewendet  wird,  aaf  drei  andere  X,  Y 
und  Z  zurückbringen  können,  die  mit  den  Axen  der  x,  y 
und  z  parallel  sind*  Da  nun  die  Rotation  des  Körpers,  unse- 
rer Voraussetzung  gemäfs,  blofs  um  die  Axe  der  z  statt  ha- 
ben soll,  so  verschwinden  die  zwei  letzten  der  Gleichungen 
(n)  von  selbst  und  man  hat  blofs  die  einzige  Gleichung 

 7di2J  - — J  öm=/Ofx- Xy)dm  .  .  .  (1)» 

durch  welche  daher  die  gesuchte  Rotation  des  Körpers  um  die 
feste  Axe  der  z  bestimmt  wird.  Die  Integration  soll  sich  auf 
die  Masse  des  ganzen  Körpers  erstecken.  Sey  0)  die  Win- 
kelgeschwindigkeit jedes  Elements  des  Körpers  am  Ende,  der 
Zeit  t,  also  auch  rw  die  absolute  Geschwindigkeit  v  desselben, 
und  nehmen  wir  diese  Gröfse  w  positiv  oder  negativ  an,  je 
nachdem  die  Rotation  von  Q  nach  C  oder  in  der  verkehrten 
Richtung  von  0  nach  Q  vor  sich  geht.  Diesem  gemafs  ist 
die  nach  x  und  y  zerlegte  Geschwindigkeit 

f^  =  y.Cos.XQP  =  — -  und  ^  =  »-.Co».YQq  =  ,..? 

dl  .  i         dt  i 

oder,  wenn  man  den  Werth  von  v  =  w  r  substituirt , 

.  £x  .dy 

—.=  — cwy  uod^f  =  «x. 
ot  dt 

Da  aber  xa  +  ya  =  r2  ist,  so  hat  man  auch 

xr?y  —  yc^x=3r20JC?t  .  .  .  (II) 

und  dieser  Gleichung  Differential  wird  seyn ,  da  r  und  B  t  con- 
stant  sind, 

x£*y  —  yd2x  =  T2d<odt. 
Weil  aber  die  Gröfse  da)  allen  Puncten  des  Körpers  gemein- 
schaftlich ist ,  so  mufs  sie  auch  bei  allen  Integrationen  in  Be- 
ziehung auf  'B  m  als  constant  angesehn  werden ,   so  dafs  dem- 
nach die  Gleichung  (I)  in  folgende  übergeht 

|^  ./r*dm=/(Yx--Xy)dm  .  .  .  (III) 

und  diese  Gleichung  wird  nach  ihrer  Integration  die  Win- 
kelgeschwindigkeit co  des  Körpers  für  jede  gegebene  Zeit  t 
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geben.  Welches  nun  auch  die  accelerirende  Kraft  aeyn  mag, 
die  auf  das  Element  dm  des  Körners  wirkt,  so  wird  sich 
doch  dieselbe  in  zwei  andere  zerlegen  lassen,  von  welchen 
die  eine  mit  der  Rotationsaxe  ÖZ  parallel,  die  andere  in 
einer  auf  dieser  Axe  senkrechten  Ebene  liegt.  Von  der  er- 
sten  können  wir  hier  ganz  abstrahiren,  da  sie  zur  Bewegung 
der  Rotation  selbst  nichts  beitragen  kann»  Die  zweite  aber, 
die  wir  der  Kürze  wegen  R  nennen  wollen,  wird  nichts  an- 
ders, als  die  Resultirende  der  beiden  obigen  Kräfte  X  und  Y 
seyn.  Projicirt  man  diese  drei  Kräfte  X,  T  und  R  auf  die 
Ebene  der  xy,  und  ist  CP  die  Richtung  dieser  Kraft  R,  so 
wie  O  H  es  h  das  von  O  auf  diese  Richtung  gezogene  Loth, 
so  ist  nach  einem  bekannten  Satze  der  Statik 

Yx-Xy  =  Rh. 
Nennt  man  endlich  S  den  Winkel  CPQ',  also  aueh  90°  —  J 
den  Winkel  OPH,  so  hat  man,  da  OH  =h  und  OP  =  r 
ist, 

h  es  r  Cos.  J 

und  daher 

Yx  —  Xy  es  Rr  Cos.d, 
wodurch  also  die  Gleichung  (III)  in  die  folgende  übergeht 

fr2  dm=  y  R  r  Cos.d.  #m  .  .  .  (III')» 

o  t 

Allein  indem  die  erwähnten  Kräfte  den  Körper  um  seine  Axe 
zu  drehn  suchen,  mufs  durch  diese  Axe,  da  sie  als  fest  an- 
genommen wird,  ein  Theil  dieser  Kräfte  aufgehalten  oder  ver- 
nichtet werden,  und  diese  für  die  Rotation  selbst  verloren  ge- 
gangene Kräfte  müssen  daher  wenigstens  auf  jene  Axe  zurück- 
wirken und  auf  dieselbe  einen  Druck  ausüben,  den  wir  nun 
noch  sucheo  wollen. 

Wir  betrachten  hier  natürlich  auch  wieder  nur  diejenigen 
Pressungen  auf  die  Axe,  die  auf  ihr  senkrecht  stehn,  weil 
sich  doeh  alle  andere  immer  auf  zwei  zurückführen  lassen,  von 
welchen  die  einen  mit  der  Axe  parallel  sind  und  sie  daher  nicht 
drücken,  während  die  andern  eine  auf  sie  senkrechte  Richtung 
haben.  Wir  werden  daher  hier  nur  die  verlornen  Kräfte,  die 
mit  x  und  y  parallel  sind,  betrachten,  und  diese  sind  bekannt- 
lich 

v         jV  S2y 

X—  öl?  undY  — 
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so  dafs,  wenn  U  und  V  die  Summen  aller  dieser  Kräfte  be- 
zeichnen, man  haben  wird 

u== 7(x-  SO dm  und  V==/(Y  -  ?S) öm- 

Nennt  man  dann  u  und  v  die  Abstände  derjenigen  Puncto  der 
Axe  der  z  von  der  Ebene  der  xy,  in  welchen  die  Kräfte  U 
und  V  diese  Axe  treffen,  so  sind  bekanntlich  die  Momente 
dieser  Kräfte  in  Beziehung  auf  dieselbe  Ebene  der  xy  gleich 
Uu  und  Vv.  Dieselben  Momente  der  Resultanten  aller  auf 
den  ganzen  Körper  wirkenden  Kräfte  sind  aber  auch  gleich  der 
Summe  der  Momente  aller  einzelnen  Kräfte 

(X-£)....(T_&).. 

in  Beziehung  auf  dieselbe  Ebene  der  xy,  oder  sie  sind  gleich 
den  Momenten 

so  dafs  man  daher  hat 

»  * 

u»=/(x-TO)!a-' 

Allein  wenn  man  die  obigen  Gleichungen 


,2 


Jf  — und  g-« 

differentiirt ,  so  erhält  man 

ä*x  Bw        By  Bta 

!h*  0     y~§t     w  Bt  5=5    ^  6*7 

#ay  c?g>         #x  „ 

»  * 

B  ( • 

Substituirt  man  in  diesen  Ausdrücken  den  Werth  von  t— 

dt 

aus  der  Gleichung  (III),  und  bemerkt  man,  dafs,  wenn  jc%  und 
yl  die  Coordinaten  des  Schwer punets1  des  Körpers  sind  nnd 
weton  M  die  ganze  Masse  desselben  ist,  man  hat 

1  S.  Art  Sckwerpmct.  Bd.  VIII.  S.  641. 
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Jxdm  =  Mxj  und/y dnsMyh, 
so  gehen  dadurch  die  vorhergehenden  Werth«  von  U ,  V  und 
von  Uu  und  Vv  in  folgende  über: 

U   =MX|(ü2    +/X3m  +  yi.T  \ 

V    s=s  My,  ro«    +  /Ve)m  +  xt.T  / 

Uo  =  w2/xzöin  +  /Xz5m+T./yzam  (lV> 

Vv  =  o>*fyzdm  +  fYzÖm  —  T.fxidm  ] 

wo  der  Kürze  wegen 

T  _  Ba>  _/(Yx-Xy)dm 
St  Jr*dm 

gesetzt  worden  ist.  Wenn  also  einmal  die  Winkelgeschwin- 
digkeit w  durch  die  Gleiohung  (III)  oder  (III')  bekannt  gewor- 
den ist,  so  wird  man  durch  die  Gleichungen  (IV)  die  mit  x 
und  y  parallelen  Pressungen  U  und  V  der  Axe  und  zugleich 
die  Distanz  u  und  v  der  zwei  Puncto  von  dem  Anfangspuncte 
O  der  Coordinaten  kennen  lernen,  in  welchen  die  Axe  diese 
Pressungen  erleidet. 

Wenn  die  Rotationsaxe  OZ  zugleich  durch  den  Schwer- 
punet  des  Körpers  geht,  so  hat  man  nach  der  Natur  dieses 
Punctes  x,=0  und  yt  =  0 ,  so  dafs  demnach  die  zwei  ersten 
der  Gleichungen  (IV)  in  folgende  einfacheren  Übergehn : 

U  =  /X<9ra  und  V^JYdm. 
Geht  aber  die  Rotationsaxe  durch  den  Schwerpunct  und  ist 
sie  zugleich  eine  der  drei  freien  Axen ,  so  hat  man 1  nach  der 
Natur  dieser  freien  Axen  fxzBm  =  0  und/yzdm  =  0> 
und  dadurch  werden  die  Gleichungen  (IV)  in  folgende  Über- 
gehn 

ü  =  /Xdm;    V  =/Ydm; 
Uu  =  /Xz0m;  Vv=/Y*dm. 

Aus  dem  Vorhergehenden  lassen  sich  auch  zugleich,  als 
ein  besonderer  Fall,  diejenigen  Gleichungen  ableiten,  die  für 
die  Rotation  um  eine  fixe  Axe  gehören,  wenn  keine  accele- 
rirenden  Kräfte,  sondern  wenn  blofs  ein  augenblicklicher  Stöfs 
auf  den  Körper  wirkt.    Die  Gleichung  (III')  war  nämlich 

dü) _    /RrCos.  d.ctm 
flt  /r2dm  ' 

1   Vergt.  Moment.  Bd.  Vi.  8.  2325. 
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Bezeichnet  R  diese  augenblickliche  Kraft  eines  Stofses  and  v 
die  dadurch  hervorgebrachte  constante  Geschwindigkeit,  so  hat 
man.  analog  mit  den  accelerirenden  Kräften 

* 

D  v 

R  =       und  daher  auch  v  =  /*R(h, 

■ 

so  dafs  daher  die  vorige  Gleichung  in  die  folgende  übergeht: 

0        fR  f?  t.  r  Cos.  d.d  m       fv  •  rCos.  J.  S  m 
/i*  dm  ft*dm 

oder,  da  v  eine  constante  Gröfse  und  rCos.J  =  h  =  OH  ist, 

> 

Mhv 


fr2  dm 


•  •  • 


und  diese  Gleichung  giebt  die  gesuchte  Winkelgeschwindig- 
keit des  Körpers,  Setzt  man  ,  endlich  in  den  Gleichungen  (IV) 
die  Gröfse  X  =  Y  =  0,  so  erhalt  man  für  die.  Pressungen  der 
Axe  und  für  die  Puncte  derselben,  wo  sie  statt  haben,  die 
folgenden  Ausdrücke: 

ü  «Mx,.*,* 
Vv  =  a>*fyzdm  oder  v  == 

Myt 

Durch  die  Gleichungen  (a)  und  (b)  ist  die  Theorie  der  Ro- 
tation um  eine  feste  Axe,  wie  sie  durch  einen  momentanen 
Stöfs  entsteht,  vollständig  dargestellt.  In  der  Gleichung  (a) 
bezeichnet  r  den  senkrechten  Abstand  O  P  des  Elements  d  m 
von  der  Rotationsaxe  OZ  und  das  Integral  /r2dm  mufs  auf 
die  ganze  Masse  M  des  Körpers  ausgedehnt  werden,  so  dafs 
also  die  Gröfse  /r*3m  das  Trägheitsmoment  des  Körpers  be- 
zeichnet1. Ferner  ist  v  die  Geschwindigkeit  d  es  stofsenden 
Körn  ers  vor  dem  Stofse,  senkrecht  auf  die  Axe  OZ,  und 
endlich  ist  h  oder  OH  das  Loth,  welches  von  dem  Puncte  O 
auf  die  Richtung  PC  des  Stofses  gefällt  worden  ist.      Ist  die 

1    Vcrgl.  Moment.  Bd.  VI.  S.  2323. 
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Rotationsaxe  OZ  zugleich  eine  der  drei  freien  Äxen  des  Kör- 
pers ,  so  ist 

fxzdm  =s  0  und/yz#m  =  0, 

adso  ist  auch  Dach  den  Gleichungen  (b)  die  GröTse  n  sowohl, 
als  v  gleich  Null.  Ist  aber  u  =  v,  so  werden  die  beiden 
Pressungen  Mxj.w'  und  My^oj*  an  einem  und  demselben 
Puncto  der  Axe  angebracht  seyn,  und  sie  werden  sich  auf  ei- 
nen einzigen ,  zu  dieser  Axe  senkrechten  Druck  zurückführen 
lassen,  welcher  gleich  ist 

TT U*+V*  ss  Mo^.Kx^  +  y^  =  Mfti^.r, , 

wo  r,  die  Entfernung  des  Schwerpuocts  des  Körpers  von  dem 
Anfangspuncte  O  der  Coordinaten  bezeichnet.  Soll  die  fixe 
Axe  ganz  und  gar  keinen  Druck  erleiden ,  so  müssen  die  Grö- 
ben u  und  v  gleich  Null  seyn,  das  heilst,  nach  den  beiden 
letzten  Gleichungen  (b),  die  Rotationsaxe  mufs  eine  freie  Axe 
seyn.    Nach  der  Gleichung  (a)  ist  aber 

h  =  -inr-' 

wo  bi  die  Winkelgeschwindigkeit ,  also  auch  v=  itt>  die  wahre 
Geschwindigkeit  eines  jeden  Elements  ist,  das  von  der  Rotations- 
axe  am  die  GrÖfse  r  absteht.  Für  die  Geschwindigkeit  des 
Schwerpuncts  aber  hat  man  v=Tt.(of  also  auch,  wenn  man 
diesen  Werth  von  v  in  der  vorigen  Gleichung  substituirt, 

h  =  /_L^l...  (c) 

Mr.  w 

Damit  also  die  Rotationsaxe  OZ  keinen  Druck  von  einer  in 
der  Ebene  der  xy  liegenden  Richtung  des  Stofses  erleide, 
müssen  diese  drei  Axen  der  Coordinaten  OX,  OY,  OZ  freie 
Axen  seyn,  und  die  Entfernung  h  =  OH  des  Anfangspuncts 
O  von  der  Richtung  CP  des  Stofses  mufs  den  durch  die  Glei- 
chung (c)  gegebenen  Werth  haben.  Der  auf  diese  Weise  be- 
stimmte Punct  H,  dessen  Distanz  vom  Anfanspuncte  gleich  b 
ist,  heilst  der  Mittel  punct  des  Sto/ses  (centre  de  percuseion). 
Dieser  Punct  wird  daher  ganz  ebenso  bestimmt,  wie  der  so- 
genannte  Schtvingungemittelpunct  (centrum  oscillationis) ,  von 
dem  wir  bereits  oben 1  gehandelt  haben.  Die  erwähnte  Eigenschaft 


1   3,  Art.  MitMfmncU  Bd.  VI.  S.  2293.  2306. 
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ist  sogar  diesen  freien  Axen  ausschliefsend  zugehörend;  denn 
wenn  der  Körper  um  eine  Axe  der  z  gedreht  wird,  die  keine 
freie  Axe  ist,  so  lassen  sich  die  beiden  Pressungen  Mxj.a»2 
und  Myt.<02  im  Allgemeinen  nicht  mehr  auf  eine  einzige, 
wie  oben ,  zurückführen ,  und  wenn  sie  es  thun  (nämlich  für 
den  Fall  u  =  v),  so  wird  doch  diese  einzige.  Pressung  durch 
einen  Pnnct  gehn ,  der  nicht  mehr  der  Anfang  der  Coordina- 
ten  ist,  so  dafs  also  dann  nicht  blofs  ein  einziger  Punct,  wie 
zuvor,  sondern  dafs  zwei  Puncto  des  Körpers,  d.h.  dafs  dann 
die  ganze  Axe  des  Körpers  befestigt  oder  unterstützt  werden 
mufs,  damit  sie  sich  nicht  verrücken  kann. 

Wenn  also  ein  Körper  in  irgend  einem  seiner  Puncte  fest 
gehalten   und  keiner   accelerirenden   Kraft,    wie  z.  B.  die 
Schwere  ist,  ausgesetzt  wird,  und  wenn  er  dann  durch  einen 
augenblicklichen  Stöfs  eine  Drehung  um  eine  der  drei  freien 
Axen  erhält,  die  durch  diesen  festen  Punct  gehn,  so  wird  er 
sich  gleichförmig  und  ohne  Ende  nm  diesen  Punct  oder  vitol^ 
mehr  um  eine  dieser  drei  freien  Axen  drehn.     Ist  die  Rich- 
tung dieses  Stofses  in  der  Ebene,    welche  zwei  dieser  Axen 
bilden,  ist  sie  z.  B.  in  der  Ebene  der  xy,  so  wird  die  freie 
Axe  der  z  die  Rotattoosaxe  seyn ,  und  die  Pressungen,  welche 
diese  Rotationsaxe  durch  jenen  Stöfs  erleidet,  werden  sich  auf 
eine  einzige  zurückfuhren  lassen,  die  durch  jenen  festen  Punct, 
den  Durchschnittspunct  der  drei  freien  Axen,  geht,  so  dafs  es 
also  hinreichen  wird,  diesen  Punct  gehörig  zu  befestigen,  da- 
mit der  Körper  keine  progressive  Bewegung  erhalte  und  sich 
blofs  gleichförmig  um  jene  Axe  drehe.     Ist  dieser  Punct  de* 
Körpers  zugleich  ein  solcher,   für  welchen  alle  drei  Momente 
der  Trägheit  des  Körpers  unter  sich  gleich  sind,  d.  h.  für 
welchen  die  Gleichung  statt  hat 

/xzdm  =  fxydm  =  fyzSmf 

so  kann  die  Richteng  des  Stofses  jede  beliebige  seyn,  der 
Körper  wird  sich  doch  um  eine  freie  Axe  drehn  und  diese 
Axe  wird  während  der  Drehung  stets  unbeweglich  bleiben. 
Einen  solchen  Punct  haben  wir  z.  B.  oben1  für  das  Parallele- 
pipedum  oder  für  das  EUipsoid  mit  drei  Axen  bestimmt.  Wer- 
den daher  diese  zwei  Körper  in  diesem  Puncte  festgehalten, 

1   S.  Art.  Moment.  Bd.  VI.  8.  2329.  2335. 
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so  werden  sie  sich  auch  immer  am  ein«  unbewegliche,  durch 
diesen  Punct  gehende  Axe  drehn  können»  Dasselbe  wird,  wie 
man  auch  schon  ohne  alle  Rechnung  sieht,  bei  einer  Kugel 
der  Fall  seyn,  deren  Mittel  punct ,  oder  bei  einem  Würfe), 
dessen  Durchschnittspunct  der  Diagonalen  fest  ist,  und  da 
dieser  Punct  bei  den  beiden  erwähnten  Körpern  zugleich  der 
Schwerpunet  ist,  so  wird  jene  freie  Drehung  bei  ihnen  selbst 
dann  noch  statt  finden,  wenn  der  Körper  der  Wirkung  der 
Schwere  unterworfen  ist. 

B.   Rotation  des  physischen  Pendels. 

« 

Betrachten  wir  nun  die  Bewegung  eines  physischen  Pen- 
dels, d.  b.  eines  Körpers  von  gegebener  Gestalt,  der  um  eine 
horizontale  fixe  Axe  gedreht  wird  und  der  Einwirkung  der 
Schwere  unterworfen  ist.  Nimmt  man  die  Richtung  der  Schwere 
g  mit  der  Axe  der  verticalen  y  parallel,  so  hat  man 

X  =  0  und  Y  =  g, 

so  dafs  demnach  die  Gleichung  (III)  in  folgende  übergeht 

^  /*r*0m  =  g/x£m, 

oder,  wenn  wieder  M  die  Masse  des  ganzen  Körpers  undx,  die 
Abscisse  des  Schwerpuncts  bezeichnet,  also  /x#m=Mx1  ist, 

dto  Mgx, 

Sey  CA  ein  verticaler  Faden,  an  dessen  Endpunct  in  A  ein  Fi*. 
Körper  befestigt  ist.  Durch  den  andern  Endpunct  C  des  Fa-*^ 
dens  lege  man  drei  unter  sich  senkrechte  Linien  CX,  CY  und 
CZ,  welche  letzte  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Papiers  steht 
und  daher  in  der  Zeichnung  nicht  erscheint.  Von  diesen  Axen 
sind  also  CX  und  CZ  horizontal,  CY  aber  vertical  oder  pa- 
rallel mit  der  Richtung  der  Schwere.  Nehmen  wir  nun  an, 
der  Körper  A  werde  bei  immer  gleich  gespanntem  Faden  A  C 
ans  der  verticalen  Stellung  CA  in  die  schiefe  Lage  CB  ge- 
bracht und  erhalte  in  diesem  Puncto,  durch  irgend  einen 
in  der  Ebene  der  xy  angebrachten  Stöfs,  eine  anfängliche  Ge- 
schwindigkeit C,  so  wird  der  Schwerpunet  des  Körpers  um 
den  Punct  C  der  fixen  horizontalen  Drohungsaxe  CZ  einen 
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Kreisbogen  BM AB'  beschreiben r  und  es  wird  sich  demnach 
noch  darum  handeln,  diese  kreisförmige  Bewegung  des  Kör- 
pers näher  zu  bestimmen. 

Nennen  wir  0  den  Winkel  ACM,  welchen  die  beweg- 
liche Ebene,  die  durch  C  und  durch  den  Schwerpunct  des 
Körpers  geht,  mit  der  verticalen  Ebene  YCZ  am  Ende  der 
Zeit  t  bildet.  Ist  a  ,die  constante  Entfernung  dieses  Schwer- 
puncts  von  der  ürehungsaxe  CZ,  so  hat  man 

xt  =aaSin. 0  und  yt=aCos.0. 

Allein  die  Gleichung  (II)  war,  wenn  man  r=a  setzt, 

Xjdyj  —  Vi^x,  =s  n2wdt. 

Substituirt  man  in  dem  letzten  Ausdrucke  für  xf  und  y, 
vorhergehenden  Werthe  und  ihre  DifFerentialien ,  so  erhalt 
man 

SQ 

"""öl'  . 

t 

I 

Sey  endlich  Mka  das  Trägheitsmoment  des  Körpers  in  Be- 
ziehung auf  eine  Axe,  die  durch  den  Schwerpunct  desselben 
geht  und  parallel  mit  der  Rotationsaxe  CZ  ist,  so  hat  man1 

ft2dm  =  M(a*+ka), 
und  dieser  Werth  von  fr* dm  ist  das  Trägheitsmoment  des 
Körpers  in  Beziehung  auf  die  Rotationsaxe,  wenn  AC  =  k 
die  Entfernung  des  Schwerpuncts  A  von  der  Axe  CZ  der  Ro- 
tation ist.     Substituirt  man  diese  Werthe  von  xM   ca  und 

fi2dm  in  der  obigen  Gleichung  für         so  erhält  man 

»  * 

S2Q  a  g  Sin.  0 

dt2  ~~         *2  +  k2  * 

Wird  diese  Gleichung  durch  zdt  multiplicirt  und  integrirt,  so 
erhält  man 

dQ2_  2agCos.  0    .  n 
~dt2  —    a*  +  k*  + 

wo  C  die  Constante  der  Integration  bezeichnet.  Hat  man  im 
Anfange  der  Bewegung 

0  =  a  und  ~  =  0, 

1   S.  Art.  Moment.  Bd.  VI.  S.  2328. 
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so  ist 

c   ^  2  a  g  Cos.  g 

und  daher  auch 

^Q2_2ag(Cos.e-Cos.g) 

dt2  a2  +  k2  •  ••(«; 

und  diese  Gleichung  ist  dieselbe ,  bis  auf  die  constante  Gröfse 
^j-q-^j,  die  man  für  die  Bewegung  eines  einfachen  Pendels 
gefunden  hat1,  so  wie  auch  das  Differential  derselben  oder 


 r^.Sin.0. 


dt2  a*+k» 

C.   «Freie  Rotation  des  Korpers  von  gegebe- 
ner Gestalt  um  einen  seiner  Puncte. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Rotation  der  freien,  in  kei- 
nem ihrer  Puncte  zurückgehaltenen  Körper,  auf  welche  ihrer 
Richtung  und  Gröfse  nach  gegebene  Kräfte  wirken,  wie  die- 
ses z.  B.  bei  den  Planeten  und  Satelliten  unseres  Sonnensy- 
stems der  Fall  ist.  lirer  wird  also  die  Axe  der  Rotation  im 
Allgemeinen  veränderlich  seyn  und  mit  der  Zeit  durch  ver- 
schiedene  Puncte  der  Oberfläche  des  Körpers  gehn,  so  dafs 
demnach  hier,  nebst  der  veränderlichen  Winkelgeschwindig- 
keit des  Körpers  um  seine  Axe,  auch  noch  die  Lage  dieser 
Axe  und  ihr  Ort  im  Baume  für  jede  gegebene  Zeit-  bestimmt 
werden  mufs.  Zu  diesem  Zwecke  ist  es  aber  nothwendig,  die 
senkrechten  Coordinaten  x,  y,  z  eines  Punctes,  die  sich  auf 
drei  gegebene,  unter  sich  senkrechte  Ebenen  beziehn,  in  drei 
andere  Coordinaten  x1,  y1,  z1  desselben  Punctes  zu  verwan- 
deln, welche  letzte  sich  auf  drei  neue  Ebenen  beziehn,  de- 
ren  Lage  gegen  die  drei  ersten  Ebenen  gegeben  ist. 

Um  diese  schon  an  sich  sehr  merkwürdigen  Verwandlun- 
gen, die  auch  bei  vielen  andern  Gelegenheiten  häufige  An- 
wendung finden,  auf  eine  sehr  einfache  Weise  zu  geben,  neh- 
men wir  die  Ebene  der  xy  für  die  Ekliptik  und  die  der  x'y' 


1  Yergh  Art.  Widerstand  unter  B. 
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* 

für  den  Aequator  an.  Es  sey  nun  z.  B.  die  Lage  eines  Ge- 
Pig.stirna  M  gegen  die  Ekliptik  durch  die  drei  CooTdinaten 
l57.0A=:x,  AB=y,  BM  =  z  gegeben.  Ist  dann  Oa  die  Li- 
nie der  Nachtgleichen,  in  welcher  die  Ekliptik  den  Aequator 
schneidet,  und  zieht  man  Bo  senkrecht  auf  diese  Linie, 
so  seyen  die  drei  neuen  Coordinaten  Oa  =  ?,  oB  =  », 
BM  ==  £.  Hier  liegen  also  die  Linien  x  und  5,  so  wie  y 
und  v  in  der  Ebene  der  Ekliptik ,  und  z  sowohl  als  £  steht 
senkrecht  auf  der  Ekliptik.  Nennt  man  nun  V  den  Win- 
kel der  x  mit  £  oder  ist  AOo  =  \f>,  so  findet  man  aus  dea 
beiden  ähnlichen  ,  rechtwinkligen  Dreiecken  aOn  und  AnB 
sehr  leicht  die  folgenden  Ausdrücket 

£  =  xCos.V  —  ySin.1//  1  oder  x=£Cos.V+t>  Sin.^1 
v=xSin.V/+yCos.y  J  umgekehrt  y=t;Cos. SSin.^ \ 
£=z  )  J 

J3a  wir  nun  mit  diesem  zweiten  Coordinatensysteme  der  £,  v,  £ 
in  die  Linie  £  der  Nachtgleichen  gekommen  sind,  in  welcher 
sich  Ekliptik  und  Aequator  schneiden,  so  wird  es  leicht  seyn, 
von  der  Ekliptik  auf  de-  Aequator  herabzusteigen  und  die 
Lage  des  Gestirns  M  gegen  den  Aequator  zu  bestimmen.  Sind 
Fig.nämlich  Oa  =  £,  aB=t;,  BM  =  £  wieder  die  vorhergehen- 
15*-den  Coordinaten  des  zweiten  Systems,  also  OoB  die  Ebene 
der  Ekliptik,  so  wird  man,  wenn  OoC  die  Ebene  des  Ae- 
quator» vorstellt,  von  dem  Gestirn  M  ein  Loth  M C= 5*  auf 
den  Aequator  fallen  und  von  diesem  Puncte  C  die  Linie 
Ca=v  senkrecht  auf  die  Linie  der  Nachtgleichen  ziehn,  wo 
dann  der  Winkel  CaB  =  0  gleich  der  Schiefe  der  Ekliptik 
oder  gleich  dem  Winkel  seyn  wird,  unter  welchem  unsere 
beiden  Ebenen  gegen  einander  geneigt  sind.  Demnach  geben 
wieder  die  beiden  ähnlichen  Dreiecke  dieser  Figur  folgende 


r  =  ?  )      oder       £  = 

t/  =  t/Co*.0  —  £Sin.  0\  umgekehrt  v 
g,  =  t;Sin.0  +  £Cos.0|  ? 


=  v'Cos.0+?Sin.0| 
=  £'Cos.0— t/Sin.0j 


Geht  man  endlich  von  dieser  Linie  Oa  der  Nachtgleichen  zu 
Fig. einer  andern  OE  über,  die  ebenfalls  in  der  Ebene  des  Ae- 
l5^quators  liegt,   aber  mit  der  NaohtgleichenHnie  den  Winkel 
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EOa  =  9>  bil«kt,  «nd  nennt  man,  wie  zuvor,  v'  das  LothCa 
auf  die  Linie  Oo  und  y'  das  Loth  CE  auf  die  neue  Linie 
OE,  so  wie  x  die  Linie  OE,  indem  Oa=s£  und  CM =4' 
zuvor  bleiben,  so  hat  man 


x=v'Sia.q>  +  £  Cos.on  oder  g=:x' Cos.g>  —  /Sin.y 
y—  »'Cos. 9— S'Sin.yf  umgekehrt  t/=y'Cos.a>  +  x'Sin.fl> 

Eliminirt  man  aus  diesen  Gleichungen  die  Gröfsen  £,  v,  f  und 
?,t/,  f,  so  erhalt  man,  wenn  man  mit  dem  vorletzten  Systeme, 
das  x',  y',  z'  durch  ^  ^  giebt,  den  Anfang  der  Elimination 
macht,  für  den  Uebergang  von  den  Goordinaten  x,  y,  z  zu 
den  x',  y',  z  folgende  Ausdrücke: 

x'  =  x  (Cos.  0  Sin.  y  Sin.  <p  +  Cos.  V  Cos,  9) 
+  y  ( Cos.  0  Cos.  y  Sin.  9  —  Sin.  y  Cos.  9) 

—  z  Sin.  0  Sin.  9 ; 

y  =  x  (Cos.  0  Sin.  1//  Cos.  9 — Cos,  %p  Sin.  9) 
+  y  (Cos.  0  Cos.  v/  Cos.  9  +  Sin.  ^  Sin.  9) 

—  z  Sin.  0  Co«  qi  ; 
z*  =  xSin.  0  Sin.  ^/ 

+  y  Sin.  0  Cos.  ^ 
+  z  Cos.  0. 

Ebenso  kann  man  auch  umgekehrt  die  Gröfsen  x,  y,  z  durch 
die  neuen  x'#  y',  z  ausdrücken,  wenn  man  die  Elimination 
mit  dem  ersten  der  obigen  sechs  Systeme  beginnt,  wobei 
man  durch  eine  sehr  einfache  Substitution  folgende  Ausdrücke 


x  t=  x'  (Cos.  0  Sin.  y  Sin,  q>  +  Cos.  xp  Cos.  q>) 
+  y  (Cos.  0  Sin.  \p  Cos.  9  —  Cos.  yj Sin.  g>) 
+  z'Sin.0  Sin.^/; 

y  =  x'(Cos.  0  Cos.  1// Sin.  9  —  Sin.  1// Cos.  qp) 
+  y  (Cos.  0  Cos.  yj  Cos.  <p  +-  Sin.  y  Sin.  <p) 
+  z'Sin.0Cos.y; 

z  =  —  x'  Sin.  0  Sin.  9 

—  y'  Sin.  0  Cos.cp 
+  z  Cos.0. 

_ 

Nach  dieser  Vorbereitung  wollen  wir  nun  zu  der  näheren  Be- 
stimmung der  freien  Rotation  eines  Körpers  Übergehn,  auf 
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wichen  gegebene  Kräfte  wirken.  Die  allgemeinen  Gleichun- 
gen ,  welche  diese  Rotation  bestimmen ,  haben  wir  schon  oben 
gegeben.  Wenn  man  nämlich  in  den  Gleichungen  (n)  das 
Zeichen  m  in  dm  verwandelt,  wo  dm  das  Element  der  Masser 
des  Körpers  bezeichnet,  so  giebt  die  erste  dieser  Glei- 
chungen 

s.CKaay-ya2x)-|^=s.(YX-xy)c5t.am, 

wo  das  Integral  S  sich  auf  die  ganze  Masse  des  Körpers  be- 
zieht, lntegrirt  man-den  ersten  Theil  dieser  Gleichung  in  Be- 
ziehung auf  x  und  y,  und  zeigt  man  bei  dem  zweiten  Theile 
derselben  Gleichung  diese  Integration  durch  das  Zeichen  /  an, 
so  hat  man 

S.(x*y-y<)x).  ^  =  S/(Yx-Xy)*t.Öm 

und  ebenso  erhält  men  also  auch 

S.<x3s-i3x).$£=S/CZx-XE)3t.am 

und 

S.(yöz-z5y)  j$  =S/(Zy-Yz)Öt.3m. 

Setzt  man,  um  dieses  bequemer  auszudrucken,  die  Größen 

N  =  S/*(Yx  — Xy)  t.dm, 
N'=s  S/(Z  x  —  X  z)  #  t .  d  m, 
•  N"=S/(Zy  — Yz)  dt. dm, 

so  gehen  jene  drei  Gleichungen  (n)  in  folgende  ül 


S.(xdy 

—  y£*) 

d  m 
dt 

±=  N  , 

■ 

S.(x  B  z 

-  zdx) 

dm 
St 

=  N' 

,  .  :  .  (V) 

8.(ydz 

-zdy) 

dm 

Tt 

• 

■ 

1 

un4  diese  Gleichungen  (V)  sollen  nun  weiter 
den,  um  die  Theorie  der  Rotation  vollständig  zu  bestimmen. 
Wü  wollen  diese  Entwickelung  hier  nur  so  weit  vornehmen, 
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Bringen  wir  zuerst  die  Coordiflaten  x,  y,  t  der  Gleichun- 
gen (V) ,  die  sich  auf  irgend  ein  Element  des  Körpers  bezieh'n, 
auf  drei  andere  Coordinaten  x',  y',  z',  welche  letzteren  mit 
den  drei  freien  Axen  des  Körpers  zusammenfallen  sollen* 
Zu  diesem  Zwecke  wollen  wir  also  in  den  Gleichungen  (V) 
für  x,  y,  z  ihre  Werthe  in  x',  y',  z'  aus  den  im  Anfange 
dieses  Abschnitts  gegebenen  Gleichungen  substituiren  und  da- 
bei, der  vorausgesetzten  freien  Axen  wegen,  die  drei  Gröfsen 

/x'y'dra,   fx'z'dm  und  Jyz'Bm 

jede  für  sich  gleich  Null  setzen.  Ferner  wollen  wir  der  Kürze 
wegen  folgende  Bedeutung  der  Gröfsen  A,  B,  C  und  p,  q,  r 
annehmen : 

i 

A  =  + 

B  =  /(x'*  +  z'*)dm 

C-=/(x'*  +  y/2)*m 

und 

p.dt=dg) —    1//Cos.0  | 

q  .o>t  =  <9i//Sin.  0Sin.  tp — d®Cos.q>)  .  .  .  (e) 

r.fJt  =di//Sin.  0Cos.9+  (3  0Sin.gpJ 

also  anch,  wenn  man  die  letzten  drei  Gleichungen  umkehrt,. 
SB 

— -  =  rSin.gp —  qCos.gp 
et 

»  ^ 

—  .Sin.  8= r Cos. cp  + q  Sin.<p 

.Sin.0=  (rCos.g»  +  q  Sin.  9)  Cos.  0  +  pSin.  0. 

■ 

man  die  angezeigte  Substitution  aus,  so  erhalt  man 

N  =  CpCos.0 — BrSin.  0  Cos.qp —  A  q  Sin.  0  Sin.  qp 

N'  =(A  q  Cos.o;  —  Br Sin. q>) Sin. y  —  C p Sin.  0 Cos. 
— B  r  Cos.  0  Cos.  9  Cos.  v  —  A  q  Cos.  0  Sin.  9  Cos.  y 

N"=  (A  q  Cos.  <p  —  B  r  Sin.  y>Cos.  t/;  —  C  p  Sin.  0  Sin.  ^ 
—  B  r  Cos.  0  Cos.  q>  Sin.  V  —  A  q  Cos.  0  Sio.  q>  Sin.  y  • 


o.  Arr.  t urruchen  tier  nttcmgiexcnen. 
Bd.  IX.  Eeee 
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Wenn  man  diese  drei  Werthe  von  N  diflerentiirt  und  nach 
der  Differentiation  den  Winkel  y  gleich  Null  setzt,  was  er- 
laubt ist,  da  man  die  Lage  der  x  in  der  Ebene  der  xy  will- 
kürlich annehmen  kann,  so  erhält  man 

- 

£N  =d.CpCos.0— dP.Sin.0  —  <?0.PCos.0 
SK  =  —  fl.CpSin.0  —  dP.Cos.0+<9  0.PSin.0  — Q.^V 
ÖN"  =     Cp.at//.Sin.0  +  ^vI,Cos.0  — f5Q, 
wo  der  Kürze  wegen  gesetzt  wurde 

P  =B  r  Cos.  9  + A  q  Sin.  9 

und 

Q  =  BrSin.  q>  —  Aq  Cos. 9. 

MultSplicirt  man  aber  die  erste  der  drei  letzten  Gleichungen 
durch  Cos.  0  und  die  zweite  durch  —  Sin.  0,  so  giebt  die 
Summe  dieser  Producte 

Cdp+(B— A)qrdt==dN.Cos.0— dN'.Sin.0 

und  ebenso 

A3q+\C-B)pr3t=  l  ,VI) 

— (d  N  Sin.  O+d  K  Cos.0)  Sin.9+  m".  Cos.q  f 

hBt  +(a— c)p:q^t= 

— (c)NSin.0+  6  N'Cos.  0)  Cos.9—  d  N".  Sin.<p 

und  diese  drei  Gleichungen  (VI)  sind,  wie  wir  später  sehn 
werden,  sehr  geschickt,  die  Rotation  der  Körper  zu  bestim- 
men, wenn  diese,  wie  es  bei  den  Körpern  des  Himmels  der 
Fall  ist,  nahe  um  eine  ihrer  freien  Axen  statt  hat« 

Die  drei  oben  eingeführten  Hülfsgröfsen  p,  q,  r  sind  sehr 
wichtig,  da  durch  sie  die  Lage  der  Rotationsaxe  für  jeden 
Augenblick  bestimmt  wird.  Man  hat  nämlich  für  die  in  der 
Rotationsaxe  liegenden  Puncte  ,  ' 

dx  ss  0,  dy  =  0  und  c5z  =  0. 

DüTerentiirt  man  daher  die  im  Anfange  dieses  Abschnitts  ge- 
gebenen Ausdrücke  zwischen  x,  y,  z  und  x',  y ,  z*  in  Bezie- 
hung auf  0,  9  und  \p,  und  setzt  man  wieder  nach  der  Dif- 
ferentiation den  Winkel  yj  =  0|   so  gehn  die  drei  Gleichun- 

1  S.  Art.  torrtclcn  der  Nachiglcichen. 


- 
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gen  c?x=0,  dy=Q,  dz  =  0  nachher  Ordnung  in  folgende 


0  =  x'(dy/Cos.  0  Sin.  9 — £9  Sin.  9) 
+  y' (dt// Cos.  0 Cos. 9 — d  9  Cos.  9) 
+  z'dV  Sin.  0  .  .  (1) 

0  =  xf  (d(pCos.  0Cos.9 —  5  0 Sin.  0 Sin.  9 — d^/Cos.9) 
+  y  (dty  Sin.9 —  5  9  Cos.  0  Sin.9  —  5  0  Sin.  0  Cos.9) 
+  z'd0Cos.0  .  .  (2) 

0  =  x'  (d  0  Cos.  0  Sin.  9  -f-  d<f>  Sin.  0  Cos.  9) 
+  y'(d  0Cos.  0  Qos.9— -  $9 Sin.  0Sin.  9) 
+  z'd0Sio.0  .  .  (3) 

Conobinirt  man  aber  die  drei  letzten  Gleichungen  auf  folgende 
Art 

(1)  Sin.9  —  (2)Cos.  0Cos.9  —  (3) Sin.  0 Cos. g> 
(1)  Cos.  9  +  (2) Cos.  0  Sin.9  +  (3) Sin.  0  Sin.  9 

und 

(2)  Sin.0  — (3)  Cos.0,  - 

so  erhalt  man  nach  derselben  Ordnung  folgende  drei  sehr  ein- 
fache ^Gleichungen  : 

py'-"=o  . . .  (vii) 

qy'  —  rx'  =  0 

nnd  von  diesen  drei  Gleichungen  ist,  wie  man  sieht,  jede 
eine  Folge  der  beiden  andern.  Diese  Gleichungen  gehören 
aber  für  eine  gerade  Linie,  nämlich  für  diejenige,  welche  wah- 
rend der  Rotation  des  Körpers  für  jeden  Augenblick  in  Ruhe 
bleibt,  oder  mit  andern  Worten,  sie  gehören  für  die  Rotations^ 
axe  selbst.  Wenn  diese  Axe  mit  den  Coordinatenaxen  der 
.  x'y  y',  z'  in  derselben  Ordnung  die  Winkel  X,  fi  und  v  bil- 
det, so  hat  man,  nach  den  bekannten  Elementen  der  analyti- 
schen 


Cos.Xes  S;  Cos.u=  Cos.*=E, 
s  s  s  * 

wo  s  =  Kp2+q2+r2  ist- 

Aber  nicht  blofs  die  Lage  der  Rotationsaxe,  sondern  auch 
die  Winkelgeschwindigkeit  co  des  Körpers  um  diese  Axe  hängt 

Eeee  2 


■ 
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von  ditten  drei  Gröben  p,  q  und  r  ab.  Denn  betrichtet 
man  denjenigen  Punct  der  Axe  der  z,  der  von  dem  Anfangs- 
pnncte  der  Coordinaten  nm  eine  Gröfse  entfernt  ist,  die  wir 
als  Einheit  annehmen  wollen,  so  hat  man  für  diesen  Punct 

x  =  0;    /=  0  und  z'  =  1  . 
Substituirt  man  aber  diese  Werthe  von  x',  y\  z  in  den  im  An- 
fange dieses  Abschnitts  gegebenen  Gleichungen  zwischen  x,  y, z 
und  x',  y ,  z\  so  erhält  man 

x  =  Sin.  0  S'm.ip 

y=Sin.0  Cos.l// 

z  =  Cos.  0. 

Die  Geschwindigkeit  dieses  Punctes,  parallel  mit  den  drei  Coor- 
dinaten zerlegt,  ist  aber 

Bx    By  Bz 

dt 5  Tt  und  37' 


oder ,  wenn  man  wieder  nach  der  Differentiation  den  Winkel 
i^  =  0  setzt, 

BT  =  JT  Sm.0;  §7  =  ^r  Cos.0;  j;**—^  Sm.6, 

also  ist  auch  die  eigentliche  Geschwindigkeit  dieses  Punctes 
gleich 

±Y~dx*  +  dy2  +  Bt*=ytTTc>Q*+dtp2Sin*Q, 
das  heilst,  gleich 

Es  ist  aber  die  Winkelgeschwindigkeit  Bu>  jedes  Punctes  gleich 
der  absoluten  Geschwindigkeit  Kq2  +  r2  desselben,  dividht 
durch  die  Entfernung  dieses  Punctes  von  der  Rotationsaxe, 
welche  Entfernung  gleich 

Sin  v-Y    ql  +  r2 
SlD'  *-[  p^  +  qi+r2 

ist«    Man  hat  aber  für  die  gesuchte  Winkelgeschwindigkeit 

B(üz=  V  q2  +  p2+r* 

und  daher  auch 

prsdaCos.  v;  q=dcuCos«&;  i=dü>Coi./i. 
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In  allem  Vorhergehendem  sind  die  Axen  der  drei  senkrechten 

Coordinaten  x,  y,  z  der  Lage  nach  willkürliche,  aber  im 
Räume  fixe  Linien,  wahrend  die  Axen  der  drei  anderen  senk- 
rechten Coordinaten  x',  y',  z',  die  denselben  Anfangspunct  ha- 
ben, in  dem  Körper  fix,  also  auch  mit  ihm  selbst  beweg- 
lich sind.  Die  Coordinaten  x,  y,  z  sind  für  jeden  Augen» 
blick  dieselben  für  alle  Elemente  des  Körpers  (  wie  t.  B.  die 
Coordinaten  des  Schwerpuncts  desselben),  aber  sie  ändern  sich 
mit  jedem  Augenblicke  (wie  der  Schwerpunct  sich  bewegt), 
oder  endlich  ,  sie  sind  Functionen  der  Zeit.  Die  Coordinaten 
x,  y',  z  aber  (deren  Axen  mit  den  drei  freien  Axen  des 
Körpers  fiir  den  gemeinschaftlichen  Anfangspunct  dieser  bei- 
den Coordinatensysteme  zusammenfallen^),  die  mit  dem  Körper 
selbst  sich  im  Räume  bewegen,  bestimmen  die  Lage  eines 
Elements  des  Körpers  g*gen  den  Anfangspunct  und  ändern 
sich  daher  nur  bei  dem  Uebergange  von  einem  Elemente  des 
Körpers  zum  anderen,  während  sie  für  dasselbe  Element  auch 
immer  dieselben  Werthe  haben ,  oder  endlich ,  diese  Coordi- 
naten x',  y',  z  sind  Functionen  der  Gestalt  des  Körpers,  aber 
von  der  Zeit  ganz  unabhängig. 

Betrachten  wir  nun  die  Oscillationen  eines  Körpers,  auf 
den  keine  aufseren  Kräfte  wirken  und  der  sich  überdiefs  sehr 
nahe  um  eine  seiner  freien  Axen  bewegt.  Diese  Voraus- 
setzong  giebt  N  =  N'==N"=0,  so  dafs  daher  die  Gleichun- 
gen (VI)  in  folgende  Übergehn: 


B 

—  A 

C 

C 

—  B 

A 

A 

—  C 

B 

\ 


<5q  +  — 7 —  prdt  =  0 


.  •  .  (VIII) 


Dreht  sich  also  der  Körper  sehr  nahe  um  die  freie  Axe  der 
i,  so  sind  q  und  r  sehr  kleine  GrÖfsen\  deren  Producte  und 
Quadrate  man  vernachlässigen  kann.  Dadurch  giebt  die  erste 
der  Gleichungen  (VIII) 

£  p  =  0  oder  p=  Const. 

bleiben  daher  nun  die  beiden  anderen  dieser  Gleichungen 
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übrig  und  die  Integrale  derselben  haben,  wie  man  sich  durch 
Differentiation  überzeugen  kann,  die  Form 

q  =  k  Sin.  (nt  +  m)  ) 

r  =  M'Cos.(nt  +  m)  J      '  '    ^  ' 

wo  M,  M',  m  und  n  constante  Gröfsen  bezeichnen  und  wo 
man  hat 


—  A)  (C-ü) 


Aß 


und 


m'=-  m  r 


A(C— A) 


B(C  — B)# 

Diese  Ausdrücke  zeigen,  dafs  die  Gröfsen  n  und  M'  nur  dann 
reelle  Gröfsen  sind ,  wenn  das  Moment  der  Trägheit 

c  .=  /(*'»  +  y2)  ä» 

in  Beziehung  auf  die  eigentliche  Rotationsaxe  der  z  entweder 
das  gröfste  oder  das  kleinste  der  drei  Momente  A,  B,  C  ist. 
In  diesem  Falle  sind  also  q  und  r,  wie  die  Gleichungen  (t) 
zeigen,  in  der  That  die  Sinus  und  Cosinus  von  solchen  Win- 
keln, die  mit  der  Zeit  gleichförmig  zunehmen,  und  die 
Veränderungen  der  Rotation  sind  daher  alle  nur  periodisch 
oder  in  bestimmte  Grenzen  eingeschlossen ,  d.  h.  die  Rota- 
tionsaxe macht  nur  kleine  Oscillationen  um  ihre  ursprüngliche 
Lage,  welche  letztere!  für  t  =  0,  durch  die  beiden  Glei- 
chungen 

q  =  MSin.m  und  r  =  M'Cos.  m 

gegeben  ist.  De  nämlich  die  Gröfsen  q  und  r,  der  Voraus- 
setzung gemäfs,  nur  klein  sind,  so  werden  auch  die  Gröfsen 
M  und  M' immer  nur  klein  seyn  können.  Ist  aber  (C  —  A)  (C  —  B) 
negativ  oder  ist  C  zwischen  den  beiden  Momenten  A  und  B, 
so  ist  n  und  M'  imaginär,  und  die  trigonometrischen  Functionen 
der  Gleichungen  (f)  verwandeln  sich  in  Exponentialgröfsen,  die 
nicht  mehr,  wie  jene,  periodisch  sind,  sondern  die  mit  der  Zeit 
ohne  Ende  wachsen  können.  In  diesem  Falle  kann  also  schon  die 
geringste  Störung  die  ursprüngliche  Rotationsaxe  über  alle  Gren- 
zen hinaus  ändern.  Da  bei  der  Sonne,  den  Planeten  und  den 
Satelliten  nnsers  Systems  diese  Stabilität  der  Rotation,  den 
Beobachtungen  der  Astronomen  gemäfs,  statt  findet,  so  miis- 
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seo  sich  auch  alle  diese  Himmelskörper  sehr  nahe  um  eine 
solche  freie  Axe  drehn ,  für  welche  das  Moment  der  Trägheit 
ein  Gröfstes  oder  ein  Kleinstes  ist,  wahrscheinlich  ein  Gröfs- 
tes,  weil  wegen  der  durch  die  Rotation  erzeugten  Abplattung 
die  Rotationsaxe  kleiner  ist ,  als  der  Durchmesser  des  Aequa- 
tors,  so  dafs  also  auch  das  Moment  der  Trägheit  in  Bezie- 
hung auf  die  Rotationsaxe  gröfser  seyn  mufs,  als  auf  den  Durch- 
messer des  Aequators. 

Um  nun  auch  die  Lage  der  drei  freien  Axen  des  Kör- 
pers  im  Räume  zu  bestimmen ,  wollen  wir  annehmen ,  dafs 
die  dritte  freie  Axe  der  z'  sehr  nahe  mit  der  Axe  der  z  zu- 
sammenfällt, so  dafs  also  Q  nur  einen  kleinen  Winkel  b***\ch~ 
net,  dessen  Quadrat  wir  vernatMäaaigcii  können.  Setzt  man 
der  Kürze  wogen 

s  =  Sin.  0  Sin.  q>  und  u  =  Sin.  0  Cos.  qp, 
so  gehn  die  obigen  Gleichungen  (e)  in  folgende  über: 

pdt  =  <9qp  —  £x// 
qf?t  =  s^V/ — d@Cos.g> 
vd t  =u  S y/  +  d  O  Sin.  q> 

oderauch,  da#s=d  0Sin.  q>  +  udq>  und  du=dOCos.<p  —  *dq> 
ist, 

p  f)  t  =3  c?  <p  —  Ö  V 

qr)  t  =  s(<9  r/>  —  p  B  0  —  B®  Cos.  <p 
rr9t  =  u(^y— paO+aöSin.y> 
so  dals  man  daher  hat 

v  V'  =  B<p  —  pdt 


c9t        n  r 
du 

und  davon  sind  die  Integrale  »  i 

tp  =  (f>  —  p  t — a 

.•«/?Sin.(pt+y)-  ^  .  _  (g) 

u=£Cos.(pt  +  y)  —  ^ 
wo  «,  /?,  y  constante  Gröfsen  bezeichnen.    Durch  die  Glei- 
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chungen  (f)  and  (g)  ist  untere  Aufgabe  vollständig  gelöst. 
Denn  jene  geben  die  Werthe  Von  q  und  r  eis  Functionen  von 
t,  und  von  den  Gleichungen  (g)  geben  die  beiden  letzten  die 
Werthe  von  s  und  u,  also  auch  von  0  und  q>  als  Functionen 
von  t,  und  wenn  also  <jp  bekannt  ist,  so  kennt  man  auch  tp 
durch  die  erste  der  Gleichungen  (g).  Die  Winkelgeschwin- 
digkeit der  Rotation  aber  ist  nach  dem  Vorhergehenden 

»  » 

oder  einfacher 

w  =  p, 

wenn  man  nämlich  wieder  die  Quadrate  von  q  und  r  weg- 
läfst,  so  dafs  also  diese  Geschwindigkeit  nahe  constant  ist. 

Wenn  man  für  den*  Anfang  der  Rotation  genau  q  =  0 
und  r  =  0  hat,  das  heifst,  wenn  die  Rotationsaxe  mit  der 
dritten  freien  Axe  der  z  genau  zusammenfällt,  so  ist  in  dem 
Vorhergehenden  auch  M  und  M'  gleich  Null,  oder  <lie  Gröfsen 
q  und  r  bleiben  selbst  immer  gleich  Null,  oder  endlich,  die 
Rotationsaxe  fäll?  immer  mit  dieser  dritten  freien  Axe  zusam—  • 
men.  Wenn  daher  ein  Körper  anfängt,  sich  genau  um  eine 
seiner  freien  Axen  zu  drehen,  so  wird  er  sich  auch  immerfort, 
und  zwar  mit  constanter  Geschwindigkeit,  um  diese  Axe  drehn, 
so  lange  keine  äufseren  Kräfte  seine  Rotation  stören.  Diese 
Eigenschaft  aber  kommt  nur  den  freien  Axen  zu,  wie  man 
sich  aus  dem  Vorhergehenden  leicht  überzeugen  wird.  Nur 
die  drei  freien  Axen  des  Körpers  geben  also  zugleich  unver- 
änderliche Rotationsaxen ,  und  unter  ihnen  geben  nur  die  zwei, 
deren  Trägheitsmomente  ein  Gröfstes  und  ein  Kleinstes  sind, 
eine_  stabile  Rotation,  während  die  dritte  Axe,  wenn  sie  die 
'Rotationsaxe  ist,  schon  durch  die  geringste  Störung  sehr  grofse 
Aenderungen  in  ihrer  Lage  erleiden  kann. 

D.   Unabhängigkeit  der  progressiven  und  der 
rotirenden  Bewegung  der  Körper. 

Die  Gleichungen  für  die  fortschreitende  Bewegung  eines 
Körpers,  dessen  Massenelement  dm  ist,  sind  nach  dem  Vor- 
hergehenden 
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wo  X,  Y,  Z  die  Summen  der  auf  den  Körper  wirkenden  und 
nach  den  Richtungen  der  Coordinaten  x,  y,  z  zerlegten  Kräfte 
bezeichnen  und  wo  die  Integrale  sich  auf  die  Masse  des 
ganzen  Körpers  erstrecken.  Ist  aber  M  =  fd  m  die  Masse 
des  ganzen  Körpers  und  sind  x4,  yt ,  zt  die  Coordinaten 
seines  Schwerpuncts,  so  bat  man 

Mx,  =  fxBm,    Myt  =  fydm,    Mzj=  f  zdm, 

Difterentiirt  man  die  letzten  Gleichungen  zweimal  in  Bezie- 
hung auf  die  Zeit  t,  so  erhält  man 

und  wenn  man  die  Gleichungen  (h)  mit  den  vorhergehenden 
ersten  drei  Gleichungen  zusammenstellt,  so  hat  man 


z=s  fXdm  ] 

dt2 

=  fYdm 

|  .  ...  0) 

M^|i 
dt2 

—  / 

woraus  sofort  folgt,  dafs  wahrend  der  ganzen  Zeit  der  Bewe- 
gung des  Körpers  der  Schwerpunct  G  desselben  sich  durchaus 
nur  so  bewegt,  als  ob  die  ganze  Masse  M  des  Körpers  in 
diesem  Puncte  vereinigt  wäre  und  als  ob  die  Kräfte  X,  Y,  Z 
unmittelbar  in  ihren  alten  Richtungen  sn  diesen  Punct  G  an- 
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gebracht  würden.  Diese  Gleichungen  (i)  werden  also  die  pro- 
gressive Bewegung  des  Körpers  geben.  Die  rotirende  Bewe- 
gung desselben  aber  wird  durch  die  Gleichungen  (e)  und  (VI) 
gegeben  seyn ,  wenn  man  in  den  letzten  den  Schwerpunct  & 
für  den  Anfang  der  Coordinaten  annimmt.  Wenn  daher  die 
Kräfte  X,Y,  Z  von  ihrer  absoluten  Lage  im  Räume  abhängen, 
so  werden  die  Coordinaten  der  einzelnen  Elemente  des  Kör- 
pers, von  welchen  jene  Kräfte  Functionen  sind,  zugleich  im 
diese  beiden  Systeme  von  Gleichungen  ( für  die  progressiva 
und  für  die  rotirende  Bewegung)  eintreten ,  und  man  wird 
daher  das  eine  dieser  Systeme  nicht  ohne  das  andere  integri- 
ren  können,  oder  mit  andern  Worten,  die  beiden  Bewegungen, 
die  progressive  und  die  rotirende,  werden  einander  ge^cu5ei- 
tig  bestimmen  und  eine  von  der  andern  abhängig  seyn.  Mau 
wird  daher  diese  beiden  Systeme  im  Allgemeinen  nie  anders, 
als  durch  Approximation  integriren  können.  Doch  giebt  es  zwei 
Fälle,  in  welchen  von  diesem  allgemeinen  Satze  eine  Aus* 
nähme  statt  findet. 

I.  Wenn  der  Körper  blofs  der  Wirkung  der  Schwere  un- 
terworfen ist.  Dann  werden  nämlich  die  Gleichungen  (i)  für 
die  progressive  Bewegung  dieselben  mit  denen  seyn,  welche 
die  Bewegung  eines  materiellen  Punctes  im  Räume  bestimmen. 
Welches  dann  auch  die  Gestalt  des  Körpers  und  welches 
euch  seine  Bewegung  um  den  Schwerpunct  seyn  mag,  dieser  . 
Schwerpunct  wird  im  freien  Räume  eine  Parabel  beschreiben, 
von  welcher  die  Richtung  der  ursprünglichen  Geschwindigkeit 
die  |erste  Tangente  ist  und  deren  Parameter  nur  von  der 
Gröfse  dieser  Geschwindigkeit  abhängen  wird,  ganz  so,  wie 
wir  oben1  für  einen  materiellen  Punct  im  leeran  Räume  ge- 
funden haben.  Da  überdiefs  das  Gewicht  des  Körpers  als  eine 
in  seinem  Schwerpnncte  angebrachte  Kraft  zu  betrachten  ist,  so 
wird  dieses  Gewicht  keinen  Einflufs  auf  die  rotirende  Bewe- 
gung des  Körpers  äufsern,  welche  blofs  von  dem  anfängli- 
chen Stofse,  den  der  Körper  erhält,  abhängen  und  dieselbe 
bleiben  wird,  als  wenn  der  Schwerpunct  des  Körpers  nicht 
aus  seiner  Stelle  gerückt  worden  wäre.  Es  sey  z.  B.  der  Ktfr- 
per  ein  Lllipsoid  von  durchaus  homogener  Masse  DHEK,  der 
160.  von  einem  andern  Körper  in  dem  Puncto  £  seiner  OberJUche 
—  ■  ■  —    ■    ■    ■  1 

1  S.  Art.  Ballistik.  Bd.  I.  S.  721, 
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•inen  Stöfs  erhält.  Ist  dann  EP  die  Normale  dieser  Oberflä>< 
che  für  den  Fuoct  E  und  GD  eine  mit  dieser  Normale  pa- 
rallele Gerade,  die  durch  den  Schwerpunct  G  geht,  so  wird, 
wenn  das  Ellipsoid  blök  der  Schwere  unterworfen  ist,  der  x 
Punct  G  eine  Parabel  beschreiben ,  von  welcher  G  D  die  erste 
Tangente  ist.  Nehmen  wir  an,  dafs  der  Schnitt  HEK,  in 
dessen  Ebene  der  Punct  G  und  die  Linie  EF  liegen,  zwei  von 
den  drei  Axen  des  Ellipsoids  in  sich  enthalte.  Sind  2  a  und 
2b  diese  Axen,  und  ist  G  das  Trägheitsmoment  in  Bezie- 
hung auf  die  dritte  Axe  und  M  die  Masse  des  Körpers,  so 
Bat  man1 

C  =  i  M(a*-f-b2). 

Allein  der  Körper  mufs  sich  um  den  Punct  G  drehn,  und  zwar 
so,  als  ob  die  Schwere  gar  nicht  auf  ihn  wirkte  und  als  ob 
dieser  Punct  G  gar  keine  progressive  Bewegung  hätte;  also 
wird  auch  die  auf  den  Schnitt  H  E  K  senkrechte  Axe  ganz 
unbeweglich  bleiben.      Ist  nun  (O  die  Winkel^eschwindiizkeit 

O  DO 

des  Körpers  um  diese  letzte  Axe,  und  nennt  man  V  die  an- 
fängliche Geschwindigkeit  des  Punctes  G,  also  auch  MV  die 
Quantität  der  Bewegung  des  Körpers,  so  hat  man,  wenn 
h  =  GL  das  Loth  von  G  auf  die  Normale  EF  bezeichnet, 
nach  der  obigen  Gleichung  (a) 

MhV 

« 

oder,  wenn  man  für  C  seinen  vorhergehenden  Werth  substi- 
tuirt, 

shV 
W=a^+b*' 

und  diese  Gleichung  zeigt  zugleich  die  Abhängigkeit  der  bei- 
den Geschwindigkeiten  io  und  V,  der  Rotation  und  der  pro- 
gressiven Bewegung,  die  alle  beide  in  dem  anfänglichen 
Stofse,  den  der  Körper  erhielt,  ihren  gemeinschaftlichen  Ur- 
sprung haben.  Demnach  werden  also  alle  Puncte  des  Ellip- 
soids Parabeln  beschreiben,  die  sämmtlich  der  von  demSchwer- 
puncte  beschriebenen  Parabel  parallel  sind,  und  zugleich  wird 
der  Körper  sich  gleichförmig  um  die  auf  den  Schnitt  HEK 


1  8.  Art.  Moment.  Bd.  VI.  S.  2332. 

■ 

* 
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senkrechte  Axe  drehn,  welche  Axe  selbst  sich  wieder  progres- 
siv im  Räume  parallel  mit  sich  selbst  bewegt. 

II«  Der  zweite  Fall,  wo  die  rotirende  und  die  progressive 
Bewegung  von  einander  unabhängig  sind ,  tritt  bei  einer  Ku- 
gel ein  jdie  entweder  eine  ganz  homogene  Masse  enthalt,  oder 
aus  concentrischen  Schichten  besteht,  deren  Puncte  alle  von 
anderen,  ruhenden  oder  selbst  wieder  bewegten  Körpern,  im 
verkehrten 'Verhältnisse  des  Quadrats  ihrer  .Distanzen  angezo- 
gen werden.  Dann  wird  nämlich,  wie  bekannt,  die  Bewe- 
gung der  Kugel  dieselbe  seyn,  als  ob  ihre  ganze  Masse  in 
ihrem  MitteTpuncte  vereinigt  wäre,  und  dieser  Mittelpunct  wird 
sich  daher  wie  ein  ganz  isolirter  Punct  im  Räume  fortbe- 
wegen, während  die  rotirende  Dewegung  der  Kugel  von  den 
auf  sie  wirkenden  Krälten  unabhängig  und  völlig  dieselbe 
seyn  wird,  als  wenn  der  Schwerpunct  derselben  in  Ruhe  ge- 
blieben wäre,  so  dafs  also  auch  in  diesem  zweiten  Falle  die 
rotirende  und  die  progressive  Bewegung  wieder  von  einander 
ganz  unabhängig  seyn  werden. 

E.   Gleichungen  der  Rotationsflächen. 

Da  bei  physischen  Untersuchungen  diejenigen  Körper  so 
oft  vorkommen,  die  durch  Rotation  der  krummen  Linien  um 
irgend  eine  feste  Axe  entstehn,  so  wird  es  nicht  unangemes- 
sen seyn,  in  diesen  beiden  letzten  Abschnitten  E  und  F  des 
Artikels  Umdrehung  das  Vorzüglichste  über  diese  durch  Um- 
drehung entstandenen  Körper  kurz  zusammenzustellen. 

Was  nun  zuerst  die  Ableitung  der  Gleichung  für  tJie  Ro- 
tationsfläche aus  der  für  die  rotirende  Curve  betrifft,  so  sey 
die  Gleichung  dieser  Curve  zwischen  den  beiden  senkrechten 
Coordinaten  z  und  y  gegeben  und  die  Coordinatenaxe  der  z 
soll  zugleich  die  Rotationsaxe  der  Curve  seyn.  Da  während 
der  Drehung  der  Curve  die  Ordinate  y  immer  denselben  Werth 
beibehält,  weil  sie  den  Halbmesser  des  Kreises  bezeichnet, 
den  ihr  Endpunct  während  der  Drehung  beschreibt,  so  wird 
man  offenbar  in  der  zwischen  z  und  y  gegebenen  Gleichung 

der  Curve  nur  statt  y  die  Gröfse  ]^"y2  -j-  x2  substituiren ,  um 
die  gesuchte  Gleichung  der  Rotationsfläche  zu  erhalten,  in 
weicher  daher  x,  y  und  z  die  drei  unter  sich  senkrechten 
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Coordinaten  dieser  Flüche  bezeichnen.     So  hat  man  für  die 
Ellipse,    deren  llalbaxen  a  und  b  sind,  wenn  die  Absei  ssen 
+  z  auf  deren   grofser  Axe  2  a  vom  Mittelpuncte  genommen 
-werden, 

z*        y2  % 

~2   +  P  =  l  '  * 

also  ist  auch  sofort 

z*  ,  y*  +  x*_, 
a*  b* 

die  Gleichung  der  Fläche,  die  durch  Rotation  der  Ellipse 
um  ihre  grofse  Axe  entsteht*  Werden  aber  die  Abscissen  z 
auf  der  kleinen  Axe  %b  genommen,  so  ist  die  Gleichung  der 
Ellipse 


also  auch 


z*  y2 
b*+a~ä  =1, 

L?  t  4 
b*  a2     ~~  1 


die  Gleichung  der  Flache,  die  durch  Rotation  der  Ellipse  um 
ihre  kleine  Axe  entsteht. 

Dieses  sehr  einfache  Verfahren  setzt  also  voraus,  dafs  die 
Coordinatenaxe  der  z  auch  schon  zugleich  die  Rotationsaxe 
der  Curve  ist.  Ist  aber  dieses  nicht  der  Fall,  se  mufs  man 
zuerst  die  Gleichung  der  Curve  so  andern,  dafs  beide  Axen 
zusammenfallen.  Um  auch  davon  ein  Beispiel  zu  geben,  sey 
wieder  die  Gleichung  der  Ellipse 

z'2  y'2 

"eT  +  p  = 1 » 

wo  die.  Abscisse  CQ  =  z'  auf  der  grofsen  Axe  und  die  Ordi-Jg|* 
nate  QW  =  y  darauf  senkrecht  ist. 

Die  Rotationsaxe  AP  soll  mit  der  grofsen  Axe  CQ  der 
Ellipse  den  Winkel  0  bilden,  und  C  A  =  c  soll  das  Loth  seyn, 
das  von  dem  Mittelpuncte  C  der  Ellipse  auf  diese  Rotations- 
axe gefallt  wird.  Sind  dann  die  beiden  auf  einander  senk« 
rechten  Linien  AP  =  z  und  PM  =  y,  so  hat  man,  wie  man 
leicht  sieht, 

l'=  zCos.0+(y  —  c)  Sin.  0 

und 

y'  =  (y— c)  Cos.0— z-Sin.0. 
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Substituirt  man  diese  Werthe  vön  y  und  z  in  der  vorherge- 
henden Gleichung  der  Ellipse,   so  erhalt  man  für  die  Fläche, 
die  durch  Rotation  der  Ellipse  um  die  Axe  AP  entstanden  i 
ist,  die  Gleichung  • 

(S  +  p)SiD-50+(S+.^)Cos-J0 

+  (bla~'i')*  uz  Sio.20  =  l  (IX) 

wo  der  Kürze  wegen  u=  Kx  2  -|-y2  — c  gesetzt  worden  ist. 
Setzt  man  in  der  letzten  Gleichung  0  =  0,  so  hat  man 


2 


oder     

a  Kx2+y*  —  b  Ka2—  z*  =  ac 

für  den  Fall,  wo  die  Rotationsaxe  der  z  mit  der  groben  Axe 
CQ  =  a  der  Ellipse  parallel  ist.  Ist  überdiefs  c  =  0  oder  fällt 
die  Rotationsaxe  mit  der  grofsen  Axe  zusammen,  so  ist 

b,      +  ~  =  i,  wie  zuvor, 

für  das  sogenannte  verlängerte  Sphäroid. 

Setzt  man  aber  in  der  Gleichung  (IX)  den  Winkel  0=90% 
so  hat  man 

a"2  +bT  — * 

oder 

b  Kx2+y*  —  a  TV— z2  =  bc 

für  den  Fall,  wo  die  Rotationsaxe  der  z  mit  der  kleinen  Axe 
CB  ==  b  der  Ellipse  parallel  ist» 

Ist  auch  hier  wieder  c  =  0  oder  fällt  die  Rotationsaxe 
mit  der  kleinen  Axe  der  Ellipse  zusammen,  so  ist 

x24-y2  z* 

— ^ —  +£7=1,  wie  zuvor, 

für  das  sogenannte  abgeplattete  Sphäroid.  Ist  ferner  a  =  b, 
«o  geht  die  Gleichung  (IX)  in  die  folgende  über 


oder 
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«, 4  -f"x*  =  a  * , 

das  heifst, 

x*  +  y*  +  z2      ai  _  c»  +  2c  Ky4+z4 
oder  auch 

Ky  2  +  z  2  —  Ka2  —  x2  =  c 

für  die  Fläche,  die  durch  die  Rotation  eines  Kreises  vom 
Halbmesser  a  um  eine  Axe  entsteht,  deren  senkrechte  Entfer- 
nung von  dem  Mittelpuocte  gleich  c  ist«  Ist  in  dem  letzten 
Falle  c  gleich  Null,  so  erhielt  man 

für  die  Fläche,  die  durch  die  Rotation  eines  Kreises  vom 
Halbmesseraum  seinen  Durchmesser  entsteht,  d.  h.  für  eine 
Kugel 

Die  Theorie  der  durch  Rotation  entstandenen  Flachen 
lafst  sich  noch  allgemeiner  auf  folgende  Art  geben.  Sind  die 
Gleichuqgen  der  geradlinigen  Rotationsaxe 

x  =  Az  +  a 

und 

y  =  Bz  +  /?, 

so  ist  die  allgemeine  Gleichung  aller  Rotationsflächen 

(x*-a)»  +  (y-^  +  z2  =  F.(Ax  +  By  +  z)  ..;  (X), 

wo  F  irgend  eine  willkürliche  Function  bedeutet,  so  dafs 
*.  B.  F.(Ax+By +  z)  gleich  (Ax+By  +  z)  oder  gleich 
Log.  (Ax  +  By  +  z)  u.  dgl.  seyn  kann,  Ist  die  Rotationsaxe 
zugleich  die  Axe  derz,  sö  hat  man,  da  die  Gleichungen  der 
Coordinatenaxe  der  z  sind  x  =  0  und  y  =  0,  oder  da  hier 
die  Gröfsen  A  und  B,  so  wie  a  und  b  verschwinden, 

x4  +  y*  s-Fz 
oder,  was  dasselbe  ist, 

z  =  p.(x4  +  yf)  .  .  .  (X'), 

wo  wieder  <p  eine  willkürliche  Function  bezeichnet. 

DuTerenliirt  man  die  Gleichung  (X)  in  Beziehung  auf  z 
und  x,  so  erhält  ma.n 


2(*-«)  +  2z  (g)=r.(AX+By  +  *).£A+(g 

und  ebenso,   wenn  man  in  Beziehung  auE  %  und  y 
rentiiit, 
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2(7-0+2.  (D=F.(A*  +  By+I).rB+ 

i 

Eliminirt  man  -aus  diesen  beiden  Gleichungen  die  Grifte 
F'.  (A  x  +  ß  y  +  2)  >  80  erhält  man 

(,_y  +  Bl)(|)_(a_x  +  A*)(g) 

+  A  0?— y)  —  ß(«  — *)  =  o  •  •  •  (XI) 

und  dieses  ist  eine  ebenso  allgemeine  Gleichung  aller  Rota- 
tionsflächen, wie  die  Gleichung  (X),  nur  mit  dem  Unter- 
schiede, dafs  die  Gleichung  (X)  eine  willkürliche  Function 
und  (XI)  im  Gegentheile  partielle  Differentiale  enthalt.  Ist 
die  Rotationsaxe  zugleich  die  Coordinatenaxe  der  z ,  so  ist 
wieder  A  =  B=a  =  /?  =  0,  und  daher  die  Gleichung  (XI) 

»(£)-  (!)=»•••  <*> 

Beide  Gleichungen  (X)  not)  (XI)  sind  so  allgemein ,  dafs  durch 
sie  über  die  Curve,  durch  deren  Umdrehung  die  Rotations- 
fläche entstehn  soll,  nichts  ausgesagt  wird  und  dafs  daher 
diese  Ourve  eine  ganz  willkürliche  seyn  kann. 

,  Es  ist  wichtig,  diesen  merkwürdigen  Unterschied  der 
Gleichungen  mit  endlichen  Gröfsen,  mit  gewöhnlichen  Differen- 
tialen und  endlich  mit  partiellen  Differentialen  gehörig  auf* 
zufassen.    Die  Gleichung 

(x  —  A)2  +  (y  —  k)2  +  (2  —  C)* = R* 
z.  B.  zwischen  endlichen  Gröfsen  gehört  bekanntlich  für  eine 
Kugel,  deren  Halbmesser  R  und  deren  Coordinaten  des  Mit- 
telpuncts  A,  B  und  C  sind,  und  durch  diese  Gleichung  ist 
die  Gröfse  und  Lage  der  Kugel  vollkommen  bestimmt,  80  dafs 
nur  eine  individuelle  Kugel  an  einem  bestimmten  Orte  durch 
diese  Gleichung  ausgedrückt  wird.  Differentiirt  man  sie  aber 
in  Beziehung  auf  x,y  und  z,  so  erhalt  man 

(x-A)<?x  +  (y-B)<?y+(z  —  C)r9z=»0f 
und  diese  Gleichung  gehört  offenbar  auch  noch  für  eine  Ku- 
gel ,  deren  Mittelpunct  die  Coordinaten  A ,  B ,  C  hat ,  wie  die 
vorige.  Aber  über  den  Halbmesser,  über  die  Gröfse  dieser 
Kugel  wird  durch  die  letzte  Gleichung  nichts  ausgesagt,  so 
dafs  daher  die  dieser  Gleichung  entsprechende  Kugel  von 
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einem  ganz  willkürlichen  Halbmesser  seyn  kann,  oder  dafs  sie 
alle  Kogeln  bezeichnet,  die  denselben  Mittelpunct  haben,  wel- 
ehes  auch  ihre  Halbmesser  seyn  mögen.  DirTerentliit  mm  «die 
letzte  Gleichung  noch  einmal  und  nimmt  man  dabei  Bx  con- 
stant,  so  erhalt  man 

3x*  +^y2  +  5za  +  (y-B)aay  +  (z  — C)ÖJz  =  0 

und  diese  Gleichung  ist  nicht  nur  von  R,  sondern  auch  von 
A  anabhängig,  so  dafs  daher  die  durch  sie  ausgedrückte  Ku- 
gel einen  ganz  willkürlichen  Halbmesser  hat  und  dafs  auch 
noch  ihr  Mittelpunct  eine  von  der  Ebene  der  yz  ganz  will- 
kürliche Distanz  A  haben  kann.  Und  so  wird  man  sich  durch  ' 
fortgesetztes  Differentiiren  immer  mehrere  Gleichungen  ver- 
schaffen, aus  denen  man  dann  auch  so  viele  der  Constanlen,  als 
man  will,  durch  Elimination  wegschaffen  kann.  Jede  dieser 
Gleichungen ,  so  wie  auch  jede  Combination  derselben ,  wird 
wieder  für  eine  Kugel  gehören,  und  je  weniger  von  diesen 
Constanten  in  jeder  dieser  Gleichungen  vorkommen ,  desto  all- 
gemeiner wird  dadurch  die  Kugel  in  Beziehung  auf  ihre  Gröfse 
nnd  Lage  ausgedrückt  erscheinen. 

Die  Gleichungen  der  Curven  und  Flächen  mit  gewöhn- 
lichen Differentialen  sind  also  viel  allgemeiner,  als  die  mit 
endlichen  Gröfsen ,  aber  sie  drücken  doch  immer  nur  eine  be- 
stimmte Gattung  von  Curven  und  Flächen,  z.  B.  im  letzten 
Falle  immer  nur  wieder  eine  Kugel  aus,  an  der  aber  einige 
ihre  Gröfse  und  Lage  bedingende  Bestimmungsstücke  unserer 
Willkür  überlassen  bleiben.  Noch  viel  allgemeiner  aber  sind 
die  Gleichungen  der  Flächen  mit  partiellen  Differentialen. 
Sie  drücken  nämlich  weder  die  Gröfse,  noch  die  Lage,  noch 
wlbst  die  Form  der  Fläche  aus,  sondern  sie  beziehn  sich  nur 
tof  die  Art,  auf  welche  diese  Fläche  entstanden  ist.  So  drückt 
die  Gleichung 

blofs  aus,  dafs  die  zu  ihr  gehörende  Fläche  durch  Rotation 
einer  Curve  um  die  Axe  der  z  entstanden  ist,  ohne  etwas  über 
die  Natur  dieser  Curve  selbst  weiter  zu  bestimmen,  einer 
Curve,  die  daher  ganz  willkürlich  ist  und  selbst  discontinuir- 
lieh  oder  auch  aus  mehreren  Curven  zusammengesetzt  seyn 
IX.  Bd.  Fff f 
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kann,  wie  es  z.  D.  eine  Curve  seyn  würde ,  die  man  an»  freier 
Hand  ganz  willkürlich  gezogen  hätte. 

Ist  nun  die  krumme  Linie  gegeben  und  die  Fläche  zu 
suchen ,  welche  durch  die  Rotation  jener  Curve  um  eine  ge- 
gebene Axe  entsteht,  so  wird  die  Auflösung  dieses  Problems 
in  der  Bestimmung  der  Function  cp  bestehn,  die  der  Bedin- 
gung des  Problems  genug  thur.  Sind  nämlich  U  =  0  und 
V  =  0  die  Gleichungen  der  gegebenen  Curve  von  doppelter 
Krümmung,  so  wird  man  aus  ihnen  und  aus  den  beiden  fol- 
genden Gleichungen 

Ax-J-By  +  z  =  w 

und 

(*-«»)»+ (y-/J)» 

nur  die  Grttfsen  x,  y  und  z  eliminiren,  wodurch  man  eine 
Gleichung  zwischen  qxo  und  (ö  erhält,  und  diese  wird  uns 
die  Form  der  gesuchten  Function  q>w  geben. 

Um  dieses  auf  ein  Beispiel  anzuwenden,  sey  die  gege- 
bene Curve  eine  Ellipse  in  der  Ebene  der  xz,  deren  halbe 
groTse  und  kleine  Axe  a  und  b  sind.  Der  Mittelpunct  dieser 
Ellipse  sey  von  dem  Anfangspuncte  der  Coordinaten  um  die 
Grttfse  x  =  c  entfernt ,  so  dafs  demnach  die  Gleichungen  die- 
ser Ellipse  sind 

y=o  ] 

Ist  die  Rotationsaxe  zugleich  die  Axe  der  z,  so  hat  man 
«  =  /J=0>  also  auch 

z  =s  <a 
x2  +  y*  +  z2  ss  <pc* 

EÜminirt  man  aus  den  letzten  vier  Gleichungen  die  drei  Grä- 
ften x,  y,  z,  so  erhält  man 

c  +  -Kb2  — w2=  Kgxu  —  w29 

so  dafs  demnach  die  gesuchte  Gleichung  der  Rotationsfläche 
seyn  wird 
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Ist  c  =  a ,  so  hat  man 

ab+  af  b>  —  z^bTx2  +y* 

für  die  Fläche,  die  durch  Rotation  der  Ellipse  am  die  Tan- 
gente  im  Scheitel  der  grofsen  Axe  entsteht.     Ist  aber  c  =  Q, 


so  erhält  man 


— —  +  b?  ~4 


für  die  Fläche,  welche  durch  Rotation  der  Ellipse  um  ihre  kleine 
Axe  entsteht,  oder  man  erhält  die  Gleichung  des  abgeplatte- 
ten Sphäroids,  mit  dem  Obigen  übereinstimmend.  Ist  endlich 
t=b|  so  hat  man 

x*+y*  +  z*  =  a* 
die  bekannte  Gleichung  der  Kugel. 


F.  Bestimmung  der  Oberfläche  und  des  Vo- 
lums derjenigen  Körper,  die  durch  Um- 
drehung von  Curven  entstanden  sind. 

Nachdem  wir  in  dem  vorhergehenden  Abschnitte  gezeigt 
haben,  wie  man  in  allen  Fällen  die  Gleichungen  der  Rota- 
tionsflächen finden  könne,  ist  nur  noch  übrig,  die  Contplcma* 
tion  (oder  den  Inhalt  dieser  Oberflächen)  und  die  Cubalur 
(oder  den  körperlichen  Inhalt  des  von  diesen  Oberflächen  ein- 
geschlossenen Raumes)  zu  bestimmen.  Wir  wollen  im  Fol- 
genden den  Flacheninhalt  dieser  Körper  durch  F  und  das  Vo- 
lumen oder  den  körperlichen  Inhalt  derselben  durch  V  be- 
zeichnen. Ist  dann  die  Gleichung  irgend  einer,  auch  nicht 
durch  Rotation  entstandenen  Flache  durch  die  drei  senkrech- 
ten Coordinaten  x,  y,  z  gegeben,    so  sucht  man  daraus  die 

partiellen  Differentiale  und  f        ,   und  dann  erhält 

man  die  Oberfläche  derselben  durch  die  Gleichung 


r.  +  (©•+  (%y 

und  du  Volumen  denelben  durch 

V^/f/dxSydz. 
Für  Rotationsflächen  aber,   die  durch  die  Umdrehung  einer 

Ffff  2 


I 

- 

I 
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Curve  cntstehn,  vorausgesetzt,  dafs  die  Rotationsaxe  zugleich 
die  Coordinatenaxe  der  x  ist,  hat  man  die  einfacheren  Aus- 
drucke , 

F=2*/y  Vdx*+dy* 

und 

V=:nfy*dx, 

wo  7t  die  Peripherie  des  Kreises  bezeichnet,  dessen  Durch- 
messer der  Einheit  gleich  ist.  Dreht  sich  z.  B.  eioe  Parabel, 
deren  Gleichung  yJ  =  ax  ist,  um  die  Axe  der  x,  so  ist  die 
Oberfläche  des  so  entstehenden  Körpers,  des  sogenannten  pa- 
rabolischen Konoids, 

F=*/dx  ra'+4ax  =  g^  (a«  +  4ax)*-  Je**, 

wenn  diese  Oberfläche  vom  Scheitel  der  Parabel  gezahlt  oder 
wenn  F==0  für  x=0  genommen  wird.  Dreht  sich  ein  Kreis 
vom  Halbmesser  a  um  einen  seiner  Durchmesser  und  nimmt 
man  die  Abscissen  auf  diesem  Durchmesser  vom  Mittelpunete 
an,  so  hat  man  für  die  Gleichung  des  Kreises 

x*+y*=a* 

und  für  die  Oberßäche  des  Kugelstücks,  das  zur  Absoisse  x 
.  gehört, 

F=2a7r/dx  =  2a;rx, 

so  dafs  F  mit  x  zugleich  verschwindet.  Dieser  Ausdruck  für 
x  =  a  doppelt  genommen  giebt  die  Oberßäche  der  ganzen 
Kugel  gleich  4a2jr  oder  viermal  so  grofs,  als  die  Oberfläche 
eines  ihrer  gröfsten  Kreise,  welche  letztere  bekanntlich  gleich 
a*7i  ist. 

- 

,        Dreht  sich  eine  Ellipse,  deren  Gleichung  ist 


um  die  Abscissenaxe  der  x,  d.  h.  um  ihre  grofse  Axe  2  a ,  so 
erhalt  man,  wenn  a2  e2  =  a2  —  b*  gesetzt  wird,  für  die  Ober- 
fläche des  verlängerten  SpTi&roids 

p=2b*/£xri-^- 

a* 

oder,  wenn  man  nach  den  bekannten  Vorschriften  integrirt, 
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F=!^f  r»'-ilx»  +  —  Are.  Sin.—  , 
•  ©  a 

wo  P  mit  x  zugleich  verschwindet.  Nimmt  man  dieses  Inte- 
gral von  x  =  0  bis  x  =  a  doppelt,  so  erhält  man  für  die 
Oberfläche  des  ganzen  verlängerten  Sphäroids  den  Ausdruck: 

2  a  b  jk 

2b2n-\  Are.  Sin.  e. 

e  '  - 

Für  e  =  0  oder  a =b  giebt  der  letzte  Ausdruck  die  Oberfläche 
der  Kugel  gleich  4*Ä»,  wie  zuvor.  Dreht  sich  aber  dieselbe 
Ellipse,  deren  Gleichung 


b*  +a*  ""1 


ist,  um  ihre  kleine  Axe  2b,  die  zugleich  die  Coordinatenaxe 
der  x  ist,  so  findet  man  für  die  Oberfläche  des  abgeplatteten 
Sphäroids 


F  =  2a*/dx  Tl  + 


b*  9 

oder,  wenn  man  diesen  Ausdruck  integrirt, 

„  ZTix^rÄ-- — — —  b'/f.  _  /aex4-Kb*+a^  e»x*\ 
F=^^rb4+a»e2xa  +_Log.  ^  ^b2  J 

Log.  b , 


2b** 


wenn  F  mit  x  zugleich  verschwindet.  Nimmt  man  diesen 
Ausdruck  für  x  =  -f-  b  und  dann  für  x  =  — b,  so  giebt 
die  Differenz  beider  Werthe  für  die  gesuchte  Oberfläche  des 
ganzen  abgeplatteten  Sphäroids  den  Ausdruck 

Für  e=0  oder  a  =  b"giebt  der  letzte  Ausdruck  die  Oberfläche 
der  Kugel  gleich  4  a*  zr,  wie  zuvor. 

Wenn  eine  Gerade  von  gegebener  Länge  sich  so  be- 
wegt, dafs  ihre  beiden  Endpuncte  immer  auf  den  zwei  Schen- 
keln eines  rechten  Winkels  bleiben ,  so  beschreiben  die  auf- 
einander folgenden  Durchschnittspuncte  dieser  beweglichen  Ge- 
raden eine  Curve,    weiche  die  Gestalt  A  DB ß  hat  und  die 

von  ihrer  Form  die  J*lrois  nennen  kann.     Ist  C  der^l 
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Scheitel  des  rechten  Winkels  und  ist  ==  =  a  die  er- 
zeugende Gerade,  so  hat  man,  wenn  man  CP  ss=  z  and 
PM  =  y  setzt,  für  die  Gleichung  dieser  Curve 

x^  +  y$  =  a*. 
Dieselbe  Gleichung  kann  man  auch  durch  Einführung  eines 
Hülfswinkels  9  durch  die  beiden  folgenden  Gleichungen  aus- 
drücken: , 

x=a  Cos. 3 cp  und  y=a  Sin.3g>, 

wo  dann  die  Oberflache  F  des  Körpers,  der  durch  Rotation 
der  Astrois  um  die  Axe  der  x  entsteht,  gleich  ist 

F  =  — 6a2  n /r?g>Sin.*g)Cos,9  =  — 7iSin.sqp  +  &a*  yr, 

wenn  F  mit  q>  =  90°  verschwindet.  Dieser  Ausdruck  für 
g>s=0  doppelt  genommen  giebt  die  Oberfläche  dieses  ganzem 
12 

Körpers  — 

Fig.       Ist  ADD  die  gemeine  Cykloide  und  ist  CD=2a  der 
löS.  Durchmesser  des  diese  Curve  erzeugenden  Kreises,  also  auch 
AC  =  CB  =3  a/r  die  halbe  Peripherie  dieses  Kreises,  so 
hat  man,    wenn  AP  =  x  und  PiVI  =  y  ist,    für  die  Glei- 
chung dieser  Curve 

x  =  aArc.Cos.       -  t\  —  r2ay— yT. 


a  - 


Auch  diese  Gleichung  lafst  sich  mittelst  eines  Hülfswinkels  <p 
bequemer  durch  die  zwei  folgenden  Gleichungen  ausdrücken: 

x=a  (qp —  Sin.  gi) , 
y  =  a  (1  —  Cos.  <p). 

Also  ist  auch  die  Oberfläche  F  des  durch  Rotation  der  Cykloide 
um  die  Axe  der  x  erzeugten  Körpers 

F=2*al/ä9>(3Sin.^  —  Sin.  ^) 

oder 

VI 

F=  —  a*  *  +  4*a*(iCoMp— 3Cos.^), 

wenn,,  F  mit  <jp  oder  x  zugleich  verschwindet. 

Nimmt  man  diesen  Ausdruck  für  o>  =  180°  zweimal ,  so 
erhalt  man  für  die  Fläche  des  Körpers,   der  durch  Rotation 
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der  ganzen  Cykloide  A  D  ß  um  die  Axe  A  B  entsteht,  den  Aus- 
64 

druck  F  =  —  Dreht  sich  aber  der  Bogen  ADB  um 

die  Tangente  EDF  in  dem  höchsten  Puncte  D  der  Cykloide, 
so  erhält  man  die  ganze  Rotationsfläche 

Dreht  sich  derselbe  Bogen  A  D  B  um  die  Axe  CD,  so  ethalt 
man  für  die  Rotationsfläche 

Dreht  sich  endlich  der  Bogen  ADB  um  die  Tangente  AE  im 
Anfangspunkte  A,  die  daselbst  auf  AB  senkrecht  steht,  so  er- 
hält man  für  die  ganze  Rotationsfläche 

F'v  =  16a*;i*. 

Dasselbe  Verfahren  läfst  sich  auch  auf  die  Cubatur  dieser 
Rotationsflächen  anwenden.  So  hat  man  für  das  $o  eben  be- 
trachtete parabolische  Konoid  das  gesuohte  Volumen 

V=7i/,y*  Kdx'+dy*  =ajIyxdx  =  ia7rxÄ* 

Dreht  sich  ein  Kreis  vom  Halbmesser  a  um  einen  seiner 
Durchmesser ,  und  nimmt  .man  die  Abscisseq  x  auf  diesem 
Durchmesser  von  dem  Endpuncte  desselben y  so  ist  die  Glei- 
chung des  Kreises 

y*=2ax  —  x», 

also  auch  das  Volumen  desjenigen  Theils  der  Kugel,  das  zu 
der  Abscisse  x  gehört, 

V=nx*(a-ix). 

Nimmt  man  diesen  Ausdruck  für  x  =  a  doppelt,  so  erhält' man 
für  das  Volumen  der  ganzen  }  a3jr. 

Für  das  oben  angeführte  verlängerte  Sphäroid  hat  man 

wenn  V  mit  x  zugleich  verschwindet*     Dieser  Auadruck  für  • 

doppelt  genommen  giebt  das  Volumen  dieses  ganzen 
Sphäroids  gleich  4  a  b*  tt.  Für  a  =  b  wird  der  letzte  Werth 
f  a*»  gleich  dem  Volumen  der  Kugel,  wie  zuven  Ebenso 
ist  für  das  abgeplattete  Sphäroid 
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a*  7i  x 

welcher  Ausdruck  für  x  =  b  doppelt  genommen  das  Volumen 
dieses  ganzen  Körpers  gleich  f  a2  b  n  giebt,  und  dieser  Aus- 
druck geht  ebenfalls  für  a  =  b  in  den  bereits  mehrmals  er- 
wähnten Werth  \**n  der  Kugel  über« 

♦ 

Für  das  oben  angeführte  cykloidische  Sphäroid  hat  man, 

wenn  A  B  die  Rotationsaxe  ist, 

«  » 

V  =  ^  (3O9— 45 Sin,  9  +  45 Sin. 2  9  —  Sin. 3 9). 

Dieser  Werth  für  (p=n  doppelt  genommen  giebt  das  Volu- 
men des  ganzen  Körpers  gleich  5*aw*.  Ist  ED F  die  Rota- 
tionsaxe, so  hat  man 

V  ==       (6  9  —  3  Sin.  9  —  3 Sin.  2  9  +  Sin.  3  9) , 

und  dieser  Werth  fiir  9  =s  n  doppelt  genommen  giebt  du 
Volumen  des  ganzen  Körpers  gleich  a3»*.  Ist  CD  die  Rota- 
tionsaxe, so  hat  man 

V  a  a3*  [9*  $  —  Cos.  9) + 2  9  (Sin.  9  —  Sin.  2  9)  ] 
+  a3*[$Cos.9— Cos.  29+^  Cos.  39— J]. 

Für  9=*  erhält  man  das  Volumen  des  ganzen  so  entstehen- 
den Körpers  gleich 


Ist  endlich  die  Tangente  AB  im  Scheitel  A  die  Rotationsaxe, 
so  erhält  man 

V=a3Ä  [4Cos.9  +  ^Cos.29  +  -rVCos.39—  \$]. 
+  a37r  [2 9 Sin. 9  —  ^9 Sin. 2 9  —  9*  (£  -f-  Cos.9)]. 

.  Für  9  =  2  n  erhalt  man  das  Volumen  des  ganzen  so  entste- 
henden Körpers  gleich  6a3ft*.  ' 

Bei  dieser  Gelegenheit  tmifs  aber  auch  einer  anderen  Art 
der  Complanation  und  der  Cubatur  der  Flächen  erwähnt  werden, 
dia  eigentlich  in  das  Gebiet  der  Statik  gehört,  aber  auch  bei  gec* 

Fjg>  metrischen  Untersuchungen  oft  von  grofsem  Nutzen  seyn  kann. 

164.  Sey  MaNb  eine  Curve  und  AP  eine  in  der  Ebene  dieser  Cum 
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in  willkürlicher  Richtung  gezogene  Gerade,  die  ganz  aufser  dieser 
Corve  fallt  oder  aie  höchstens  in  einem  einzigen  Puncto  berührt. 
Sey  ferner  C  der  Schwerpunct  der  Peripherie  dieser  Curve  und 
C A  =  Y  ein  Loth  aus  diesem  Schwerpuncte  auf  jene  Gerade 
AP.  Nennt  man  dann  S  die  Peripherie  oder  den  Umfang 
MaNb  der  Curve,  so  ist  die  Oberfläche  F  des  Körpers,  der  , 
durch  Rotation  jener  Curve  um  die  Axe  der  AP  entsteht, 
gleich 

F=27r.YS, 

und  ebenso  ist  auch,  wenn  wieder  C  den  Schwerpnnct  der 
Fläche  und  f  diese  Fläche  der  Curve ,  d.  h.  den  von  der  Pe- 
ripherie derselben  eingeschlossenen  Raum  bezeichnet,  das  Vo- 
lumen V  des  Körpers,  der  durch  Rotation  jener  Curve  um  die 
Axe  der  AP  entsteht,  gleich 

V=2w.Yf. 

Das  heifst  also:  die  Oberfläche  F  des  so  entstehenden  Rota- 
tionskörpers ist  gleich  der  Länge  S  der  erzeugenden  Curve, 
multiplicirt  in  die  Peripherie  *2»Y  des  Kreises,  der  während 
der  Rotation  von  dem  Schwerpuncte  des  Bogens  der  Curve 
beschrieben  wird ,  und  ebenso  ist  das  Volumen  V  des  so  ent- 
stehenden Rotationskörpers  gleich  der  Fläche  f  der  erzeugen- 
den Curve,  multiplicirt  in  die  Peripherie  2nY  des  Kreises, 
v/elchen  der  Schwerpunct  der  Fläche  dieser  Curve  während 
der  Rotation  beschreibt1. 

Diese  Ausdrücke  von  F  und  V  werden  uns  also  die  Ober- 
fläche und  das  Volumen  dieser  Rotationskörper  gleichsam 
ohne  alle  Rechnung  in  allen  den  Fällen  kennen  lehren,  wo 
der  Umfang  S  und  die,  Fläche  f  der  erzeugenden  Curve  be- 
kannt sind  und  wo  der  Ort  des  Schwerpunctes  derselben  zu- 
gleich der  Mittelpunct  dieser  Curve  ist,  so  dafs  um  diesen 
Punct  Bogen  und  Fläche  der  Curve  zu  allen  Seiten  gleich- 
mäfsig  vertheHt  sind.  So  ist  z.  B.  der  Schwerpunct  des  Krei- 
ses oder  der  Ellipse  oder  aller  regelmäfsigen  Polygone  zugleich 
ihr  Mittelpunct;  so  ist  der  Schwerpunct  der  Parallelogramme 


1  Dieses  Verfahren  ist  unter  der  Benennnng  der  Gulditfichen 
Regel  bekannt.  Güloik  ,  ein  Jesnit  aus  SU  Gallen ,  hat  sie  in  seinem 
Werke:  De  centro  gravitatis.  Viennae  1640  vorgetragen,  aber  sie 
findet  sich  auch  schon  im  ▼II.  Bache  der  mathematiachen  Sammlun- 
gen des  Pappus,  eines  Griechen  aus  der  Alexandrinischen  Schule. 
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.  zugleich  der  Durchschnittspnnct  ihrer  Diagonalen  u.  s.  w. 
Kennt  man  also  auch  den  Umfang  S  oder  die  Fläche  f  dieser 
Figuren,  so  kann  man  mittelst  der  vorhergehenden  Gleichun- 
gen auch  die  Oberfläche  F  und  das  Volumen  V  der  durch 
die  Rotation  dieser  Figuren  um  irgend  eine  aufser  ihr  lie- 
gende Axe  entstehenden  Körper  bestimmen.  Ist  z.  B.  die  erzen- 
Fig.  gende  Curve  ein  Kreis  MAN  vom  Halbmesser  C  A  =  a  und  ist 

-  'der  Mittelpunct  C  dieses  Kreises  von  der  Rotationsaxe  PQ  um 
die  senkrechte  Distanz  CP  =  d  entfernt,  so  ist  die  Peripherie 
dieses  Kreises 

8  =  2a« 

und  die  Fläche  desselben 

f  = 

Setzt  man  daher  Y  =  d ,  so  geben  jene  beiden  Gleichungen 
für  die  Oberfläche  des  Körpers,  der  durch  die  Rotation  dieses 
Kreises  um  die  Axe  PQ  entsteht, 

F  =  4adn* 
und  für  das  Volumen  desselben 

V  =  2a*d**. 

Ist  d  =  a  oder  wird  der  Kreis  uro  xeine  seiner  Tangenten  ge- 
dreht, so  erhält  man  für  den  Rotationskörper,  da  d=a  ist, 

F  =  4a2  7i" 

und 

V  =  2a37!2. 

Ist  in  derselben  Figur  MAN  eine  Ellipse,  deren  halbe  Axen 
a  und  b  sind  und  deren  Mittelpunct  C  ist,  so  hat  man  wie- 
der, wenn  CP=Y  =  d  ist,  für  die  Fläche  dieser  Ellipse 

f=ab;i. 

Ist  aber  a*  e*  =  a2 — b2  und  vernachlässigt  man  die  achten 
und  höheren  Potenzen  der  Excentricität  e,  so  hat  man  bekannt- 
lich für  die  Peripherie  der  Ellipse  v 

so  dafs  man  daher  für  den  Körper,  der  durch  Rotation  dieser 
Ellipse  um  die  Axe  PQ  entsteht,  erhält: 

Oberfläche       F=:4ad*2.  £l  -  ~  —  JL  e*  -  A  .j 
Volumen  V=2abd*2. 

Ist  a  =  b,  also  auch  e  gleich  Null,  oder  geht  die  Ellipse  in 
einen  Kreis  über,  so  geben  die  letzten  Gleichungen 


I 
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F  =  4adn* 

ood 

V  ==  2  a2  d  n2  ,  wie  zuvor. 

Bemerken  wir  noch,  dafs  die  zwei  vorhergehenden  Aus- 
drücke 

F  =  4a*7r*  und  V^&n*, 

welche  die  Oberfläche  und  das  Volumen  des  Körpers  geben, 
der  durch  Umdrehung  eines  Kreises  um  eine  seiner  Tangen- 
ten entstanden  ist,  zugleich  die  Complanation  und  die  Cuba— 
tur  des  Körpers  geben,  dessen  Gleichung 

lTx*+y2  —  Ka*  — z*  =  a 

wir  bereits  oben  (Abschnitt  E)  gefunden  haben.  Substituirt 
man  nämlich  die  Werthe  von  x,   y  und  z  und  von  ihren 
Differentialen  aus  der  letzten  Gleichung  in  den  beiden  folgen-  „ 
den  Ausdrücken 


ood 

V  =  fffdxBydz, 

so  sind  diese  vollständigen  Integrale,  wie  man  aus  dem  Vor- 
hergehenden sieht ,  gleich 

F  =  4a*** 

und 

V  =  2a*;r». 

Für  die  oben  angeführte  A&trois,  deren  Gleichung  ist 

findet  man  den  Umfang  der  ganzen  Curve 

S  c=  6a 

ond  die  Fläche  derselben 

Ist  daher  wieder  d  der  senkrechte  Abstand  des  Mittelpuncts 
von  der  Rotationsaxe ,  so*  hat  man 

F  =  12ad* 

und 

V=}aad7i«, 
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»  « 

und  alle  diese  Ausdrücke  für  F  und  V  bleiben  unverändert, 
wie  auch  die  Ellipse  oder  die  Astroi»  vor  ihrer  Rotation  um 
ihren  Mittelpooct  gewendet  werden  mag,  so  dafs  z.  B.  die 
Lage  der  grofsen  Axe  a*er  Ellipse  gegen  die  Rotationsaxe  anf 
die  Werthe  von  F  und  V  keinen  Einflufs  hat.  Anders  ver- 
halt es  sich,  wenn  die  Rotationsaxe  ihre  Lage  ändert,  weil 
dann  auch  die  senkrechte  Entfernung  Y  =  d  des  Mittelpuncts 
von  der  Rotationsaxe  geändert  wird,  wie  denn  auch  in  der 
That  die  beiden  obigen  Werthe  von 

F=27r.YS  und  V  =  2n.Yf 

für  dieselbe  Curve  sich  nur  ändern,  wenn  die  Distanz  Y  sich 
ändert,  wobei  noch  bemerkt  werden  mufs,  dafs  die  Rotations- 
axe immer  ganz  aufser  der  Curve  fallen  mufs  oder  sie  höch- 
stens in  einem  Puncto  berühren  darf.  Wird  z.  B.  die  Astrois 
um  eine  Gerade  gedreht,  die  durch  den  Punct  D  oder  E  pa- 
rallel mit  der  Abscissenaxe  AB  geht,  so  ist  Y  =  d  =a  a  und 
daher 

F'  =  12a»«  und  V'=s}a37i% 

und  wird  endlich  die  Rotationsaxe  durch  zwei  benachbarte 
Spitzen  der  Curve,  z.  B.  durch  die  Functe  B  und  E,  gelegt,  so 

a 

ist  Y  =  d  =  — also  auch  für  den  so  entstehenden  Rota- 
f  2 

üonskörper 

12a' n:  3a37i» 

r  =  TT nnd  v"=  WT  • 

Betrachten  wir  noch  zum  Schlüsse  dieses  Gegenstandes  dieje- 
nigen Körper,    die  durch  Rotation  eines  Quadrats  um  irgend 
•eine  aufser  demselben  liegende  Axe  entstehn.      Sey  ABCD 
'dieses  Quadrat,   und  nehmen  wir  die  Diagonalen  desselben 
A  D  =  B  C  =  2  a  an ,  so  ist  die  Seite  des  Quadrats  b  =  a  VT 

und  der  Umfang  S  =  4*  TT'2,  so  wie  die  Oberfläche  dessel- 
ben f=2a2.  Bezeichnet  daher  hier  wieder  Y  =  d  den  senk- 
rechten Abstand  O  P  des  Mittelpqncts  der  Figur  von  der  Ro- 
tationsaxe PQ,  so  hat  man  für  den  so  entstehenden  Körper 

F  =  8adjr  nF=8bd7r, 
V=4a*d7r  =2bad7i, 

und  diese  Werthe  von  F  und  V  bleiben  dieselben,  welche 
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Lage  auch  die  Seite  AB  des  Quadrats  gegen  die 
axe  annehmen  mag,    so  lange  nur  der  Durchschnitt  O  der 
Diagonalen  seinen  Ort  nicht  ändert     Dreht  sich  aber  das 

a 

Quadrat  AßCD  um  eine  seiner  Seiten  AB,  so  ist  d  =  :p=j=-=^bf 
also  auch 

F'=8a*7r  =  4b«7r 

Und 

Dreht  sich  endlich  das  Quadrat  um  eine  Gerade  pq  oder  p'q', 
die  durch  eine  Spitze  des  Quadrats  parallel  mit  der  ihr  ge- 
genüberstehenden Diagonale  geführt  wird,  so  hat  man  d  =  a 
und  daher  für  den  auf  diese  Weise  durch  Umdrehung  des  Qua- 
drats entstandenen  Körper 


und 


Umhüllung. 

Obvolutio;  Enveloppe;  Envelope. 

Wenn  ein  Kreis,  dessen  Halbmesser  sich  nach  einem 
bestimmten  Gesetze  ändert,  auf  einer  gegebenen  krummen  Li- 
nie fortschreitet,  so  wird  der  Raum,  welchen  die  Fläche  die- 
ses Kreises  wahrend  seiner  Bewegung  beschreibt,  von  einer 
anderen  krummen  Linie  begrenzt  seyn,  die  jenen  Kreis  in  al- 
len seinen  Lagen  einschliefst  und  die  daher  die  VmJiiiüende 
oder  auch  die  Einhüllende  (Enveloppe)  aller  jener  Kreise  ge- 
nannt wird.  Die  Lehre  von  der  Umhüllung  der  Curven  ist 
von  dem  höchsten  Interesse  in  der  mathematischen  Analvsis, 
in  der  Astronomie  und  ebenfalls  bei  vielen  Untersuchungen 
der  Physik,  daher  sie  hier,  in  ihren  Grundzügen  wenigstens, 
nicht  übergangen  werden  darf.  Wir  werden  weiter  unten1  eine 
wichtige  Anwendung  derselben  auf  die  Bewegung  der  Kör- 
per in  widerstehenden  Mitteln  finden.  Hier  bemerken  wir 
nur,  dars  dieser  Gegenstand  auf  das  Innigste  mit  der  Theorie 

1   6.  Art,  Widerstand* 
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der  sogenannten  particulären  Integrals  und  mit  der  Integra- 
tion der  Differentialgleichungen  mit  partiellen  Differentialen 
im  Zusammenhange  steht1. 

i 

Sey  U=0  die  Gleichung  irgend  einer  ebenen  Curve  zwi- 
schen den  veränderlichen  Coordinaten  x,  y  und  einer  Constante 
a.  So  lange  diese  Constante  denselben  bestimmten  Werth 
beibehält,  wird  auch  die  Gleichung  U  =  0  eine  bestimmte, 
individuelle  Curve  bezeichnen.  Wenn  man  aber  diesem  Pa- 
rameter et  nach  und  nach  verschiedene  .Werthe  giebt,  so  wird 
auch  die  Gleichung  U  =  0  nach  und  nach  zwei  unter  einan- 
der ähnliche,  aber  ihrer  Gröfse  und  Lage  nach  verschiedene 
Curven  ausdrücken.  Läfst  man  in  dieser  Gleichung  U  =  0 
die  Constante  a  in  ihren  nächstfolgenden  Werth  a  +  du 
Übergehn,  so  wird  man  eine  neue,  der  vorhergehenden  in 
Gröfse  und  Lage  unendlich  nahe  Curve  erhalten,  und  beide 
'  Curven  werden  einander  in  einem  oder  in  mehreren  Puncten 
schneiden.  Die  Durchschnittspuncte  dieser  zwei  nächsten  Cur- 
ven' werden  aber  diejenigen  Puncte  der  ersten  Curve  seyn,  für 
welche  sich  die  Coordinaten  x  und  y  nicht  ändern,  wahrend 
o  sich  ändert  und  in  o  +  öo  übergeht.  Wenn  man  also  die 
gegebene  Gleichung  U  =  0  in  Beziehung  auf  a  differentiirr,  so 

wird  die  Gleichung  =  0  ^ur  )enen  Durchschnittspunct 

der  beiden  Curven  gehören ,  und  da  dieser  Durchschnittspunct 
zugleich  auf  der  ersten  Curve  liegt,  so  werden  die  beiden 
Gleichungen  dieses  Durchschnittspunctes  je  zweier  nächsten 
dieser  Curven  seyn 

ü  =  0 


•  •  • 


(i) 


Wenn  man  also  aus  diesen  zwei  Gleichungen  (1)  die  Werthe 
von  x  und  yx  in  a  ausgedrückt ,  durch  Elimination  sucht,  so 
werden  die  so  erhaltenen  Werthe  von  x  und  y  die  Coordi- 
naten des  Durchschnittspuncts  von  je  zwei  nächsten  Curven 
neben,  und  man  wird  auf  diese  Art  so  viele  dieser  Uurch- 
schnittspunete  erhalten,  als  man  der  Gröfse  a  verschiedene 
Werthe  geben  kann.    Allein  die  stetige  Aufeinanderfolge  die- 


1  Vergl.  Lacboix,   Traite  du  calcul  diff.  et  integral.  T.  II. 
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ser  Durchschnittspnncte ,  welche  nach  einem  bestimmten  Ge- 
setze fortgeht;  das  von  der  gegebenen  Gleichung  U=0  ab- 
hängt y  wird  offenbar  wieder  eine  neue  Curve  bilden,  und  man 
wird  die  Gleichung  dieser  Curve  in  x  und  y  erhalten,  wenn 
man  die  beiden  Gleichungen  (1)  von  der  sie  particularisiren- 
den  Constante  a  unabhängig  macht,  d.  h.  wenn  man  aus  die- 
sen beiden  Gleichungen  die  GröTse  a  eliminirt. 

Man  sieht  aus  dieser  Erklärung,  dafs  diese  Curven,  die 
gleichsam  aus  den  sämmtlichen  Durchschnittspuncten  der  ge- 
gebenen Curve  in  allen  ihren  Lagen  besteht,  zugleich  dieje- 
nige ist,  welche  die  gegebene  Curve  in  allen  ihren  Lagen  be- 
rührt oder  mit  ihr  eine  gemeinschaftliche  Tangente  hat  und 
sie  daher  ringsum  einschliefst  oder  umhüllt,  daher  sie  auch 
die  umJuillende  Curve  von  der  gegebenen,  beweglichen  Curve 
genannt  wird.  Nehmen  wir,  um  dieses  sofort  durch  ein  Bei- 
spiel deutlich  zu  machen  ,  an ,  der  Mittelpanct  eines  Kreises 
bewege  sich  auf  der  Axe  der  x  so,  dafs  das  Quadrat  seines 
veränderlichen  Halbmessers  immer  gleich  der  Abscisse  a  des 
Mittelpuncts  mnltiplicirt  in  eine  Constante  b  ist.  Um  die 
Curve  zu  finden,  welche  alle  diese  Kreise  umhüllt,  hat  man 
für  die  Gleichung  des  Kreises  in  irgend  einer  seiner  Lagen 

und  davon  ist  das  Differential  in  Beziehung  auf  die  Con- 

«  * 

stante  a 

2(a  — x)  =  b. 

Eliminirt  man  daher  aus  diesen  beiden  Gleichungen  die  Gröfse 
o,  so  erhält  man 

y»=bx  +  |b* 

für  die  umhüllende  Curve ,  die  also,  wie  man  sieht,  die  Apol- 
lonische Parabel  ist. 

Dieselbe  Gleichung  fand  Liibvitz1,  aber  als  Auflösung 
einer  ganz  anderen  Aufgabe.  Er  suchte  nämlich  die  Curve, 
für  welche  die  Gleichung  statt  hat 

(Normale)2  =  b .  (x  +  Subnormale) , 

wo  b  eine  Constante  ist. 


1   Acta  Eradilorum.  Lips,  Ana.  1694. 
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Dies»  Gleichung  läfst  sich,  da  bekanntlich 

Normale  =  fdx*+dy* 

und 

ist,  auch  auf  folgende  Weise  ausdrücken 


±b  +  r*b»  +  bx-y«  .  .  (A) 


öx 

Es  mochte  ihm,  dem  deutschen  Erfinder  der  damals  noch 
wenig  entwickelten  Infinitesimalrechnung,  Schwierigkeit  gemacht 
haben ,  das  Integral  dieser  Gleichung  (AJ  zu  finden  9  aber  sein 
Scharfsinn  bahnte  ihm  einen  anderen  neuen  Weg,  indem  er 
die  gesuchte  Curve  durch  die  auf  einander  folgenden  Durch- 
schnitte von  Kreisen  entstehn  läfst,  deren  Mittelpuncte  alle 
auf  der  Axe  der  x  liegen.  Dann  werden  die  Halbmesser  die- 
ser Kreise  die  Normalen  der  gesuchten  Curve  seyn  und 
die  Summe  der  Abscisse  und  Subnormale  wird  gleich  der  Ab- 
scisse  des  Mittelpuncts  seyn.  Heifst  daher  a  die  Abscisse  des 
Mittelpuncts  und  r  der  Halbmesser  des  Kreises,  so  ist  die 
Gleichung  desselben 

y*  +  (x  -  a)*  =  r', 

und  da  nach  der  Bedingung  der  Aufgabe  rÄ  =  b.a  ist,  so 
hat  man 

In  dieser  Gleichung  läfst  Leidnitz  blofs  die  Grtffse  a  varii- 
ren,  wodurch  er  erhält 

a  =  4b  +x, 

und  indem  er  diesen  Werth  von  a  in  der  vorhergehenden 
Gleichung  substituirt,  erhält  er 

yt  =  bx4-Jb« 

fiir  die  Parabel,  wie  zuvor.  Allein  das  wahre  allgemeine  In- 
tegral der  gegebenen  Gleichung  (A)  ist,  wie  man  jetzt  aus  je- 
dem Compendium  dieser  Wissenschaft  lernen  kann, 

x  -  C  +  V  4b*  +  bx-y*=0, 
wo  C  die  Constante  der  Integration  bezeichnet.     Diese  Glei- 
chung gehört  bekanntlich  für  einen  Kreis,  dessen  Halbmesser 
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R  =^b(ib+C) 

und  dessen  Coordinaten  des  Mittelpancts 

X  =  Jb +C  und  Y  =  0 
sind,  so  da/s  also  auch  hier  der  Halbmesser 

R  rrrKröC 

ist.   Allein  auch  die  obige  Gleichung 

y>  =*  bx  + 

der  Parabel  thut  der  gegebenen  Gleichung  (A)  genug,  kann 
aber,  da  sie  keine  allgemeine  Constante  enthalt,  nicht  als  das 
Integral,  sondern  nur  als  eine  particulare  Auflösung  der  Glei- 
chung (A)  angesehn  werden. 

Dieses  war  der  erste  Versuch,  die  Differentiation  auch 
auf  die  constanten  Gröfsen  auszudehnen.  Er  führte  Leibxitz 
zu  einem  Fehlschlufs aber  er  mufs  doch  als  der  Keim  einer 
der  wichtigsten  Entdeckungen  und  einer  der  interessantesten 
Erweiterungen  der  Analysis  angesehn  werden. 

Es  bewege  sich,  in  einem  zweiten  Beispiele,  der  Mittel- 
puact  einet  Kreises  vom  constanten  Halbmesser  r  auf  einer 
k/ummen  Linie,  deren  Gleichung  durch  X  ;ss  a  und  y  =  q>u 
gegeben  ist«  Um  die  Corvo  zu  finden,  welch«  aUa  diese 
Kreise  umhüllt,  hat  man  für  die  Gleichung  des  Kreises  in  ir- 
gend einer  seiner  Lagen 

(x-ar+Cy-qpoO'^r' 

und  davon  ist  das  Differential  in  Beziehung  auf  a 


x-a-Hy—  pa).  =0, 

so  dafs,  dem  Vorhergehenden  zufolge,  die  Elimination  der 
Grölse  a  aus  diesen  beiden  Gleichungen  die  gesuchte  Glei- 
chung der  umhüllenden  Curve  geben  wird»  Ist  also  für  ei- 
nen besondern  Fall  die  Curve,  auf  deren  Peripherie  sich  der 
Mittelpunct  jenes  Kreises  bewegt,  wieder  ein  Kreis  vom  Halb- 
messer R,  so  hat  man 

•ho  sind  auch  jene  zwei  Gleichungen 

(x—  a)*  +  (y—  ITR2  —  «*)*  =  rj   i 

(x-«)  r  R^a*-ay+«  KR1— «*=0  J 
IX.  Bd. 
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♦ 

Die  letzte  dieser  zwei  Gleichungen  giebt 

Rx 


und  dieser  Werth  von  a  in  der  ersten  Substitute  giebt 

x*+y*=(R  +  r)* 

für  die  gesuchte  einhüllende  Curve,  die  demnach  aus  zwei 
dem  vorigen  concentrischen  Kreisen  bestehn  wird,  von  denen 
der  eine  R  +  r  und  der  andere  R  —  r  zum  Halbmesser  ha- 
ben wird. 

Durch  dasselbe  Mktel  der  Differentiation  der  Constan- 
ten lassen  sich  auch  mehrere  andere  interessante  Aufgaben 
auflösen.  Wenn  z.  B.  eine  .gerade  Linie  sich  so  bewegen  soll, 
dar»  die  Summe  ihrer  Entfernungen  von  dem  Anfangspuncte 
der  Coordinäten,  in  der  Axe  der  x  und  der  y  gezahlt,  immer 
gleich  einer  constanten  Gröfse  c  ist,  so  läfst  sich  auch  leicht 
diejenige  Curve  finden,  die  durch  die  auf  einander  folgenden 
Durchschnittspuncte  dieser  Geraden  mit  ihrer  nächstliegenden 
entsteht.  Ist  nämlich  a  die  Entfernung  dieser  Geraden  vom 
Anfange  der  Coordinäten  in  der  Richtung  der  x  und  ebenso 
b  in  der  Richtung  der  y,  so  ist  die  Gleichung  der  Oeraden 
in  irgend  einer  ihrer  Lagen 

a+b-1' 

und  da  nach  der  Bedingung  der  Aufgabe 

a  +b  =c 
seyn  soll,  so  hat  man  auch 


a     ,c  —  a 


1. 


Das  Differential  der  letzten  Gleichung  in  Beziehung  auf  a  ist 
aber  •  ! 

■  =  *(c  +  x-y) 

und  dieser  Werth  von  a  in  der  vorhergehenden  Gleichung 
substituirt  .giebt 

(y-  x)«  —  2c(x  +  y)  +  c*  =  0 

für  die  Gleichung  der  gesuchten  Curve,  die  demnach  eine 
Parabel  isH.  Soll  sich  aber  die  Gerade  so  bewegen,  dafs  ihr 
senkrechter   Abstand  vom  Anfange   der  Coordinäten  immer 
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gleich  einer  constanteti  GrBfse  R  ist,  so  hat  man,  wenn  a  den  ' 
Winkel  der  Geraden  mit  der  Axe  der  x  ^  bezeichnet,   für  die 
Gleichung  der  beweglichen  Geraden 

xSin.o  +  y  Cos.a  =  R  . 

Das  Differential  dieses  Ausdrucks  in  Beziehung  auf  a  giebt 
aber 

»■ 

Tang.a=?, 

/ 

fr  • 

also  hat  man  auch ,    wenn  man  diesen  Werth  vo/i  a  in  der 
vorhergehenden  Gleichung  substituirt, 

x2  +  y2  =  Rl 

■ 

für  die  gesuchte  Curve,  die  durch  die  Durchschnittspuncte  der 
erwähnten  beweglichen  geraden  Linie  entsteht.  Diese  Curve 
üt  daher  ein  Kreis  vom  Halbmesser  R. 

Die  einfachste  und  zugleich  ganz  allgemeine  Gleichung 
einer  geraden  Linie  ist  bekanntlich 

y  =  ax  +  b, 

wo  von  den  beiden. Constanten  a  die  trigonometrische  Tan- 
gente des  Winkels  bezeichnet,  welchen  die  Gerade  mit  der 
Axe  derx  bildet,  und  b  die  Ordinate  y  der  Geraden  für  den 
Anfangspunct  der  Coordinaten  oder  für  x  =  0  ist  Nimmt 
man  nun  die  Gröfse  b  =  c.an,  wo  c  und  n  beständige  Grä- 
ften bezeichnen,  so  wird  die  Gleichung  der  Geraden 

y  =  ix  f  c,a'    ...  (I) 

Sey  BM  diese  Gerade,  AX  und  A  Y  die  senkrechte/i  Coordi-  Fig 
natenaxen,  also  AM=  b  und  a  gleich  der  Tangente  des  Win- 
kels MBA.  Aendert  man  nun  die  Gröfse  AM  =  b,  so  dafs 
z.  B.  der  neue  Werth  von  b  gleich  b'  =  Am  wird ,  so  wird 
man  daraus  auch  den  neuen  Werth  von  a  oder  a'  =  Tang. Mb  A 
mittelst  der  oben  aufgestellten  Gleichung  b'sci"  oder 

••  =  Pr 

finden,  und  sonach  die  neue  Lage  der  Geraden  mb  bestim- 
men können,  wo  dann  die  beiden  Geraden  MB  und  mb  sich 
irgendwo  in  einem  Puncto  n  schneiden  werden.  Ist  ebenso 
b"=  Am'  ein  dritter  Werth  von  b,  so  findet  man  den  dazu- 

Gggg  2 
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gehörenden  Werth  von  *  «der  a"  ss  Tang.  Mb'  A  durch  die 


Gleichung 

« 


\  c 


und  man  wird  daher  auch  diese  dritte  Lage  m' b'  verzeichnen 
können ,  wo  dann  die  zweite  und  dritte  Lage  sich  im  Puncto 
n'  schneiden  mtfgen.  Ebenso  erhalt  man  für  einen  vierten  Werth 
von  b  =  A  m"  die  Lage  m"  b",  welche  die  vorhergehende 
m'  b'  im  Puncte  n"  schneidet,  u.  s.  w.  Nimmt  man  daher 
die  ersten  willkürlichen  Werthe  von  b,  b',  b"..  nur  sehr 
wenig  unter  einander  verschieden  an,  so  werden  auch  die*  er- 
wähnten Durchschnittspuncte  n ,  n',  n" .  •  •  sehr  nahe  an  ein- 
ander liegen,  und  sie  werden,  wenn  sie  einander  in  der  Thal 
unendlich  nahe  sind,  eine  continoirliche  Curve  bilden,  deren 
Gleichung  zwischen  den  veränderlichen  Coordinaten  AP  =  x 
und  PQ  =5  y  wir  nun  suchen  müssen.  Allein  diese  Glei- 
chung folgt,  nach  dem  Vorhergehenden,  sofort  aus  der  Glei- 
chung (I),  wenn  man  dieselbe  blofs  in  Beziehung  auf  die 
Gröfte  a  differentiirt.  Durch  dieses  Verfahren  erhalt  man 
nämlich 

i 

*         t»  5-  oder  a  sa  (  —  ~  |  » 

nc  \  nc/ 

und  wenn  man  diesen  Werth  von  a  in  der  Gleichung  (I) 
substituirt,  so  erhält  man  für  die  gesuchte  Gleichung  der  Curve 
nn'n".  .  .  den  folgenden  Ausdruck 


Diese  Gleichung  (II)  giebt,  um  nur  einige  specielle  Falle  kort 
anzuführen, 


für  n  =    2   .    .    .   y  =  — 

4c 

und 

für  n  =  — 1    .    .    .    y  =2Kck» 

also  in  beiden  Fellen  die  Apollonische  Parabel.  Für  n  =  —  2 
erhält  man 
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oder  die  NeiVeehe  Parabel,  und  ebenso  giebt  n  =  -|  die  Glei- 
chung 

■ 

4xy  +  c*c=0 
der  gleichseitigen  Hyperbel  u.  s.  w. 

Die  vorhergehenden  interessanten  Betrachtungen  lassen 
sich,  wie  man  ohne  Mühe  sieht,  auch  leicht  auf  die  Bestim- 
mung solcher  Flachen  anwenden,  welche  durch  die  stetige 
Aufeinanderfolge  oder  durch  die  fortwährende  gegenseitige 
Schneidung  einer  gegebenen  Flache  entstehn ,  die  sich  nach 
einem  bestimmten  Gesetze  bewegt.  Wenn  z.  B.  der  Miltel- 
panct  eines  Ellipsoids  sich  auf  der  Peripherie  eines  Kreises 
oder  einer  Parabel  bewegt,  so  werden  sich  je  zwei  nächste 
Lagen  dieses  Ellipsoids  in  irgend  einer  krummen  Linie  schnei- 
den, und  die  Aufeinanderfolge  dieser  Durchschnittscurven  wird 
eine  Fläche  bilden,  welche  das  Ellipsoid  in  allen  seinen  La- 
gen umhüllt  und  berührt  und  welche  daher  die  einhüllende 
Flache  aller  dieser  Ellipsoide  seyn  wird, 

Sey  überhaupt  U  =  0  die  Gleichung  einer  solchen  be- 
weglichen Fläche  zwischen  den  drei  senkrechten  Coordinaten 
x,  y,  z  und  irgend  einer  Constante  a.  Giebt  man  dieser 
Grofse  a  nach  und  nach  alle  mögliche  Werthe,  so  wird  man 
eine  Folge  von  Flachen  erhalten,  deren  jede  von  den  andern 
nur  durch  ihren  besondern  Werth  von  «  verschieden  ist, 
Giebt  man  z.  B.  der  GröTse  et  den  ihr  nächstfolgenden  Werth 
a-\-du,  so  hat  man  die  Gleichung  der  nächstfolgenden  Flä- 
che, die  duroh  ihre  Gestalt  und  Lage  von  der  vorhergehen- 
den nur  unendlich  wenig  verschieden  seyn  und  daher  auch 
diese  im  Allgemeinen  in  irgend  einer  Curve  schneiden  wird. 
Diese  Curve  ist  aber  offenbar  nichts  Anderes,  als  die  gemein- 
schaftliche Berührungslinie  der  beiden  eingehüllten  Flächen  mit 
inrer  einhüllenden ,  nnd  die  Puncte  dieser  Curve  werden  die- 
jenigen der  ersten  eingehüllten  Fläche  seyn ,  für  welche  die 
Werthe  von  x,  y,  z  sich  nicht  ändern,  während  sich  a  in 
«  +•  du  ändert,  das  heifst  also:  diiierentiirt  man  die  gegebene 
Gleichung  U  =  0  blofs  in  Beziehung  auf  a ,  so  gehört  die 
tesultirende  Gleichung  für  jene  Durchschnittscurve  den  beiden 
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nächsten  Flächen,  und  da  diese  Curve  auch  zugleich  ganz  au! 
der  ersten  dieser  zwei  Flächen  liegen  mufs,  so  sind  die  bei- 
den Gleichungen  der  Curve,  in  welcher  sich  zwei  nächste  ein- 
gehüllte Flächen  schneiden, 

U  =  0   ...  (1) 

(}?)-..,.  c, 

und  diese  Curve  ist  zugleich,  wie  bereits  bemerkt,  diejenige, 
in  welcher  zwei  nächste  eingehüllte  Flächen  von  der  sie  um- 
schliefsenden  einhüllenden  Fläche  berührt  werden.  Diese 
Curve  wird  nach  Monge,  dem  wir  diese  ganze  schöne  Theo- 
rie verdanken,  die  Charakteristik  genannt1.  Giebt  man  also 
in  de«  beiden  Gleichungen  (I)  und  (II)  der  Grö'fse  a  nach 
und  nach  alle  mögliche  Werthe,  so  erhalt  man  auch  alle  auf 
einander  folgende  Charakteristiken  ,  die  sich  sämmtlich  auf  der 
gesuchten  einhüllenden  Fläche  befinden  und  aus  denen  diese, 
wenn  man  so  sagen  darf,  gleichsam  zusammengesetzt  ist. 

Eliminirt  man  daher  aus  diesen  beiden  Gleichungen  die 
jede  einzelne  Charakteristik  particularisirende  Gröfse  <z,  so  er- 
hält man  in  x,  y,  z  eine  einzige  Gleichung,  welche,  da  sie 
von  u  ganz  unabhängig  ist,  für  alle  Charakteristiken  zusam- 
men, d.  h.  also,  welche  für  die  gesuchte  einhüllende  Tläche 
selbst  gehören  wird. 

Moses  geht  in  seinem  angeführten  Werke  noch  weiter, 
indem  er  auch  die  zweiten  Differentiale  der  gegebenen  Glei- 
chung U  =  0  in  seine  Betrachtungen  mit  aufnimmt.  Indem 
ivir  aber  hier  diese,  dem  Physiker  weniger  nothwendigen,  Er- 
weiterungen Übergehn,  wollen  wir  das  Vorhergehende  durch 
einige  Beispiele  deutlicher  zu  machen  suchen. 

Auf  der  Ebene  der  xy  sey  irgend  eine  Curve  verzeich- 
net, deren  Gleichung 

y  =  <px 

seyn  soll.  Auf  dieser  Curve  bewege  sich  der  Mittelpunct  ei- 
ner Kugel  vom  Halbmesser  r.  Man  suche  diejenige  Fläche, 
welche  diese  Kugel  in  allen  ihren  Lagen  umhüllt. 


1    Application   de  l'Analyse  a    la   Gdomötrie.    4me  e*d.  Paris 
1809.  4. 

« 
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Jst  o  der  Werth  von  x  für  irgend  eine  bestimmte  Lage 
des  Mittelpuncts  der  Kugel,  also  auch  qpa,  nach  der  Glei- 
chung y  =  yx,  der  ihm  entsprechende  Werth  yon  y,  so  hat 
man  für  die  Gleichung  der  beweglichen  Kugel 

(x-«)*  +  (y-<j>«)*+z*=r*  .  .  .  (I) 

Dißerentiirt  man  diese  Gleichung  in  Beziehung  auf  et  und  setzt 

j    v  '         B.(pa  .... 

der  Kurze  wegen  <p  o=        — ,  so  erhalt  man 

x  —  a  +  (y-~(pa).(p  a  =  0  •  .  .  (II) 
«nd  die  Gleichungen  (I)  und  (II)  zusammengenommen  gehö- 
ren für  die  Charakteristik  der  gesuchten  einhüllenden  Fläche. 
Eliminirt  man  aber  aus  diesen  zwei  Gleichungen  die  Gröfee 
a,  so  erhalt  man  eine  Gleichung  in  x,  y,  zt  welche  die  ge- 
suchte Gleichung  der  einhüllenden  Fläche  selbst  ist.  Da  diese 
Elimination  nicht  vorgenommen  werden  kann,  so  lange  die 
Function,  (jpx  oder  <pa  nicht  bestimmt  ist,  so  wollen  wir 
für  einen  speciellen  Fall  dieses  allgemeinen  Beispiels  anneh- 
men, da  Ts  die  erwähnte  Kugel  vom  Halbmesser  r  mit  ihrem 
Mittelpuncte  auf  der  Peripherie  eines  in  der  Ebene  der  xy 
liegenden  Kreises  vom  Halbmesser  R  einhergehe.  Dadurch  wird 
die  Function  <pa  dahin  bestimmt,  dafs  man  hat 

also  auch 

«  

demnach  gehen  die   zwei   obigen  Gleichungen    in  folgende 
über : 

(x-a)l  +  (y-r/^-«,)i  +     —      ...  (I) 

ay  -  * 

x  =  YW^^    '  '  '  ^ 

Diese  zwei  Gleichungen  (I)  und  (11)  zusammen  genommen, 
gehören  für  die  Charakteristik.  Man  sieht,  dafs  diese  Cha- 
rakteristik eine  ebene  Qurpe  ist  und  dafs  sie ,  wie  die  Glei- 
chung (U)  zeigt,  in  einer  auf  xy  senkrechten  Ebene  steht. 

Nennt  man  k  den  Winkel,  welchen  die  Durchschnittslinie 
dieser  Ebene  in  der  coordinirten  Ebene  der  xy  mit  der  Axe 
der  x  bildet,  so  ist 
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Tang.k  =  2, 
also  auch  vermöge  der  Gleichung  (II) 

Tang,  k  =  V"R  —-<*  oder  Cos.  k  =  ^  . 

Substituirt  man  aber  den  Werth  von  y  aus  (II)  in  der  Glei- 
chung (I) ,  so  erhält  man 

welche  Gleichung,  wenn  man  in  ihr  rax  Cos.  k  «etat,  in 
folgende  übergeht: 

(x  —  R)a  +  z*  =  ra, 

dag  heifst:  die  Charakteristik  ist  ein  Kreis  vom  Halbmesser  t, 
dessen  Mittelpuoct  vom  Anfangspuncte  der  Coordinaten  um 
die  Distanz  R  absteht.  Eliminirt  man  endlich  aus  den  beiden 
Gleichungen  (I)  und  (II)  die  Gröfse  a,  so  erhält  man  für  die 
gesuchte  Gleichung  der  Enveloppe  aller  jener  beweglichen 
Kugeln 

Y  x*  +  y*  =s  R  +  Kr*  —  z* 
oder,  was  dasselbe  ist, 

Nehmen  wir  in  einem  zweiten  Beispiele  an ,  dafs  der  Mittel- 
punct  eines  Sphäroids,  das  durch  die  Rotation  einer  Ellipse, 
deren  grofse  und  kleine  Axe  2a  und  2b  sind,  entstand,  sich 
auf  der  Peripherie  des  in  der  Ebene  der  xy  liegenden  Kreises 
vom  Halbmesser  R  bewege,  so  hat  man  für  die  Gleichung 
dieses  Sphäroids 

b2za 

oder  für  unsern  Fall 

(*-«)» +  (y-7  R'-«»)*+  ^?=b»  0). 

Das  Differential  der  letzten  Gleichung  in  Beziehung  auf  a 
aber  ist 

oder  einfacher 
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EKminirt  man  aus  den  Gleichungen  (I)  und  (II)  die  GrbTse  a, 
so  erhalt  man  für  die  gesuchte  Gleichung  der  einhüllenden 
FJache  dieser  Sphäroids 

r#+?  =  r  +  t-.rra, 

oder,  was  dasselbe  ist, 

xa+y2+*2  =  R*  +  ba+  (a*— b*)j£  f  a*—z*. 

Setzt  man  in  diesem  Ausdrucke  a  =  b  =  r,  so  erhält  man 
das  bereits  zuvor  gefundene  Resultat. 

Betrachten  wir  noch  die  Bewegung  eines  Kegels  mit  kreis« 
förmiger  Basis,  dessen  Axe  mit  der  Seitenlinie  einen  Winkel 
bildet,  dessen  Tangente  gleich  a  ist.  Wenn  der  Scheitel  die- 
ses Kegels  in  der  Ebene  der  xy  und  die  Axe  desselben 
senkrecht  auf  dieser  Ebene  steht,  so  ist  die  Gleichung  des 
Kegels 

x*  +  v2=*a*z*. 

Bewegt  sich  der  Scheitel  dieses  Kegels  in  der  Peripherie  ei- 
nes Kreises,  dessen  Halbmesser  R  ist  und  der  in  der  Ebene 
dar  xy  liegt,  so  hat  man,  wenn  man  den  Mittelpunct  dieses 
Kreises  zum  Anfangspuncte  der  Coordinaten  macht,  für  die 
Gleichung  des  Kegels  in  irgend  einer  seiner  Lagen 

(x  —  a)*  +  (y  —  r R2  —  a*)*  =  a* z*  ...  (1) 
und  davon  ist  das  Differential  in  Beziehung  auf  die  Gröfse  a 

x-rfe»=°  •••  <">• 

Die  letzte  Gleichung  giebt 

Rx 

«=  rx*+y" 

also  hat  man ,  wenn  man  diesen  Werth  von  a  in  der  Glei- 
chung (I)  substituirt,  für  die  gesuchte  Gleichung  der  alle  diese 
Kegel  einhüllenden  Fläche 
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oder  einfacher,  wenn  man  die  beiden  ersten  Quadrate  auf- 
löst und  dann  alle  Glieder  der  Gleichung  durch  x2  +  y2 
dividirt, 

X2  +y2—  a2z2  +  R2 —  2R  =  0. 

Setzt  man  in  dieser  Gleichung  z  =  b ,  so  erhält  man  Tür 
einen  mit  xy  parallelen  Schnitt,  der  in  der  Höhe  b  über  der 
Ebene  der  xy  statt  hat,  die  Gleichung 

x2  +  y2-  2R  V^~+7*  +  B*==**b* 

oder 

(R  —  T~x2  +  y2)2==a2b2, 
also  auch  ' 

x2  +  y2  =  (R+ab)% 

so  dafs  also  dieser  Schnitt  der  alle  Kegel  umhüllenden  Fläche 
ein  doppelter  concentrischer  Kreis  des  Halbmessers  R  +  ab 
und  R  —  ab  seyn  wird. 

Das  Vorhergehende  hängt  auf  das  Innigste  mit  der  Lehre 
von  der  Variation  der  Parameter  zusammen,  die  in  der  Theo- 
rie der  planetarischen  Störungen  eine  so  wichtige  Rolle  spielt 
nnd  von  der  daher  hier  wenigstens  eine  kurze  Anzeige  gege- 
ben werden  soll.  Es  ereignet  sich  nämlich  sehr  oft  bei  hö- 
heren analytischen  Untersuchungen,  dafs  eine  Differentialglei- 
chung sehr  leicht  integrabel  wird,  wenn  man  in  ihr  ein  Glied, 
das  gewöhnlich  gegen  die  anderen  sehr  klein  ist,  gleich  Null 
setzen  oder  gänzlich  verschwinden  lassen  kann«  Dieses  ist 
z.  B.  der  Fall  mit  der  Gleichung 

f?*x 

__-f.aJx  +a.Cos.mt  =  0, 

wo  x  und  t  die  veränderlichen  und  a,  a  und  m  consiante 
GrÖfsen  bezeichnen.  Diese  Gleichung  kommt  in  der  Theoria 
der  Perturbationen ,  welche  die  Planeten  unseres  Sonnensy- 
stems von  einander  erleiden,  sehr  oft  vor,  und  in  ihr  ist  das 
letzte  Glied  et  .Cos.  mt,  welches  die  eigentlichen  Perturba- 
tionen enthält,  gegen  die  übrigen  Glieder  gewöhnlich  sehr 
klein.  Setzt  man  dieses  Glied  vollkommen  gleich  Null,  so 
erhält  man  die  Gleichung 
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die  bekanntlich  für  die  ungestörte  Bewegung  eines  Planeten 
um  die  Sonne  gehflrt.  Das  Integral  dieser  letzten  einfachen 
Gleichung  ist  aber,  wie  man  weifs, 

x  =  A  Cos.  (at —  B), 

vo  A  und  B  die  zwei  Constanten  bezeichnen,  die  durch  die 
doppelte  Integration  eingeführt  werden.  Wenn  nun  aber  auf 
diese  Weise  das  Integral  dieser  einfachem  Gleichung 

bekannt  ist,  welches  wird  das  gesuchte  Integral  der  oben  ge- 
gebenen Gleichung 

^  +  a*x  +  a.Cds.mt==0 

seyn,  vorausgesetzt,  dafs  a  eine  sehr  kleine  Gröfse  bezeich- 
net? Da  beide  Differentialgleichungen  unter  sich  ähnlich  und 
nur  durch  das  sehr  kleine  Glied  ct. Cos.  int  verschieden  sind, 
so  wird  die  Voraussetzung  erlaubt  seyn,  dafs  auch  ihre  zwei  Inte- 
grale unter  sich  ähnlich  und  ebenfalls  nur  durch  solche  Glieder, 
welche  die  sehr  kleine  Gröfse  a  als  Factor  enthalten,  verschieden 
seyn  werden,  ja  dafs  vielleicht  die  oben  aufgestellte  Gleichung 

x  =  ACos.  (at  —  B), 

die.  das  Integral  der  ersten  einfacheren  Gleichung  ist,  auch 
zugleich  das  Integral  der  zweiten  Ditferentialgleichung  vorstel- 
len kann,  wenn  man  nur  die  zwei  willkürlichen  constanten 
Gröfsen  A  und  B  oder,  wie  sie  auch  genannt  werden,  wenn 
man  nur  die  Parameter  A  und  B  nicht  mehr,  wie  zuvor,  als 
beständige,  sondern  wenn  man  sie  selbst  wieder  als  veränder- 
liche Gröfse n  betrachtet.  Nehmen  wir  also,  um  diese  Voraus- 
setzung näher  zu  untersuchen,  an,  dafs  von  der  oben  aufge- 
stellten Gleichung,  dis  wir  so  schreiben  wollen 

gyj-  +  a*x  +  o.Cos.mt  =  0  ...  (I) 

das  gesuchte  Integral  ebenfalls  die  Form 

x'=  A'.Cos.  (at  —  B') 
haben  soll,   wo  aber  die  beiden  Gröfsen  A'  und  Bv  kleinen, 
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von  der  ebenfalls  kleinen  Gröfce  a  abhängigen  Veränderungen 
unterworfen  seyn  »ollen.  Unter  aen  unzähligen  Wegen,  auf 
welchen  man  dieser  letzten  Annahme  entsprechen  kann,  wird 
ohne  Zweifel  einer  der  einfachsten  der  aeyn,   dafs  man  die 

8  x 

beiden   Werthe   des  ersten  Differentialcoefncienlen  und 

|l  der  beiden  aufgestellten  Differentialgleichungen  als  von 

derselben  Form  voraussetzt.    Nun  ist  aber  von  der  Gleichung 

.     x'=  A'Cos.Cat  —  B') 

das  erste  Differential  in  Beziehung  auf  alle  in  ihr  enthaltenen 
veränderlichen  Gröfsen 

^L=-aA'Sin.(at-B,)+^.Cos.(at-B/) 
dt 


+  A'^.Sin.(.t-B'). 

Von  dem  bekannten  Integral 

x  =  A  Cos.  (a  t  — B') 

unserer  einfachen  Gleichung 

d2x 


ist  aber  das  erste 

~  =  — a  A  .  Sin.  (a  t  — B), 

und  da,  unserer  Annahme  gemäfs,  die  Werthe  von  g^-  und 

von^r-  dieselbe  Form  haben  sollen,    so  hat  man  die  beiden 
dt 

Bedingungs^leichungen 

|£  rs—  aA'.Sin.fat-B')  j 
und  f 
~  .  Cos.  (a  t~  B')  +  A'  J5! .  Sin  .(at —  B')J 

Differentiirt  man  aber  den  Ausdruck  von         und  substiluirt 

dann  den  Werth  desselben  in  der  gegebenen  Gleichung  (1), 
so  erhält  man 
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Aus  dieser  und  der  letzten  Gleichung  findet  man  aber  für 

&  A '         S  B' 

beiden  Differentialcoefficienten         und        folgende  Wertlie: 

$  A      et        ^       _ ,  k  _ 
■ — =  -  oin.fat —  B  jCos.mt, 
t      a        v  ' 


=  ^7  Cos. (at  — B')Cos.mt. 

c?t  aA    ,  *- 

Ans  diesen  beiden  Diflferentialausdrücken  wird  man  aber  auch 
leicht  die  zwei  Integrale  für  A  und  B'  finden ,  wenn  man  an- 
nimmt ,  dafs  diese  Gröfsen  A'  und  B'  von  zwei  andern  con- 
ttanten  Gröfsen  A  und  B  nur  so  wenig  verschieden  sind,  dafs 
man  in  den  beiden  letzten ,  in  die  Gröfse  o  muhiplicirten  Glie- 
dern dieser  Gleichungen  A  für  A'undB  für  B'  setzen  darf.  Dann 
hat  man  nämlich 

x  c=  A'  Cos.  (a  t  — B' ) 
and  damit  erhalt  man  sofort 


A'=  A  — 


n  ,  *  . — :  Cos. (at +  rnt  — B) 
2a(a  +  m)        v     1  ' 


a 


~^(,-m)  Co».C,t-m,-B), 

and 

Br"B-2.(.+mMffin-('t  +  'nt-B) 

-2aC.-m)ASint>t-n,-B>' 

und  dadurch  sind  die  beiden  gesuchten  Gröfsen  A'  und  B' 
bestimmt,  und  sonach  ist  auch  das  Integral  der  Gleichung  (I) 
gegeben. 

Allgemeiner  noch  stellt  diesen  wichtigen  Gegenstand  La- 
vlack 1  dar.    Er  nimmt  nämlich  die  Gleichung  an 

!£+P+«Q=0.  ..(H) 


1  Mtfeuique  ctotto.  T.  I. 
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wo  P  und  Q  Functionen  von  x,  t  und  von  vorstellen 

dt 

und  wo  a  ein  sehr  kleiner  constanter  Factor  ist.  Das  Integral 
dieser  Gleichung  für  den  Fall,  wo  a  gleich  Null  ist,  sey  be- 
kannt, man  suche  das  Integral  der  gegebenen  Gleichung  (II). 
Differentiirt  man  das  gegebene  Integral  zweimal  in  Beziehung 
auf  x  und  t,  so  erhält  man  zwei  Gleichungen,  aus  denen 
man  durch  Elimination  die  Werthe  der  zwei  Constanten  C 
und  C  finden  kann,  die  in  diesen  zwei  Gleichungen  enthal- 
ten sind.  Diese  Constanten  werden  natürlich  in  Functionen 
$  x 

von  x,  tund       ausgedrückt  aeyn.    Nennt  man  also  Vund  V* 
dt 

diese  zwei  Functionen,  so  kann  man  diese  zwei  Constanten 
so  darstellen 

C=VundC=  V, 

*  und  diese  zwei  Gleichungen  sind  offenbar  die  zwei  ersten  In- 
tegrale von  der  gegebenen  Gleichung 

1  S  +  p  =  °      •-   -  . 

und  sie  werden  durch  die  Elimination  von  —  Jas  gesuchte 

zweite  oder  endliche  Integral  dieser  Gleichung  wieder  geben. 

Differentiirt  man  aber  die  beiden  letzten  Gleichungen  noch 
einmal,  so  erhalt  man 

<?V=0und  dV'=0, 
und  da  diese  Ausdrücke  vollständige  Differentialgleichungen 
der  zweiten  Ordnung  sind,    so  kann  jede  von  ihnen  nichts 
Anderes  seyn,  als  die  gegebene  Gleichung 

'  d*x 

5M  +  P  =  0  ' 

selbst,  mit  irgend  einem  Factor  multiplicirt.  Nennt  man  also 
Fdt  den  Factor  dieser  letzten  Gleichung,  der  die  Glei- 
chung dV  =  0  giebt,  und  ist  ebenso  F'dt  der  Factor  der  Glei- 
chung dV'  =  0,  so  hat  man 


aV-F*..  (J£+p) 


und 


ar-rt«.       +  p). 
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« 

Nun  ist  es  aber  «ehr  leicht,  diese  Factoren  F  und  F  zu  be- 
stimmen ,   wenn  einmal  die  Gröben  V  und  V  bekannt  sind« 

Dean  F  ist  offenbar  der  Faxtor  von  ^  in  dem  Differentiale 

*  S7  x 

von  V,  und  F'  ist  der  Factor  von  g^j-in  dem  Differentiale 

von  V'.  Da  man  also,  nach  der  Voraussetzung,  die  Werth« 
von  V  und  V  kennt,  so  darf  man  nur  die  Faotoren  von 
d2  x 

-z-T-  aus  diesen  beiden  Wejrthen  suchen ,  um  die  Werthe  von 

v  \r 

F  und  F'  zu  erhalten.  Gehn  wir  dann  wieder  zu  der  ur- 
sprünglichen Gleichung  (II)  zurück  und  multipliciren  wir  sie 
durch  Fdt  und  F*dt,  so  erhalten  wir 

O  =  #V+a0t.FQ 

und 

0  =  ÖV'  +  adt.F'Q, 
und  davon  sind  die  Integrale 

C  —  «/flt.FQ  =  V,. 
C'—  a/dt.VQ  =  V. 

Auf  diese  Weise  hat  man  also  zwei  Differentialgleichungen, 
welche  dieselbe  Form  haben ,  wie  in  dem  Falle ,  wo  a  =  0 
ist,  mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dafs  man  statt  der  will- 
kürlichen Gonstanten  C  und  C  die  Grössen 

C-i  afdt.FQ  und  C  —  a /flt.FQ 

setzt.   Wenn  man  aber  unter  der  Annahme  von  o  =  0  ans» 

8  v 

den  zwei  Integralen  C  =  V  und  C  =  V  die  Gröfse  ~- 

eliminirt,  so  erhält  man,  wie  wir  oben  gesehn  haben,  das 
endliche  Integral  der  Gleichun 


'S 


also  erhält  man  auch  das  endliche  Integral  der  oben  aufge- 
stellten Gleichung 

wenn  man  blofs  in  dem  vorhergehenden  Integrale  die  Giöfsen 
C  und  C  in 
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C  — a/£t.FQ  und  C—  «/0t.FQ 

verwandelt. 

Um  das  Vorhergehende  auf  einen  besondern  Fall  anzu- 
wenden, sey  die  Gleichung  gegeben 

wo  a  eine  sehr  kleine  Gröfse  bezeichnet  und  wo  Q  irgend 

#x ' 

•ine  Function  vom,  t  und  ^  ist. 
Für  a  =  0  hat  man 

ü      £t*  +  *  *• 

und  von  dieser  Gleichung  ist  bekanntlich  das  zweite  In- 
tegral 

C  C* 
x  =  —  Sin.  at  H  Cos.at, 


wo  C  und  C'  zwei  Gonstanten  sind.  Von  der  letzten  Gleichung 
ist  aber  das  erste  Differential 

s  — -  =  C  Cos.  a  t  —  C  Sin.  a  t 

und  die  Combination  der  beiden  letzten  Gleichungen  giebt 

C  a  ix  Sin,  at  +  ~  Cos.  at, 

1  ö  t 

Sx 

Ce=ax  Cos.at  —       Sin. at. 

Dieses  sind  die  zwei  Gleichungen,  die  wir  oben  durch  C=a  V 
und  C'=  V  bezeichnet  haben.     In  der  ersten  derselben  irt 

B2x 

der  Factor  von         gleich  F  =r  Cos.  at,  und  in  der  zweitem 

ist  F*  =  —  Sin.  at.  Um  daher  das  vollständige  Integral  der 
gegebenen  Gleichung  zu  erhalten,  werden  wir,  nach  dem  Vor- 
hergehenden, in  der  Gleichung 

C  C* 
x  =  —  Sin.  at  +  —  Cos.  at 
a  a 

blofs  statt  C  die  Gröfse  C  —  a/cH.FQ  und  statt  C  die 
Gröfse  C'  —  a  f  B  t .  F*  Q  Substituten ,  wodurch  »an  er- 
hält: 
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a  " 

C-f-  a/Qdt  Sin.  at  „ 
+     ^        ^      .  .Cos.  at, 

0>s  heifst,  das  vollständige  Integral  der  Gleichung 

wird  seyn 

C    •  C 

x  =  —  Sin.  at  H  Cos.  a  t 

o  a 

—  2  Sin.at./QdtCos.at  +  ^Cos.at./ QdtSin.at. 

Wäre  z.  B.  die  Gröfse 

aQ  =  A  +  BCos.  mt  +  B'Cos.nt 
+  ß  Sin.  mt  +  ßf  Sin.  n  t 

gegeben,  so  ist  das  gesuchte  Integral  der  Gleichung  (II) 

A    ,    C   e-  ,    C  n 

x  =  —  —  -f-  —  Sin.  at  +  —  Cos.  at 

a2        a  a 

B  B' 

+  — =  x  Cos.  mt  +  -=  5  Cos.  nt, 

m2 —  a2  n2  —  a2 

H  r  5  Sin.  mt  +     p      Sin.  nt, 

m2  —  a2  n2  —  a2 

welche  Auflösung  mit  der  vorhergehenden  übereinstimmt. 

Um  diese  Variation  der  Parameter,  von  welcher  wir  im 
Art.  JViderstand  einen  merkwürdigen  Gebrauch  machen  wer- 
den, hier  noch  von  ihrer  geometrischen  Seite  zu  erklären, 
wollen  wir  die  Bewegung  eines  Tendels  noch  einmal  in  Kürze 
betrachten.  Die  ganze  Theorie  dieser  Bewegung,  wie  sie  in 
dem  Art.  Pendel  ausgeführt  worden  ist,  folgt  aus  den  beiden 
Gleichungen 

xdx  +  zdz  =  0 

—   =A  +  4gz 

die  bereits  oben 1  .angeführt  worden  sind,  vorausgesetzt,  dafs 

j   

1    S.  Art.  Mechanik.  Bd.  VI.  S.  1565. 
Bd.  IX.  Hhhh 
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die  Bewegung  des  schweren,  am  Pendel  befestigten  Körpers 
in  einem  verticalen  Kreise  vor  sich  gehn  soll.  Diese  beiden 
Gleichungen  lassen  sich  selbst  auf  eine  einzige  zurückführen, 
ohne  ihrer  Allgemeinheit  Eintrag  zu  thun.  Nimmt  man  näm- 
lich die  beiden  Cooro'inaten  x  und  z  so  an,  dafs  man  hat 

x  =  r  Sin.a  und  z  =  r  Cos.a, 

wo  r  den  Halbmesser  des  Kreises  bezeichnet,  so  verschwin- 
det, wenn  man  die  Werthe  von  dx  =  zda  und  dy=s — xda 
in  den  beiden  vorhergehenden  Gleichungen  substituirt,  die 
erste  derselben  von  selbst  und  die  zweite  geht  in  die  fol- 
gende über: 

^j^1-  =t^C+4grCos.o, 
deren  Differential  in  Beziehung  auf  a  und  t  ist 

ft+2la»..-o 

dt*  r 

nnd  diese  letzte  Gleichung  ist  es,  welche  die  ganze  Theorie 
des  kreisförmigen  Pendels  enthalt,  so  wie  die  vorletzte  zu- 
gleich die  Geschwindigkeit  desselben  für  jeden  Punct  seiner 
Bahn  giebt. 

Setzt  man  in  der  letzten  Gleichung  den  Winkel  a  sehr 
klein ,  so  hat  man 

fpr +T,a==0-  ..0«) 

und  ven  dieser  Gleichung  ist  das  Integral 


oder  auch 


X Are.  Sin.«  f^g, 


wo  C  die  Constante  der  Integration  bezeichnet.  Wenn  aber 
die  Gleichung  (III)  die  Pendelbewegung  unter  der  Voraus- 
setzung giebt,  dafs  der  von  dem  schweren  Körper  beschrie- 
bene Bogen  nur  klein  ist  und  überdiefs  einem  Kreise  vom 
Halbmesser  r  angehört,  so  ist  aus  dem,  was  oben1  gesagt  wor- 

1   S.  Art.  Pgndßl.  Bd*  VII.  S.  S09.  and  Art.  Füll.  Bd.  IV.  S.  22. 
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den  ist,  anch  schob  ohne  weitere  Rechnung  zu  vermuthen, 
dafs  dieselbe  Gleichung  (III)  auch  die  Bewegung  eines  cykloi- 
dalischen  Pendels  und  zwar. für  jede  Gröfse  des  Bogens  der 
Cykloide  darstellen  werde.  In  der  That,  wenn  BNcs  denjg*' 
Bogen  einer  Cykloide  DMm  d  vorstellt,  deren  tiefster  Pnnct  B 
ist ,  und  wenn  man  die  Verticale  B  P  =  x  und  die  Constante 
BE  =  h  nimmt,  wo  h  die  anfängliche  Höhe  des  bewegli- 
chen Körpers  im  Puncto  D  über  der  durch  B  gehenden  Ho- 
rizontallinie anzeigt,  so  hat  man  aus  den  ersten  Gründen  der 
Mechanik  für  jede  willkürliche  Curve  den  Ausdruck 

TT%M  f==. 

Die  bekannte  einfachste  Gleichung  der  Cykloide  aber  itt 

»•=4ax, 

wo  a  der  Durchmesser  des  die  Cykloide  erzeugenden  Kreises 
ist.  Eliminirt  man  aus  diesen  beiden  Gleichungen  die  Gröfse 
x,  so  erhält  man 

a 


für  die  Bewegung  des  cykloidalischen  Pendels,  die,  wie  ge- 
sagt, mit  der  Gleichung  (III)  von  derselben  Form  ist.     Da  - 

eine  ihrer  Natur  nach  positive  Gröfse  ist,  kann  diese  Glei- 
chung auch  so  geschrieben  werden 

J!i  +.**=<>...  (IV) 

Diese  Gleichung  (IV)  drückt  demnach  die  Bewegung  eines 
Pendels  aus,  das  sich  in  einer  vertical  stehenden  Cykloide  be- 
wegt und  auf  welches  blofs  die  Schwere,  ebenfalls  in  verti- 
caler  Richtung,  einwirkt.  Also  drückt  auch,  nach  dem  Vor- 
hergehenden, die  Gleichung 

!^  +  a*x'+«Cos.mt=0  ...  (V) 

■ 

die  Bewegung  eines  cykloidalischen  Pendels  aus,  auf  welche 
nebst  dex  Schwere  auch  noch  eine  andere  kleinere  Kraft 
als  Pettorbation  der  ersten  Kraft  einwirkt,  welche  Perturbation 
die  Gröfse  a  Cos.  m  t  ist  und  in  der  Richtung  der  Tangente 

Hhhh.2 
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4er  Curve  liegt.  Wenn  die  Gräfte  a  gleich  Null  wäre,  %o 
hatte  man  für  das  Integral  der  Gleichung  (V)  % 

%'  =  A'  Cos.  (a  t  —  B' ) 

und  daraus  folgt,  dafs  auch  in  dem  durch  jene  Pertubation 
gestörten  Pendel  der  Ort  des  bewegten  Körpers  für  jede  ge- 
gebene Zeit  t  durch  dieselbe  Formel  bestimmt  werden  kann, 
wie  in  dem  ungestörten  Pendel.  Dieses  unterliegt  auch  kei- 
nem Zweifel,  da  offenbar  dieselbe  Sache  auch  in  derselben 
Form  mit  unzähligen  verschiedenen  Werthen  ihrer  Parameter 
dargestellt  werden  kann.  Wenn  wir  aber  die  letzte  Glei- 
chung diiferentiiren ,  so  finden  wir,  nach  dem  Vorhergehen- 
den, dafs  mit  den  gefundenen  Werthen  von  A'  und  B'  die 
Geschwindigkeit  des  Pendels  gleich  —  a  A'  Sin.  (at  —  B') 
ist,  d.  h.  dafs  auch  die  Geschwindigkeit  in  dem  gestörten 
Pendel  durch  dieselbe  Formel,  wie  in  dem  ungestörten,  dar- 
gestellt wird.  Demnach  ist  sowohl  der  Ort,  als  auch  die  Ge~ 
schwind  ig  keit  des  gestörten  Pendels  für  die  Zeit  t  dieselbe 
mit  der  des  ungestörten  Pendels,  vorausgesetzt,  dafs  für  die- 
ses ungestörte  die  Amplitude  der  Vibration  in  derselben  Zeit 
t  durch  die  Gröfse  A'  ausgedrückt  ist  und  dafs  dieses  nnge- 

w 

störte  Pendel  in  dem  Augenblicke      sich  am  aufsersten  End- 

puncte  seiner  Amplitude  befunden  habe.  Sollte  also  für  ir- 
gend eine  Zeit  t  die  störende  Kraft  plötzlich  verschwinden, 
so  würde  von  diesem  Augenblicke  an  das  Pendel  zu  beiden 
Seiten  der  Verlicale  solche  Schwingungen  machen,  dafs  der 
Bogen  seiner  Amplitude  gleich  seyn  würde  demjenigen  Werthe 
von  A',  welchen  das  Pendel  zu  jener  Zeit  t  hatte,  und  dafs 

es/  fortan  immer  zur  Zeit  -  an  dem  Endpuncte  seines  Bogens 

ankommen  würde,  wo  B'  wieder  denjenigen  AVerth  hat,  den 
es  zu  derselben  Zeit  t  hatte,  als  die  störende  Kraft  plötzlich  zu 
wirken  aufhörte.  Ganz  ebenso  verhält  es  sich  aber  auch  mit 
den  Störungen,  welche  die  Planeten  in  ihrer  Bewegung  um 
die  Sonne  unter  einander  erleiden,  insofern  nämlich  diese  Stö- 
rungen nicht  sowohl  auf  den  Ort  des  gestörten  Planeten  in 
seiner  Bahn,  als  vielmehr  auf  die  Elemente  dieser  Bahn  selbst 
einwirken ,  welche  Elemente  hier  diejenigen  constanten  Gröfsen 
sind,  deren  Aenderungen  den  Differenzen  A'  —  A  und  B'  —  B 

♦ 
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in  dem*  vorhergehenden  Beispiele  entsprechen,  und  die1  unter 
der  Benennung, der  Sacularstörungen  bekannt  sind« 

/  "  JL» 

> 

i 

Umlaufszcitcn. 

i 

Revoal  utioji;  Revolution  Revolution;  Revolu- 
tion ist  die  Zeit,  die  ein  in  einer  geschlossenen  krummen 
Linie  sich  bewegender  Körper  braucht,  um  wieder  zum 
anfänglichen  Puncte  seiner  Bahn  zurückzukommen.  Bei  den 
Himmelskörpern,  wo  dieser  Ausdruck  am  gebräuchlichsten  ist, 
iat  Revolution  die  Zeh,  wahrend  welcher  der  Planet  oder  Ko- 
met um  die  Sonne  oder  der  Satellit  um  seinen  Hauptplaneten 
den  ganzen  Umfang  seiner  Bahn  zurücklegt  oder  wahrend 
welcher  er  wieder  zu  demselben  Puncte  seiner  Bahn  zurück- 
kehrt. Kennt  man  die  tägliche  Bewegung  a  des  Planeten,  so 
ist  es  leicht,  die  Revolution  T  desselben  zu  finden.  Es  ist 
nämlich  in  Folge  einer  einfachen  Proportion,  da  der  Planet  in 
der  Zeit  von  T  Tagen  3G0  Grade  zurücklegt 

360    ,  300 
a  s  ^~  oder  1  =  , 

wo  a  in  Graden ,  so  wie  T  in  Tagen  ausgedruckt  wird.  Für 
die  Sonne  z.  B.  hat  man  in  Beziehung  auf  die  Fixsterne  oder 
auf  irgend  einen  festen  Punct  des  Himmels  die  tägliche  Be- 
wegung a  =  0Ü,985609,  also  ist  auch  die  Revolution  der  Son- 
ne in  Beziehung  auf  die  Fixsterne 

T=        =  305,256384  Tage. 

Allein  die  Puncte  der  Bahn,  zu  welchen  der  Planet  wieder  zu- 
rückkehren soll,  um  ein«  Revolution  in  Beziehung  auf  dieselben  zu 
Vollenden,  können  selbst  wieder  beweglich*  Puncte  veyn,  und 
so  wird  man  für  denselben  Planeten  verschiedene  Revolutio- 
nen erhalten,  je  nachdem  man  seine  Bewegung  auf  verschiedene 
Puncte  seiner  Bahn  bezieht.  Wir  wollen  die  vu tauglichsten 
derselben  angeben. 


1  Vcrgl.  Art.  Verturbationen. 
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* 

Die  einfachste  ist  die  siderische  Revolution  oder  die  Zeh 
der  Rückkehr  des  Planeten  zu  demselben  Gestifne  (sidus)  als 
fester  Punct  des  Himmels  betrachtet.    Wenn  nämlich  der  Pla- 
net, von  der  Sonne  gesehn,  oder  wenn  der  Satellit,  von  dem 
Mittelpuncte  seines  Hauptplaneten  gesehn ,   wieder  zu  dem- 
selben Puncte  des  Himmels,  bei  dem  er  zuletzt  gesehn  wurde, 
zurückkehrt,  so  hat  er  um  seinen  Centralpunct  in  der  That 
volle  360  Grade  zurückgelegt  und  die  Zeit ,    in  welcher  er 
dieses  thnt,  ist  seine  wahre  oder,  wie  sie  auch  genannt  wird, 
seine  siderische  Umlaufszeit.    Für  die  Sonne,  von  der  Erde 
gesehn,  oder  eigentlich  für  die  Erde,  von  der  Sonne  gesehn, 
ist  diese   sideri«ch»  Umlaufszeit  gleich   365,256384  mittlere 
Sonnentage   und  für   den  Mond   ist   sie  gleich  27,3216614 
solcher  Tage.      Diese  wahre   oder  siderische  Revolution  ist 
aber  nicht  die  Zeit,  nach  welcher  die  Sonne  oder  der  Mond 
wieder  dieselbe  Länge  erhalt,    denn   die  Lange   wird  vom 
Frühlingspuncte  an  gerechnet  und  dieser  Punct   ist  vermöge 
der  Präcession  der  Nachtgleichen1  selbst  wieder  veränderlich. 
Die  Zeit  zwischen  zwei  nächsten  ZuriickUünftPn  eines  Plane- 
ten zu  diesem  veränderlichen  Frühlingspuncte  wird  die  tropi- 
sche oder  auch  die  periodische  Revolution  des  Planeten  ge- 
nannt. Für  die  Sonne  ist  diese  tropische  Revolution  365,2422542 
und  für  den  Mond  27,321582  mittlere  Sonnentage.  Ebenso 
heilst  die  Zeit  zwischen  zwei  nächsten  Durchgangen  des  Pla- 
neten durch  die  zwei  äufsersten  Puncte  der  (ebenfalls  beweglichen) 
grofsen  Axe  seiner  Bahn  die  anomalistische  Revolution,  weil 
nämlich  von  diesem  Puncte  aus  die  mittlere  und  wahre  Ano- 
malie gezählt  wird»    Für  die  Erde  ist  das  anomalistische  Jahr 
365,259709  und  für  den  Mond  27,55455  Tage.     Bei  dem 
Monde  pflegt  man  noch  zwei  andere  Revolutionen  anzuwen- 
den, da  durch  sie  besonders  die  Berechnung  der  Finsternisse 
sehr  erleichtert  wird.    Die^eit  nämlich  zwischen  zwei  näch- 
sten Durchgängen  des  Monds  durch  den  auf-  oder  absteigen- 
den Knoten  seiner  Bahn  wird  die  drakontiache  Revolution  des 
Monds  oder  auch  der  Drachenmonat  genannt,    und  die  Zeit 
endlich  zwischen  zwei   nächsten  Neumonden  oder  zwischen 
zwei  nächsten  Vollmonden  heifst  die  synodische  Revolution 
des  Monds.    Es  ist  daher  die  siderische  Revolution  eines  Pla- 


1    S.  Art.  rorrüchtntj  der  Nacht  Reichen. 
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rieten  die  Umlaufszeit  desselben  um  die  Sonne  in  Beziehung 
anf  einen  festen  Punct  des  Himmels,  die  tropische  in  Bezie- 
hung auf  die  Nachtgleichen,  die  anomalistisohs  in  Beziehung 
mf  die  grofse  Axe  oder  auf  die  Apsiden »  die  drakontische 
auf  die  Knoten  und  endlich  die  synodische  in  Beziehung  auf 
die  von  der  Erde  gesehene  Sonne ,  d.  h.  auf  die  Conjunction 
oder  Opposition  des  Planeten  mit  der  Sonne. 

< 

A.  Ableitung  dieser  Revolutionen  aus 

einander« 

* 

Wir  wollen  sehn,  wie  man,  wenn  man  eine  dieser  Revo- 
lutionen kennt,  die  andern  daraus  ableiten  kann.  Nehmen  wir 
*n,  zwei  Körper  bewegen  sich  hinter  einander  in  der  Peri- 
pherie eines  Kreises,  dessen  Halbmesser  r  Fufs  und  dessen 
Peripherie  daher  2rn  Fufs  betrage,  wo  n  das  Verhahnifa  der 
Peripherie  jedes  Kreises  zu  seinem  Durchmesser  bezeichnet. 
Der  erste  dieser  Körper  soll  a  und  der  zweite  a'  Fufs  in  ei- 
ner Secunde  zurücklegen ,  die  anfängliche  Distanz  beider  Kör- 
per soll  b~  Fufs  betragen ,  und  der  erste  soll  um  t  Secunden 
früher,  als  der  zweite,  seine  Bewegung  anfangen.  Wann  wer- 
den sich  beide  Körper  begegnen  ?  Wenn  sie  sich  in  x  Se- 
cunden nach  dem  Abgange  des  zweiten  Körpers  begegnen;  so 
ist  in  dieser  Zeit  der  Weg  des  ersten  Körpers  a  (t  -f-  x)  un<* 

der  des  zweiten  a'  x.  Man  hat  daher  a'  x = b  +  a(t  -f-  x),  folglich 

• 

•  at  4-b 


a  —  a 


Wenn  sie  sich,  nach  dieser  ersten  Begegnung,  noch  weiter  zu 
bewegen  fortfahren,  so  wird  man  die  Zeit  zwischen  der  er- 
sten und  zweiten  Begegnung  finden ,  wenn  man  in  dem  letz- 
ten Ausdrucke  b  =s  2rn  und  t  =  0  setzt,  welche  Zeit  daher 

Im 


a 


seyn  wird,  so  dafs  man  daher  für  die  Zeit  der  zweiten  Be- 
gegnung seit  dem  Abgange  des  zweiten  Körpers  haben  wird 

<Xxn  +  at  +b 

x  —  i  

a  —  a 

und  ebenso  wird  die  Zeit  der  dritten  Begegnung  seyn 
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,t      4r7r  +  at  +  b 

x  =   }  

a  —  a 

und  die  der  vierten 


,,,      6m  +  at  +  b 
x    =   r  —  u.  s.  w. 


Sollte  der  erste  Körper  seine  Bewegung  nicht,  wie  bisher 
vorausgesetzt  wurde,  t  Secunden  früher,  sondern  vielmehr 
t  Secunden  später  anfangen,  als  der  zweite,  so  wird  man  in 
den  vorhergehenden  Ausdrücken  die  GrbTse  t  negativ  nehmen, 
und  ebenso  wird  a  negativ  zu  nehmen  seyn ,  wenn  der  zweite 
dem  ersten  nicht  nachfolgt ,  wie  oben  angenommen  wurde, 
sondern  ihm  entgegen  geht. 

Beisp.  I.  Um  12  Uhr  stehn  beide.  Zeiger  einer  Uhr  über 
einander.    Wann  werden  sie  wieder  über  einander  stehn? 

Hier  ist  für  den  Stundenzeiger  a  =  l  und  für  den  Mi- 
nutenzeiger a'=  12;  ferner  t  =  0  und  b  =  60,  so  wie  auch 
2 r  7r=60  Minuten.  Das  erste  Zusammentreffen  hat  daher  um 
die  Zeit 

oder  5T5r  Minuten  nach  1  Uhr  statt.  Die  iweite  Begegnung 
erfolgt  um 

x'  =  =  10«  Minuten  nach  2  Uhr ; 

11  . 

die  dritte  Begegnung  hat  statt  um 

x"==  ==  16A  Minuten  nach  3  Uhr  u.  s.  w. 

Beisp.  II.  An  einem  gegebenen  Tage  ist  die  Länge  der 
Sonne  130  und  die  des  Monds  70  Grade ;  die  Geschwindig' 
keit  des  Monds  ist  13)368,  wenn  die  der  Sonne  gleich  der 
Einheit  angenommen  wird.    Man  hat  daher 

a  =  1,    a'  s  13,368,    b  =  60  und  t  =  0, 

und  damit  erhält  man  für  die  Zeit  der  Begegnung  beider  Ge- 
stirne 

x  -  at+b  -    «0     _  A  q,i  Tane 

und  am  Ende  dieser  4,851  Tage  wird  die  Länge  dieser  bei- 
den Gestirne  134,851  Grade  seyn. 
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Beisp.  III.  Wann  wieder  das  Verhältnifs  der  Geschwindig- 
keiten dieser  beiden  Gestirne  13,368  ist  und  wenn  sie,  von 
der  Erde  gesehn ,  dieselbe  Lange  haben  oder  in  Conjunction 
sind,  wann  werden  sie  in  ihre  nächstfolgende  Conjunction 
treten?  Hier  ist  a  =  l,  a'=  13,368,  t  =  0  und  b  gleich 
der  Umlaufszeit  der  Sonne  oder  b  =  365,256384,  also  ist 
auch 

v  -  "  +  b  _  365,956384  _„0 „9T„,. 
x  -  -j^  =.    W>3Ö8  29,532  T.ge, 

nnd  dieses  wird  daher  die  synodiscJi*  Revolution  des  Monds 
seyn. 

Sey  überhaupt  A  die  Revolution  irgend  ejnes  Gestirns  in 

360 

Beziehung  auf  irgend  einen  Punct ,  also  auch  -j—  die  tägliche 

Bewegung  dieses  Gestirns  in  Beziehung  auf  denselben  Punct. 
Nennt  man  ferner  m ,  in  Graden  ausgedruckt,  die  tägliche  Be- 
wegung eines  zweiten  Puncts  in  Beziehung  auf  jenen  ersten, 
360 

so  ist  auch  ~  m  die  tägliche  Bewegung  des  Gestirns  in 

Beziehung  auf  diesen  zweiten  Punct,  und  wenn  daher  B  die 
Revolution  des  Gestirns  in  Beziehung  auf  diesen  zweiten  Punct 
genannt  wird,  so  ist 

H          360  A_ 

360  _     —       A  m'; 
A       m  360 

A 

Setzt  man  der  Kürze  wegen  0  =         so  hat  man 

i ,  OÖO 

'  B=A.[l  +  0m+02ma  +  03m3+..] 

und  dieses  ist  die  gesuchte  Gleichung  zwischen  den  beiden 
Revolutionen  A  und  B.  Geht  der  zweite  Punct  in  Beziehung 
auf  das  Gestirn  rückwärts,  so  wird  m  negativ  genommen. 

■ 

Für  die  Erde  ist,  nach  dem  Vorhergehenden,  die  *ideri~ 
sehe  Revolution  A  =  365,256384  Tage.  Um  daraus  die  tro- 
pische Revolution  der  Erde  zu  finden,  so  beträgt  die  jährli- 
che allgemeine  Präcession1  50",2296  für  das  Jahr  1825,  also 
ist  auch  die  tägliche  Präcession  in  Graden  ausgedrückt 

1   S.  Art.  f'orrfclcung. 
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50,2296 


m 


=  ~  36ÖÜxiü57»  =  ~  0,0000382, 


wenn  die  Lange  des  Julianischen  Jahres  gleich  365J  Tage  ge- 
setzt wird.  Wir  erhalten  demnach  für  das  tropische  Jahr  der 
Erde 

i 

360 

B=  0,985609  +  0,0000382  =  W4225  T*Se>  wie  M™' 


Das  tropische  Jahr  ist  demnach  um  0,014134  Tage, 
um  die  Zeit,  welche  die  Erde  gebraucht,  den  Bogen  50",2296 
der  jährlichen  Pritcession  zurückzulegen,  kürzer  als  das  side-. 
rische.  Da  aber  dieser  Bogen  veränderlich  ist,  so  ist  auch 
die  Lange  des  tropischen  Jahres  der  Erde  veränderlich,'  wah- 
rend die  des  siderischen  für  alle  Zeiten  dieselbe  bleibt. 

Für  den  Mond  hatten  wir  oben  die  siderische  Revoluiiuu 
A  =  27,3216614  Tage.  üeberdiels  ist  m  =  —  0,0000382, 
wie  zuvor,  also  auch 

|£  =  -  0,000002899132 
ooO 

und  daher  die  tropische  Revolution  des  Monds 

B  = — ^-r—  t=  27,321582  Tage,  wie  oben. 

v     a  m 

Die  jährliche  Bewegung  der  Apsiden  der  Erdbahn  in  Bezie- 
hung auf  die  Gestirne  ist  11,798  Secunden  gen  Ost,  also  ist 
auch  die  tägliche  Bewegung  der  Apsiden  in  Graden  ausge- 
drückt 

_  11,798 
m  ~  3600X305,25 

und  daher 

~  =0,0000091036, 

woraus  man  für  das  anomalistische  Jahr  der  Erde  erhall 
B  =  A  +  ^  +  ..  =  365,259709  Tage. 

Auch  kann  man  die  vorhergehende  allgemeine  Gleichung  noch 
einfacher  auf  folgende  Weise  ausdrücken.  Jst  A  die  Revolu- 
tion  des  Gestirns   in  Beziehung   auf  einen  Punct,   T  die 
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Revolution  eines  zweiten  Puncts  in  Beziehung  auf  jenen  er- 
sten und  endlich  B  die  Revolution  des  Gestirns  in  Beziehung 
auf  diesen  zweiten  Punct,  so  hat  man 

B  =  — -         oder  B  =  ■  AT 

1_1  T — A * 

A  T 

Ist  z.  B.  A  =  27,3216614  die  siderische  Revolution  des  Monds 
und  T  =  3232,575343  die  siderische  Revolution  der  grolsen 
Axe  der  Mondbahn,  so  ist 

=  0,036601  und  i  =  0,000309351 ,  . 

also  auch  die  anomalistische  Revolution  des  Monds 

B=  T  1    ■  =27,55455. 
A  T 

■ 

Ist  aber  T  =  —  6793,39108  die  siderische  Revolution  der 
Mondknoten  und  bleibt  A  wie  in  dem  letzten  Beispiele,  so 
hat  man 

^  =  —  0,000147202 

und  daher  den  Drachenmonat  des  Monds  gleich 

B  =  j-L-j  =  27,21221  Tage  u.  s.  w. 
A  T 

* 

B.   Bestimmung  der  Revolution  aus  Beob- 
achtungen. 

Sey  1  die  beobachtete  heliocentrische  (von,  der  Sonne  aus 
gesehene)  Länge  eines  Planeten  für  irgend  eine  Zeit  und  1' 
die  durch  eine  spätere  Beobachtung  gegebene  heliocentrische 
Lange  desselben,  und  nehmen  wir  an,  dafs  die  Zwischenzeit 
der  beiden  Beobachtungen  t  Tage  betrage.  Wenn  nun  der 
Planet  sich  in  einem  Kreise,  also  gleichförmig,  um  die  Sonne 
bewegte ,  so  würde  die  tropische  Umlaufszeit  T,  in  Tagen  aus- 
gedrückt, durch  folgende  Proportion  gegeben  seyn 

1'—  !:t  =  360°:T, 

* 
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oder  man  würde  haben 

T  _  360  t 
1  —  V     i  > 


wo  1  und  Tin  Graden  undTheilen  eines  Grades  ausgedrückt  sind. 
Da  aber  die  Planeten  sich  nicht  in  Kreisen,  sondern  in  El- 
lipsen, also  auch  ungleichförmig  um  die  Sonne  bewegen,  so 
mufs  man  die  beiden  beobachteten  waJiren  Langen  zuerst  von 
dieser  elliptischen  Ungleichheit  befreien  oder  in  die  sogenann- 
ten mittleren  Längen  verwandeln  K  Ebenso  mufs  man  sie  von 
den  Störungen  befreien,  die  durch  die  Nutation ,  Aberration 
o.  s»  w.  und  durch  die  Einwirkungen  oder  Perturbationen  der 
anderen  Planeten  entstanden  sind  ,  so  dafs  also  1  und  Y  die 
mittleren,  von  allen  diesen  fremden  Einflüssen  ungestörten 
Lä  ngen  bezeichnen» 

Da.  die  Bestimmung  der  Umlaufazelt  für  die  Theorie  der 
Planeten  von  der  größten  Wichtigkeit  ist,  so  mufs  sie  auch 
mit  aller  möglichen  Schärfe  vorgenommen  werden  und  die 
beobachteten  mittleren  Längen  1  und  1'  sollten  daher  .ganz  feh- 
lerfrei seyn.  Allein  da  alle  unsere  Beobachtungen  ,  wie  überhaupt 
jede  menschliche  Unternehmung,  nie,  oder  doch  nur  zufällig, 
ganz  fehlerlos  seyn  kann,  und  da  ebenso  die  erwähnten  Re- 
duetionen  (durch  welche  man  die  wahren  beobachteten  Län- 
gen auf  mittlere  bringt)  wieder  mannigfaltige  neue,  wenn  gleich 
vielleicht  nur  geringe,  Fehler  veranlassen  können,  so  wollen 
wir  annehmen,  dafs  die  erste  mittlere  Länge  1  um  dl  und 
die  zweite  1'  um  dl'  fehlerhaft  sey,  so  dafs  man  also  eigent- 
lich die  beiden  mittleren  Längen  1  -f-  Di  und  1'+  BY  hätte 
beobachten  sollen.  Dann  würde  also  auch  die  aus  diesen  Län- 
gen geschlossene  Revolution  nicht 

sondern  eine  andere  T  +  #T  gewesen  seyn,  und  man  findet 
diese  Verbesserung  dT ,  wenn  man  die  vorhergehende  Glei- 
chung in  Beziehung  auf  T  und  T  —  1  düferentiirt.  Dieses 
giebt 

BT  =  -<*;r *'\T  =  -  C*r-*1).T.; 
>  i  —1  3öüt 


1   8.  Art.  milderer  Plattet.  Bd.  VI.  S.  2310. 
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Diese  Gleichung  zeigt,  dafs  bei  denselben  Fehlem  dl  und  dl' 
der  Deobachtaog  der  Fehler  ST  in  der  aus  diesen  Beobach- 
tungen gefolgerten  Revolution  desto  kleiner  seyn  wird,  je  gr8- 
fser  der  Bogen  (1' —  1)  ist,  den  der  Planet  in  der  Zwischen- 
zeit t  durchlaufen  hat,  oder  je  gröfser  die  Zwischenzeit  t  selbst 
ist.  Man  wird  daher  im  Allgemeinen  immer  zwei  in  4er  Zeit 
sehr  entfernte  Beobachtungen  zu  diesem  Zwecke  auswählen 
müssen,  wenn  man  den  Werth  von  T  mit  grofser  Präcision 
erhalten  will.  Gesetzt  man  hätte  zu  Hipparch's  Zeit  (150 
Jahre  vor  Chr.  G.)~und  im  Anfange  des  gegenwärtigen  Jahr- 
hunderts zwei  Längen  1  und  t  des  Monds  beobachtet,  80  wür- 
de die  Zwischenzeit  dieser  beiden  Beobachtungen 

150  +  1800  =  1930  Jahre 

oder,  wenn  man  durch  365,25  multiplicirt,  t  =  712237,5  Tagex 
betragen.  Die  siderische  Umlaufszeit  des  Monds  ist  aber  27,322 
Tage,  und  sonaoh  giebt  die  letzte  Gleichung 

BT  =  —  0,0000029114  (dl'—  B\)t 
wo  51'—  B\  in  Graden  und  BT  in  Tagen  ausgedrückt  ist. 
Will  man  aber,  wie  gewöhnlich,  BY —  dl  in  Bogensecun- 
den  und  BT  in  Zeitsecunden  ausdrücken,  so  hat  man 

BT  =-  0,000069874(51'—  B\). 

Aus  der  letzten  Gleichung  geht  hervor,  dafs  man  in  BY  —51 
einep  Fehler  von  vollen  3°  58'  32"  begehn  müiste,  um  die 
Revolution  T  um  eine  einzige  Zeitsecunde  unrichtig  zu  er- 
halten, und  dafs  ein  Fehler  von  51'—  51  =  143"=  0°  2'  23" 
erst  einen  Fehler  BT  =  0,01  Zeitsecunde  geben  würde. 
Man  sieht  daraus  den  grofsen  Vortheil,  welchen  uns  sehr  alte) 
Beobachtungen  gewähren.  Diesen  Vortheil  erkannte  ohne  Zwei« 
fei  auch  schon  Hipparch,  da  er  die  synodische  Umlaufszeit 
des  Monds  gleich  29Ta«e  12  Stund.  44  Mio.  3  See,  26224  bestimm- 
te1, also  noch  nicht  0°,4  gröfser,  als  sie  unsere  neuesten  Be- 
stimmungen geben,  denn  nach  Laflacc2  ist  diese  synodische 
Revolution  desMonds  gleich  29T*S°  12  *M4  2  S«S  8650624. 
Allein  wenn,  wie  es  leider  nur  zu  oft  der  Fall  ist,  diese  al- 
ten Beobachtungen  der  Griechen  oder  Chaldäer  gar  zu  fehler- 


1  Ptolemaeus  Almagest.  Lib.  IV,  Cap.  2.  Lalakde  Astronomie, 
f.  1417. 

2  Exposition  du  Syst,  du  Monde.  Vme  6&.  T.  1.  p.  4L 
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haft  sin  J ,  dann  müssen  wir  uns  mit  den  neueren  Beobachtun- 
gen begnügen,  die  zwar  des  groben  Vorth eils  einer  sehr  lan- 
gen Zwischenzeit  entbehren,  aber  dafür  wieder  nur  sehr 
kleine  Beobachtungsfehler  geben.  Dieses  ist  der  Fall  bei  fast 
allen  alten  Planetenbeobachtungen,  die  uns  PtolemAus  erhal- 
ten hat,  und  die  noch  überdiefs  an  dem  Umstände  leiden), 
dafs  sie,  besonders  für  die  beiden  unteren  Planeten,  Mercnr 
und  Venus,  keinen  heliocentrischen ,  sondern  nur  den  geocen— 
frischen  Ort  der  Planeten  geben,  da  doch  jene  Oerter,  die  helio- 
centrischen ,  unter  den  obigen  Grofsen  1  und  1'  verstanden  wer- 
den. Wir  werden  aber  am  Ende  dieses  Artikels  kurz  zu  zei- 
gen suchen,  wie  man  den  heliocentrischen  Ort  eines  Planeten 
in  seinen  geocentrischen  und  umgekehrt  verwandeln  kann. 

Hier  wird  der  Ort  seyn ,  die  vorzüglichsten  und  ältesten 
Beobachtungen  der  Alten  zur  bequemen  Uebersicht  zusammen- 
zustellen« Die  sieben  ersten  hat  uns  Ptolemäus  in  seinem  Werke 
MtydXtj  ovvra£t$  erhalten,  die  beiden  letzten  aber  haben  uns 
die  Jesuiten  -  Missionäre  aus  den  Büchern  der  Chinesen  mit- 
getheilt.  Die  Angaben  sind  sämmtlich  vor  dem  Anfange  un- 
serer Zeitrechnung. 

Im  Jahre  228  vor  Chr.  G.  am  1.  Marz  bedeckte  Saturn 
den  Stern  y  Virginia. 

Im  Jahre  240  am  3.  September  bedeckte  Jupiter  den  Stern 

d  Cancri. 

Im  Jahre  264  am  14.  Nov.  wurde  eine  grbTste  Elonga- 
tion  Mercurs  von  der  Sonne  beobachtet,  woraus  man  die 
Länge  dieses  Planeten  212°  47'  um  16u  16'  Paris.  Zeit  ge- 
schlossen hat. 

Im  Jahre  271  den  17.  Januar  wurde  ß  Scorpii  vom  Mars 
bedeckt. 

Im  Jahre  271  den  11.  October  wurde  y  Virginia  von  der 
Venus  bedeckt. 

Im  Jahre  719  am  8.  März  wurde  von  den  Chaldaem  in 
Babylon  eine  Mondfinsternifs  beobachtet. 

► 

Im  Jahre  720  am  19.  März  beobachteten  dieselben  wieder 
eine  Mondfinsternifs. 

Im  Jahre  1100  beobachtete  Tschukoko  in  Chioa  die  Sonne 
am  Gnomon.  Die  Resultate  dieser  Beobachtung  sind  im  Art. 
Vorrüchung  umständlich  angeführt. 
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Im  Jahr©  2155  endlich  sollen ,  nach  den  Ersählungen  ei- 
nes bei  den  Chinesen  heiligen  Buches,  die  Astronomen  Hl 
und  Ho  eine  in  diesem  Jahre  eingetretene  Finsternifs  falsch 
berechnet  haben  und  dafür  mit  dem  Tode  bestraft  worden 
seyn.  Die  Beobachtung  dieser  Finsternifs  selbst  ist  nicht  auf 
uns  gekommen. 

■  \  « 

C.   Bestimmung  der  mittleren  Länge  der  Pla- 
neten durch  ihre  Umlaufszeit« 

Wenn  sonach  die  Umlaufszeit  T  bekannt  ist,  so  ist  da- 
durch, wie  bereits  oben  gesagt,  auch  die  mittlere  tägliche  Be- 
wegung a  durch  die  Gleichung  gegeben 

360 

Kennt  man  also  die  mittlere  Länge  1  des  Planeten  für  irgend 
eine  bestimmte  Zeit,  die  man  die  Epoche  des  Planeten  zu 
nennen  pflegt,  so  wird  man  für  jede  andere  Zeit,  die  t  Tage 
von  jener  Epoche  entfernt  ist,  die  mittlere  Länge  1'  des  Pla- 
neten durch  die  Gleichung  erhalten 

l'=l+at, 

wo  t  negativ  genommen  wird,  wenn  die  zweite  Zeit,  für  die 
man  1'  sucht,  vor  der  Epoche  liegt.  Demnach  reducirt  sich 
also  die  Angabe  der  mittleren  Lange  der  Planeten  für  jede 
Zeit  auf  eine  blo&e  Addition  oder  Subtraction  der  Grölse  at 
zu  der  Epoche. 

Um  aber  diese  Reduction  gehörig  vorzunehmen ,  mufs  man 
auf  die  Einrichtung  unseres  Kalenders  Rücksicht  nehmen,  wel- 
che oben1  erwähnt  worden  ist. 

Das  tropische  Jahr  der  Sonne  ist  nämlich,  nach  dem  Vor- 
hergehenden, T  ==  305,2422542  Tage.  Da  man  aber  zum 
bürgerlichen  und  sejbsj  zum  astronomischen  Gebrauche  das 
Jahr  viel  bequemer  in  ganzen  Zahlen,  ohne  Brüche  von  Ta-  , 
gen,  ausdrücken  wird,  und  da  man  anf  der  andern  Seite,  wenn 
man  z.  B,  das  Jahr  zu  365  vollen  Tagen  annehmen  wollte, 
die   Jahreszeiten  und   mit  ihnen   die   Arbeiten  des  Acker- 


1    S.  Art.  Jahr.  Bd.  Y.  S.  671.  ; 

♦ 
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Laues  o.  s.w.  mit  der  Zeit  ganz  verrücken  würde,  so  dafe 
z.  B.  der  Anfang  des  Frühlings,  der  jetzt  nm  die  Mitte  des 
Marz  fällt,  nach  und  nach  in  die  spateren  Monate  des  Jahrs, 
in  den  April,  Mai  u.  s.  w.  fallen  müfste,  so  hat  man,  um 
beiden  Forderungen  zu  geniigen ,  die  EinscJtaltungen  einge- 
führt. Julius  Cäsar  hat  das  erste  Beispiel  davon  gegeben, 
indem  er  je  drei  auf  einander  folgende  Jahre  zu  365  und  das 
nächstfolgende  oder  vierte  zu  366  Tagen  annahm,  so  dafs  je- 
des durch  die  Zahl  4  ohne  Rest  theilbare  Jahr  unserer  Zeit- 
rechnung ein  solches  Schaltjähr  von  366  Tagen  ist,  während 
die  drei  anderen  'gemeinen  Jahre  nur  365  Tage  enthalten. 
Durch  diese  Einschaltung  ist  demnach  die  Länge. des  Jahrs  auf 
3651  =  365,25  Tagen  festgesetzt  worden,  um  0,0077458  zu 
grofs.  Diese  Differenz  macht  aber  in  300  Jahren  nahe  ^3  Tage 
oder  in  3000  Jahren  schon  einen  vollen  Monat,  um  den 
die  Jahreszeiten  wieder  verrückt  werden ,  so  dafs  daher  durch 
diese  Anordnung  dem  Uebel  nur  sehr  unvollständig  abge- 
holfen worden  ist.  Diesen  Fehler  zu  verbessern,  wurde  im 
J.  15S2  die  bekannte  Kalenderreform  vorgenommen.  Man  hat 
nämlich  in  diesem  Jahre  10  ganze  Tage,  um  die  man  wegen 
jenes  Fehlers  bereits  zu  viel  zählte,  weggenommen,  indem 
man  nach  dem  4.  October  dieses  Jahres  nicht  den  5ten,  son- 
dern sofort  den  I5ten  zahlte,  und  überdiefs  noch  die  Anord- 
nung gemacht,  dafs  seit  diesem  Jahre  alle  durch  4  theilbare 
Jahre  wieder  Schaltjahre  seyn  sollten,  wie  zuvor,  mit  Aus« 
nähme  aller  derjenigen  Säcularjahre  (deren  zwei  letzte  Zif- 
fern 00  sind),  die  nicht  durch  400  ohne  Rest  theilbar  sind. 
So  sind  also  die  Jahre  1600,  2000,  2400  u.  s.  w.  Schaltjahre 
von  366  Tagen,  die  Jahre  1700,  1800,  1900  ,  2100  u.  s.  w. 
aber  sind  nur  gemeine  Jahre  von  365  Tagen.  Da  man  so- 
nach aus  jeden  vier  Jahrhunderten  der  von  Julius  Cäsar  ein- 
geführten Rechnung  wieder  3  Tage  weggenommen  hat,  so  ist 
dadurch  die  Länge  des  bürgerlichen  Jajirs  seit  dem  Jahre 4582 

97 

auf  365  ^  365,2425  Tage  gebracht  worden.  Auch  die- 
ses Gregorianische  Jahr,  wie  es  vom  Tapst  Gregor  XIII. 
heilst,  unter  dessen  Auspicien  diese  Reform  eingeführt  wurde, 
ist  noch  um  0,0002458  Tage  zu  grofs,  und  man  hätte  diesen 
übrigens  nur  kleinen  Fehler  leicht  verbessern  können,  wenn 
man  ROyh  alle  4000  Jahre  einen- Tag  unterdrückt  haue, 
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durch  die  LKnge  des  Jahrs  auf  365^0  2=3  365,24225  Tage 

gebracht  worden  würe.  Drucken  wir  nun  die  Epochen  irgend  eines 
Jahres,  i.B.  von  1838,  durch  H*«»  aus,  so  wird  man  aus  der 
Epoche  für  den  Anfang  des  gegenwärtigen  Jahrhunderts  oder 
aus  Jieoo  ftHe  anderen  auf  folgende  Art  finden. 

Für  die  folgenden :  Für  die  vorhergehenden : 

Jl9ö°s=Ji*oe  +  36524a.        Ji7  0o==ji8oo_ -36524a 


J*O0O=J19o0  +  36525a  ji6oo==Juoo  —36524* 
jaico_j2ooo+36524a        Jiseo«  J"oo_365i5a 

ji4oo==jisoe_36525. 

jisoo  =juoo_36525au.s.w. 

1 

Kennt  man  ebenso  die  Epochen  der  Sä'cularjahre,  so  findet  man 
daraus  die  Epochen  der  zwischenliegenden  Jahre  sofort  durch 
folgende  Ausdrücke: 

jii43ÄjiToo+43(365a)+10a,  weil^=10  +  ... 

Ji87sa=jisoo+76(365a)  +  19a,  weil^=19  o.s.w. 

Ist  dann  A  die  Epoche  irgend  eines  gemeinen  Jahres,  so  ist 
die  Epoche  des  Oten  Januars  dieses  Jahres  (d.  h.  des  31sten 
Decembers  des  vorhergehenden  Jahres)  gleich  A-{-0.a  =  A, 
und  ebenso,  ist  die  Epoche  des 

0  Febr.  (31.  Januar)  ==  A  +  31  a 

0  Mär«  (28.  Febr.)  =sA  +  59a 

0  April  (31.  März)  =  A  +  90  a 

0  Mai  (30.  April)  =  A  +  120a 

0  Juni  (31.  Mai)  es  A  +151a 
0  Juli  (30.  Juni)  A  +181  a 

0  Aug-  (31.  Juli)  ssss  A  +212a 

0  Sept.  (31.  Aug.)  s=s  A  -f"  243  a 

0  Octobr.  (30.  Sept.)  s=s  A  +273a 

0  Nov.  (Sl.Oct.)  =  A  +304a 

0  Dec.  (30.  Nov.)  =  A  +334a. 

Ist  aber  das  Jahr  ein  Schaltjahr,  so  ist  die  Epoche  des  0  Ja« 
Buers  gleich  A  —  a  oder  alle  Epochen  der  Tage  der  beiden 
IX.  Bd.  Iiü 
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ersten  Monate ,  Januar  und  Februar ,  sind  in  Schaltjahren  um 
ein  a  kleiner,  als  in  dem  gemeinen  Jahre,  und  da  zu  Ende 
des  Februars  das  Schaltjahr  einen  Tag  mehr  hat,  als  das  ge- 
meine, so  hebt  «ich  dadurch  jener  Unterschied  wieder  auf 
oder  die  Epochen  sind  in  den  zehn  letzten  Monaten  bei  ge- 
meinen und  bei  Schaltjahren  dieselben.  Nach  den  neuesten 
Sonnentafeln  von  Zach  und  Delambre  ist  die  Epoche  der 
Sonbe  für  das  Jahr  1800  oder  die  mittlere  Lange  1  der  Sonne 
für  den  0  Januar  1800  im  Augenblicke  des  mittleren  Mittags 
in  Paris  «  . 

1  =^79°  53'  59",3  mm  279°,899804 

und  die  mittlere  tropische  Bewegung  der  Sonne  an  einem  mitt- 
leren Tage 


360 


0%98564722. 


365,24225-12 

# 

Damit  ist  es  nun  leicht,  die  Einrichtung  der  astronomischen 
Tafeln  für  die  mittleren  Orte  der  Planeten  zu  erkennen  oder 
selbst  solche  Tafeln  zu  construiren.  Um  davon  hier  einen 
kurzen  Abrifs  zu  geben,  wollen  wir  die  mittlere  Länge  der 
Sonne  von  dem  gegenwärtigen  Jahre  1837  auf  zwölf  fol- 
gende Jahre  mittheilen,  wie  sie  für  den  Meridian  von  Wien 
statt  hat,  welche  Stadt  um  0h  56'  10"  östlich  von  der  königl. 
Sternwarte  in  Paris  lie^t.  . 


Jah- 

mhllere 

re 

Länge 

1837 

279°,897 

3S 

279,658 

39 

279,419! 

40 

280,166' 

41 

279,927! 

42 

279,6S8 

43 

279,450 

44 

280,197 

45 

279,958 

46 

279,719 

47 

279,481 

1848 

280,228 

Tafeln  der  Sonne« 


Mo- 

mittl. 

Ta- 

[  mittl. 

St. 

mittl. 

IMi- 

mittl. 

nate 

Länge 

Länge 

Länge 

nut. 

Län^e 

0tebr.;30°,555 

1 

0°,986 

~1 

0V)41 

1 

0°,00l 

OMärz 

58,153 

2 

1,971 

2 

0,082' 

2 

0,001 

0  April 

88,708 

3 

2,966 

3 

0,123 

3 

0,002 

OMai 

118,278 

4 

3,943 

4 

0,164 

4 

0,003 

0  Juni 

148,833 

5 

4,9281 

5 

0,205 

5 

0,003 

OJuli 

178,402 

6 

5,914 

J) 

1  0,246 

I  6 

0,004 

OAug. 

208,957 

7 

6,900 

7 

1  0,287 

7 

0,005 

OSept. 

239,512 

6 

7,885 

8 

0,329i 

8 

0,006 

OOct. 

209,082 

9 

8,871 

9 

0,370 1 

9 

0,006 

ONov. 

299,637, 

10 

9,857 

10 

0,411 

10 

0,007 

ODec. 

329,206 

20 

19,713 

20 

0,82! 

30 

0,020 

30 

20,699 

50 

0,034 

DigWzed  by  Google 


Umlaufszeiten,  1227 

Mittelst  einer  solchen  Tafel  wird  man  nun,  ohne  auf  die  vor-% 
hergehenden  Multiplicationen  mit  grofsen  Zahlen  einzugehn, 
auf  eine  ebenso  einfache  als  bequeme  Weise  die  mittlere  Länge 
der  Sonne  für  jede  gegebene  Zeit  finden  können.  Man  be- 
merke noch,  dafs  man  für  Schaltjahre  in  der  Columne  der 
Tage,  in  den  beiden  ersten  Monaten  des  Jahrs,  einen  Tag 
weniger  nehmen  soll,  als  angegeben  wird.  Sucht  man  z.  B. 
die  Länge  der  Sonne  für  das  Jahr  1842  den  23sten  August 
•  14*  5'  30"  mittlerer  Par.  Zeit  oder  um  2h  5'  30"  nach  Mitter- 
nacht, so  hat  man,  da  Paris  um  0h  56'  10"  westlich  von  Wien 
liegt,  für  dieselbe  Epoche,  in  mittlerer  Wiener  Zeit  ausge- 
drückt, den  23*  August  15h  1'  40"«  Damit  giebt  aber  die 
vorhergehende  Tafel 

1842  ;  .  .  279°,688 
0  August  208,957 
23  Tage  .  .   .  22,679 
15    Stunden  .    .  0,616 
1,7  Min,    .    .   .  0,001 

511,941 

360 

gesuchte  Länge  ©  .  .  .  151°,941. 

Man  suche  ebenso  die  Länge  der  mittleren  Sonne  für  das 
Jahr  1844  am  8.  Februar  3h  12'  20"  mittl.  Berliner  Zeit  oder, 
da  Berlin  0U  11'  56"  westlich  liegt,  für  3k  24'  16"  mittlerer 
Wien.  Zeit.  Die  Tafel  giebt,  da  1844  ein  Schaltjahr  ist,  also 
hier  für  den  7ten  Febr.  gesucht  werden  soll, 

1844  .  .  .  280°,197 
OFebr.  •  .  .  30,555 
7  Tage  .  .  .  6,900 
3  Stunden  .  .  0,123 
24,3  Min.  .   .   .  0,017 

.  gesuchte  Länge  0  .  •  .  317°>792- 

Wie  man  dann  aus  dieser  mittlem  Lange  der  Sonne  oder 
eines  Planeten  den  wahren  Ort  derselben  in  der  Bahn  suchen 
soll,  ist  in  dem  Artikel  „mittlerer  Planet«  erklärt  worden. 
Wie  man  aber,  ebenfalls  ohne  weitere  Rechnung,  durch  blofse 
Hülfe  von  Tafeln ,  aus  dem  mittleren  Orte  nicht  blofs  den  Wan- 
zen heliocentrischen,  sondern  auch  den  wahren  geocentrischen 

Iiii  2 
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Ort  dieser  Himmelskörper  finden  kann ,  findet  man  in 
troVä  Celettdariographie.    Wien  1828. 

D.   Abhängigkeit  der  Umlaufszeiten  der  Pla- 
neten von  den  grofsen  Axen  ihrer  Bahnen» 

Nach  den  bekannten  dritten  Gesetze  Kki'lbr's  verhalten 
sich  die  Quadrate  der  (siderischen)  Umlaufszeiten  der  Plane- 
ten ,  wie  die  Würfel  der  grofsen  Axen  ihrer  Bahnen.  Nach 
den  Beobachtungen  hat  man  für  die  Erde  die  siderische  Um- 
laurszeit  T= 365,256384  und  für  Mars  Tas  686,979579  Tage. 
Ist  also  a  die  halbe  grofse  Axe  der  Erdbahn  und  a'  der  Mars- 
bahn, so  hat  man  in  Folge  jenes  Gesetzes 

a'3__l"' 

■ 

oder,  waon  man  statt  T  und  T'  die  obigan  Zahlen  »ubstitairt, 


•    ;:=r(f)*=  1.523693, 


oder  endlich ,  wenn  man  die  halbe  grofse  Axe  a  dei*  Erdbahn, 
nach  dem  astronomischen  Gebrauche,  als  Einheit  annimmt, 

a  =  1,523693. 

Auf  diese  Weise  findet  man  also  die  grofsen  Ax*n  der  Pla- 
netenbahnen ,  wenn  die  Umlaufszeiten  derselben  durch  unmit- 
telbare Beobachtungen  gegeben  sind.  Die  halbe  grofse  Axe 
der  Erdbahn  aber  findet  man ,  wie  in  dem  Art.  V*nu*  gezeigt 
wird,  durch  die  Beobachtung  der  Vorubergänge  dieses  Pla- 
neten vor  der  Sonnenscheibe. 

Nach  diesem  dritten  Gesetze  Keflsr's  ist  also  das  Ver- 
hältnifs  des  Würfels  der  grofsen  Halbaxe  zum  Quadrat  der 
Umlaufszeit  für  alle  Planeten  unseres  Sonnensystems  eine 
constante  Gröfse.  Allein  nach  dem  bekannten  zweiten  Ge- 
setze dieses  grofsen  Astronomen  sind  die  von  dem  Radius 
Vector  des  Planeten  Um  die  Sonne  beschriebenen  Flächen  den 
Zeiten  proportional)  so  defs  also  auch  das  Verhättnifs  dieser 
Fläche  zur  Zeit,  in  welcher  sie  beschrieben  wird,  für  jeden 
Planeten  eine  constante  Gröfse  ist.  Dieses  hat  schon  mehrere 
nicht  genug  umsichtige  Leser  auf  den  Zweifel  geführt,  dafs 
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diese  zwei  Gesetze  mit  einander  im  Widerspruche  seyen.  Sie 
schlössen  nämlich  so.  Ist  a  und  b  die  halbe  groi'se  und  kleine 
Axe  und  F  die  Fläche  der  ganzen  Ellipse ,  so  wie  T  die  Um- 
laafszeit  des  Planeten  in  dieser  elliptischen  Bahn ,  so  bat  man 
nach  dem  zweiten  Gesetze  Kepler's 

wo  M  eine  constante  Gröfse  bezeichnet.  £s  ist  aber  F  =  »ab 
oder,  wenn  man  die  Bahn  kreisförmig  annimmt,  F=  a2  71 ,  al- 
so auch  die  vorige  Gleichung,  wenn  n  =  3,14159 .  .  ist, 


a27r  a* 

=  M  oder  —  t=  — 

und  dieses  widerspricht  allerdings  dem  dritten  Gesetze ,  nach 

a3  aa 
welchem  -,2-  und  nicht  —  eine  constante  Gröfse  seyo  soll. 

Allein  dar  Irrthum  in  diesem  Schlüsse  liegt  in  der  ersten 
Gleichung 

£  =  M. 

in  welcher  stillschweigend  angenommen  worden  ist,  dafe  die 
GioTse  M  eine  für  alle  Planeten  constante  und  identische  Gröfse 
seyn  soll ,  was  keineswegs  der  Fall  ist.  Diese  Gröfse  M  ist 
nämlich  nur  für  alle  Puncto  der  Bahn  eines  und  desselben 
Planeten  constaut,   aber  sie  variirt  von  einem  Planeten  zum 

a3 

andern,   während  im  Gegentheile  die  Gröfse  =  in  der  That 

für  alle  Planeten  und  Kometen  unseres  Sonnensystems  eine 
und  dieselbe  unveränderliche  Gröfse  bezeichnet.  Jene  erste 
Gleichung  mufs  nämlich  so  ausgedrückt  werden 

wo  fi  eine  für  alle  Planeten  constante  Gröfse  und  p  den  hal- 
ben Parameter  jeder  einzelnen  Planetenbahn  bezeichnet«  Sub- 
stitut man  in  dieser  Gleichung  statt  F  den  Werth 

F=irab  =  Äa*.}rpf 
so  erhält  man  sofort 
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wie  es  dem  dritten  Gesetze  Kepler's  gemäfs  ist. 

Ist  Damlich  überhaupt  f  die  Flache  des  elliptischen  Sectors, 
dessen  Scheitel  im  Brennpuncte  der  Ellipse  ist,  und  t  die  Zeit, 
während  welcher  der  Radius  Vector  des  Planeten  diese  Flache 
zurücklegt,  so  hat  man 

* 

also  auch  für  die  Fläche  F  der  ganzen  Ellipse,  wo  t  in  die 
Umlaufszeit  T  übergeht, 

oder,  da 

F  c=s  Tia^K^p  ist, 
oder  endlich  • 

^—-tjt-  . . .  (in) 

wo  die  vorletzte  dieser  Gleichungen  oder  wo  die  Gleichung 
(II)  das  dritte  Gesetz  Kiplsr's  und  wo  die  Gleichung  (III) 
den  Werth  der  erwähnten  Constante  ft  giebt.  Die  Glei- 
chung (I)  nämlich  regulirt  die  Bewegung  jedes  einzelnen  Pla- 
neten in  seiner  elliptischen  Bahn,  ohne  Rücksicht  auf  die  an- 
dern; die  Gleichung  (11)  aber  ist  das  Band,  welches  die  Be- 
wegungen aller  Planeten  und  Kometen  unter  einander  verbin- 
det; die  Gleichung  (III)  endlich  giebt,  wenn  man  in  ihr  die 
Werthe  von  a  und  T  irgend  eines  Planeten  unseres  Sonnen- 
systems substituirt,  diejenige  Constante  /u,  die  diesem  Systeme 
eigenthümlich  ist  und  durch  die  es  sich ,  in  Beziehung  auf  die 
in  diesem  Systeme  herrschende  Centraikraft,  von  allen  andern 
Systemen  unterscheidet.  Diese  Gröfse  fi  kann  daher  als  die 
Charakteristik  unseres  Sonnensystems  betrachtet  werden.  Für 
die  Erde  z.  B.  ist  die  siderische  Umlaufszeit  T  =  365,250384 
und  die  halbe  grofse  Axe  der  Bahn.«  css  1;  also  ist  auch  nach 
der  Gleichung  (III) 
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In     6,2831853  nn4-nnn. 
"=T  =3^250384  =  °>° 17202 * 

in  Theilen  des  Halbmessers,  oder  in  Secunden  ausgedrückt 

S— : — -py  ^3548  ,19» 
in.  1  , 

■ 

E.   Betrachtungen  über  diese  Charakteristik 

des  Sonnensystems« 

Diese  Gröfse  /tc  =  0,0172021  ist  es  also,  wodurch  unser 
Sonnensystem  sich  von  allen  übrigen  Systemen  des  Welten- 
ranms  unterscheidet,  in  welchem  ebenfalls  mehrere  Körper, 
wie  hier  die  Planeten,  um  einen  Centralpunct , .  wie  hier  die 
Sonne,  sich  bewegen.  Das  Verhältnis  der  Flache  f  zu  der 
Zeit  t  besteht  nämlich ,  wie  die  obige  Gleichung 

zeigt,  ans  zwei  Gliedern  \  n  und  Kp.    Von  diesen  Gliedern 

ist  das  letzte  iTp  von  dem  Parameter  (von  der  GröTse)  der 
Planeten-  oder  Kometenbahn  abhängig  und  daher  von  einer 
Bahn  zur  andern,  in  demselben  Systeme,  veränderlich,  wäh- 
rend das  andere  Glied  \  fi  für  alle  Körper  desselben  Systems 
dieselbe  constante  GröTse  bleibt.    Diese  GröTse  fi  bezieht  sich 
also  nicht  mehr  auf  die  Körper,  welche  die  Sonne  umkreisen, 
sondern  sie  bezieht  sich  nur  auf  diese  Sonne  selbst,    als  auf 
den  Centralkorper  des  ganzen  Systems;    sie  bezieht  sich  auf 
die  eigentliche  Kraft  dieses  Gentraikörpers,   die  derselbe  auf 
alle  Planeten  und  Kometen,  die  zu  ihm  gehören,  ausübt, 
oder  endlich  mit  andern  Worten,  da  die  absolute  Kraft  eines 
Körpers  nur  durch  seine  Masse  bestimmt  wird,    so*  bezieht 
sich  die  Gröfse  fj,  auf  die  Maese  der  Sonne,    Wenn  man  da- 
her von  unserem  Systeme  zu  einem  anderen,  wenn  man  von 
unserer  Sonne,  zu  einer  anderen  übergeht,    nm  welche  sich 
wieder  andere  Körper,  übrigens  nach  denselben  Gesetzen,  be- 
wegen,  so  wird  auch  diese  Gröfse  /t  einen  anderen  Werth 
erhalten.    Dieses  wird  z.  B.  der  Fall  bei  allen  Doppelsternen 
seyn,  von  deren  mehreren  wir  bereits  die  elliptischen  Bahnen 
des  einen  dieser  Sterne  um  den  anderen  beobachtet  und  der 
Rechnung  unterworfen  haben.     Allein  auch  .schon  in  diesem 
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unseren  eigenen  Sonnensysteme  können  wir  davon  mehrere 
Beispiele  anführen.  Jupiter  z.  B,  ist  so  weit  von  der  Sonne 
und  von  eilen  übrigen  Planeten  entfernt  nnd  seine  Masse  ist 
so  beträchtlich ,  dafs  er  mit  seinen  vier  Monden  gleichsam  ein 
eigenes,  wenn  gleich  untergeordnetes  System  in  unserem  Wel- 
tenranme  bildet,  daher  auch  dieses  System  seine  eigene  Che« 
rakteristik  haben  wird.  Dasselbe  gilt  auch  von  unserer  Erde, 
die  mit  ihrem  Monde  ein  abgesondertes  System  bildet«  Um 
die  Charakteristik  dieser  verschiedenen  Systeme  zu  finden,  wer- 
den wir  die  obige  Gleichung  (III) 

_  2*a* 

wieder  vornehmen.  Setzt  man  a  =  1  und  T  =  365,256384 
Tage  für  die  Erde,  so  erhält  man,  wie  wir  oben  gesehn  ha- 
ben, >  =  0,0172021  nnd  diese  GroTse  p  ist,  wie  für  sich 
klar,  in  Theilen  des  Halbmessers  der  Erdbahn  ausgedrückt. 
Will  man  sie  aber  in  geographischen  Meilen  ausdrücken,  so 
wird  man  a  gleich  206G5840  setzen,  denn  dieses  ist  die  An- 
zahl der  Meilen,  welche  die  halbe  grofse  Axe  der  Erdbahn 
enthält.    Läfst  man  dann  T,  wie  zuvor,  so  erhält  man 

iti  =  ^~  '*=  1616075550  Meilen. 

Für  den  Mond  unserer  Erde  aber  ist  a  ==  51850  Meilen  und 
die  siderische  Umlaufszeit  T  =  27,321661  Tage,  also  ist  auch 
für  dieses  irdische  System 

s 

ft'=  2715160  Meilen. 

- 

Für  den  vierten  Satelliten  Jupiters  endlich  ist  a  =245400  Mei- 
len und  T  =s  16,68902  Tage ,  also  auch  ' 

'    Ii'  =  ^?*=  45768000  Meilen. 

Wollte  man  aber  in  diesen  Bestimmungen  der  Gröfse  ft  die 
Umlaufszeit  T  nicht,  wie  oben,  in  mittleren  Sonnentagen, 
sondern  in  Zeitsecunden  ausdrücken,  so  würde  man  nur  die 
obigen  /u  und  durch  24X60*  °der  durch  86400  dividjren. 
Auf  diese  Weise  wird  z.  B.  für  die  Erde  das  obige  fi  s=x  0,0172021 
Übergehn  in 
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p  =  0,000000199!  Halbmesser  der  Erdbahn 

und  ebenso  wird  das  vorhergehende  fi  =  1616075550  Über- 
gehn in 

18705  gcogr.  Meilen, 

Um  die  Bedeutung  dieser  wichtigen  Grtffse  fi  näher  kennen 
zu  lernen,  wollen  wir  die  zwei  Gleichungen  naher  betrach- 
ten, die  wir  oben1  für  die  Bewegung  der  Planeten  und  Kome- 
ten um  die  Sonne  gegeben  haben«  Diese  Gleichungen  sind, 
wenn  man  daselbst  fi2  statt  fc  setzt, 

0t*  +r*  '  r  U 
8*y 


dt*  ^  x2    r  U 


wo  ~  die  Kraft   der  Sonne   in  der  Richtung  des  Radius 
r 

Vector  r  des  Planeten  bezeichnet.  Da  aber  diese  Kraft  nach 
dem  von  Nbwtov  entdeckten  Gesetze  der  Schwere  gleich  der 
Masse  dividirt  durch  das  Quadrat  der  Entfernung  r  des  an- 
ziehenden Körpers  ist,  so  bezeichnet  fx2  die  Masse  der  Sonne. 
Dz  also  die  in  der  Entfernung  r  von  der  Sonne  statt  habende 

u*  . 

Anziehung  der  Sonne  -5-  ist,  so  wird  man,  zur  näheren  Be- 

r* 

Stimmung  dieser  Kraft,  vor  Allem  eine  Zeiteinheit  und  eine 
Raumeinheit  festsetzen  müssen.  Jene  ist  für  unser  Sonnensy- 
stem der  mittlere  Sonnentag  und  diese  ist  die  halbe  grofse 
Axe  der  Erdbahn.  In  Beziehung  auf  diese  beiden  Einheiten 
ist  also  , 

fi  =  0,0172021  und  ,1»=  0,0002959. 

Diese  Zahlen  aber  sind  so  zu  verstehn.  Wenn  die  Sonne  auf 
einen  ruhenden  materiellen  Punct,  dessen  Entfernung  von  der 
Sonne  gleich  r  ist,  während  eines  mittleren  Tags  fortwährend 
einwirkt  (und  zwar  immer  mit  derselben  Kraft,  so  dafs  also 
die  relative  Entfernnng  beider  Körper  sich  nicht  änderte),  so 
wird  die  Sonne  am  Ende  dieses  Tages  dem  materiellen  Puncto 
eine  Geschwindigkeit  ertheilt  haben ,  tnit  welcher  er ,  wenn  er 

  / 

1   8.  Art.  Mechanik.  Bd.  VI.  8.  1569.  Nr.  III. 
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■ 

jetzt  sich  ganz  allein  selbst  überlassen  .  bliebe ,  in  der  Zeit- 
einheit! .  d.  h.  in  einem  mittleren  Tage,  um  die  Lange 
fi2  =  0,0002959  Halbmesser  der  Erdbahn,  sich  fortbewegen 
würde.  Durch  die  Schwere  der  Erde  aber  erhalt  bekanntlich 
jeder  Körper  auf  der  Oberfläche  derselben  im  freien  Falle 
wahrend  der  ersten  Secunde  die  Geschwindigkeit  von  30,1028 
Par.  Fufs ,  "also  auch  die  Geschwindigkeit  von 

30,1028  xg 
— ^  geogr.  Meilen, 

oder  endlich,  da  15  geographische  Meilen  auf  einem  Grad  des 
Aeguators  gehn,  die  Geschwindigkeit  von 

•  =  0,00000153428  Erdhalb^ssern, 

welche  letzte  Zahl  wir  g  nennen  wollen«     Drückt  man  nun 

4n2a3 

die  Gröfse  fi2  =»  •  ^  2     ebenfalls  im  Erdhalbmessern  aus,  so 

wird  man,   da  die  Sonnenparallaxe  gleich  8,6  Secunden  be- 

1 

trägt,  statt  a  die  Gröfse  ^ — ■  setzen,  so  dafs  man  daher 

oin,  o  ,  O 

für  die  Kraft  der  Sonne  den  Ausdruck  hat 

2       4 7i 2  a3  4«2 

fl  gT1"  "~gT^Sin.3#',6' 

wenn  die  Kraft  der  Erde   gleich  der  Einheit  vorausgesetzt 
wird.    Um  diesen  Ausdruck'  in  Zahlen  darzustellen ,  hat  man 


Log.  4  7i*  =  1,5963598 

T  1 

^  Sin.*ö",6 


• 


1  =3,1397798 
4,7301396 


Log»  T  2  =  4,9982230 
9,7379\ö6 

Log.  g  ==4,1859663  , 
Log.  fi*  -=5,5520103 

ft2  =  356460 

oder  die  Kraß  der  Sonne  ist  356460m al  grtifser,  als  die  Kraft 
der  Erde ,  und  dasselbe  Verhältnis  mufs  daher  auch  zwischen 
den  Massen  dieser  beiden  Himmelskörper  bestehn.  Die  Grfifae 
ft*  ist  also  die  Masse  der  Sonne,  wenn  die  der  Erde  als  Ein- 
heit angenommen  wird. 
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Um  dasselbe  Resultat  noch  auf  einem  anderen  Wege  zu  / 
erhalten,  so  ist  der  Bogen,  welchen  die  Erde  in  ihrer  mitt- 
leren Bewegung  um  die  Sonne  während  einer  Secunde  mittle- 
rer Zeit  beschreibt,  gleich 

T 

und  der  Sinus  versus  dieses  Dogeos  ist 

o   c-   2  i   2*  2n7a 

2aSin.2£.—  =— 

diaser  letzte  Ausdruck  ist  zugleich  die  Gröfse  (in  Theilen 
des  Halbmessers  a  der  Erdbahn  ausgedrückt),  um  welche  die 
Erde  in  ihrer  jährlichen  Bewegung   während  einer  Zeitse-  v 

2n2  a 

cnnde  gegen  die  Sonne  fällt  oder  ■     2  •  ist  die  Anziehung  der 

Sonhe  in  der  Entfernung  a  von  ihrem  Mittelpuncte.  Diejenige 
Gröfse  aber,  um  welche  die  Körper  auf  der  Oberfläche  der 
Erde  während  einer  Zeitsecunde  gegen  den  Mittelpunct  der 
Erde  fallen,  ist 

$  g  =  15,0514  Per.  Fufs. 
Also  ist  auch  ~  der  Raum,  um  welchen  die  Körper  in  der 
Entfernung  von  e  durch  die  Anziehung  der  Erde  in  einer  Se- 
cunde  gegen  die  Erde  fallen ,  'oder  ^  ist  die  Anziehung  der 

Erde  in  der  Entfernung  a  von  ihrem  Mittelpuncte.  Da  aber, 
für  dieselbe  Entfernung,  die  Anziehungen  zweier  Körper  sich 
wie  ihre  Massen  verhalten,  so  hat  man,  wenn  M  die  Masse 
der  Sonne  bezeichnet,  die  der  Erde  als  Einheit  angenommen, 


M 
oder 

4w5a3 

also  auch  M  =  fi 2,  wie  zuvor* 

Ist  überhaupt  a  die  halbe  grofse  Axe  einer  Planetenbahn, 
die  der  Erdbahn  als  Einheit  angenommen;  ist  ferner  T  die 
siderische  Revolution  jenes  Planeten  in  Tagen  und  G  die 
tägliche  mittlere  Bewegung  desselben  Planeten  in  Graden  aus- 
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Gedrückt,  so  hat  man  zwischen  diesen  Gröfsen  fokende  Gl  ei- 

ehoogta » 

fl  380 

V  =  <£  =0,0027378  und 

0.**  0,98560744 

wo  der  letzte  Werth  von  n  die  tägliche  mittlere  Bewegung 
der  Erde  in  Graden  ausgedrückt  ist.  In  der  That  hatten  wir 
oben 

£^777  «354849  Sekunden 
oin.  l 

und  diese  Zahl  durch  3600  dividin  giebt  0,98560744  Grade. 
Die  Differentiation  dieser  drei  Gleichungen  giebt 

5e  =  -360||;  ÖT=3T.|j;  <)0=_54O^ 

oder  auch,  wenn  man  btofs  die  Verhältnisse  dieser  Differen- 
tiation xu  ihren  ursprünglichen  Werth en  sucht, 

BQ  £T_30a     0Q_  33a 

~      T  '    T       2a  '     Q  2a  ' 


welche  Ausdrücke  also  ganz  unabhängig  von  dem  Wertbe  der 
GröTse  p  sind. 

Der  mannigfaltige  Gebrauch  dieser  Ausdrücke  zur  Auflö- 
sung mehrerer  Probleme  ist  für  sich  klar.  Wenn  man  z.  B. 
suchen  wollte,  wie  viel  das  Jahr  der  Erde  geändert  werden 
würde,  wenn  die  mittlere  Distanz  a  der  Erde  um  ihren 
achten  Theil  geändert  würde,    so  wird  man  in  der  Glei— 

BT  33a 
T  2a 

die  GrbTse  a  =  1  und  da      £  setzen,  wodurch  man  erhalt 

dT      3       rwo  s. 

-rjr  =  jg  =  0,19  nahe  genau, 

oder  das  Jahr  der  Erde  würde  um  0}19  seines  Betrags,  das 
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Um  lauf  s  a  ei  tsu, 

heilst 9  am  69  Tage  kürzer  seyn,  als  es  jetzt  ist  Man  kann 
aber  auch  die  Gleichung 

2*«* 


in  Beziehung  auf  T  und  fx  selbst  differentiiren ,  indem  man  a 
constant  annimmt,  wodurch  man  erhält 

Ist  z.  B.  für  die  Erde  T  =  365,25638  und  ^~  =  T*i ,  «> 
auch 

iCaaTV=0,08 

und 

das  heifst  also:  wenn  die  mittlere  Entfernung  der  Erde  von 
der  Sonne  dieselbe  bliebe,  wenn  aber  ihre  Umlaufszeit  um 
ihren  12ten  Theil  oder  um  einen  Monat  kürzer  wäre,  als  sie 
jetzt  ist,  so  müfste  auch  die  Masse  oder  die  Dichtigkeit  der 
Sonne  um  ihres  Betrags  gröfser  seyn,  als  sie  jetzt  ist ,  oder 
auch  umgekehrt,  würde  die  Masse  der  Sonne,  t»  B.  durch  ihre 
Vereinigung  mit  andern  auf  sie  stürzenden  Weltkörpern ,  um 
■phr  gröfser,  so  würde  dadurch  das  Jahr  der  Erde  and 
das  aller  Planeten  um  den  12ten  Theil  ihrer  gegenwärti- 
gen Länge  kleiner  werden.  Bemerken  wir  noch  zum  Schlüsse 
dieses  Abschnitts,  dafs  das  erwähnte  dritte  Gesetz  Kefler's, 
wodurch  das  Verhältnils  der  Halbmesser  der  Bahnen  zu  den  Ura- 
laofszeiten  bestimmt  wird,  in  seiner  ganzen  Strenge  nur  dann 
wahr  ist,  wenn  man  die  Massen  der  um  die  Sonne  sich  be- 
wegenden Körper  gegen  die  Masse  der  Sonne  als  ganz  unbe- 
deutend vernachlässigen  kann.  Wenn  tnan  aber  auf  diese 
Massen  auch  Rücksicht  nimmt,  so  wird  man  statt  der  obigen 
Glsichang  (III) 

wo  tf,  wie  wir  gesehn  haben,  die  Masse  der  Sonne  ausdrückt, 
den  folgenden  Ausdruck  setzen: 
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fM+"m  ;.;  (IV) 

wo  M  die  Masse  der  Sonne  und  m  die  Masse  desjenigen  Pla- 
neten bezeichnet)  dessen  Umlaufszeit  T  ist  und  zu  welchem 
die  halbe  grofse  Axe  a  der  Bahn  gehört,  so  dafs  also  die  Glei- 
chung (III)  nur  dann  der  Wahrheit  vollkommen  ge'maTs  ist, 
wenn  man  die  Masse  m  eines  jeden  Planeten  gegen  die  Masse 
M  der  Sonne  als  gänzlich  verschwindend  betrachten  kann. 

Ebenso  wird  man ,  wenn  wieder  m  die  Masse  eines  Pla- 
neten und  m'  die  seines  Satelliten  bezeichnet, 
haben 

r  In.** 


wo  wieder  a'  die  halbe  grofse  Axe  der  Bahn  und  T'  die  si- 
derische  Umlaufszeit  des  Satelliten  um  seinen  Hauptplaneteo 
bezeichnet.  Die  Division  der  beiden  letzten  Gleichungen 
gieht 

= ©*■  (?)•  •=•<*> 

und  diese  Gleichung  (V)  ist  es,  die  man  eigentlich  statt  der 
Gleichung  (HI)  Substituten  mufs.  Vernachlässigt  man  in  dem 
letzten  Ausdrucke  die  gegen  die  Einheit  sehr  kleine  Grtifse 


M  +  m  ' 


so  erhalt  man 


M  1-A' 

wo  der  Kürze  wegen 


gesetzt  worden  ist.  Für  Jupiter  z.  B.  ist  a  es  5,20278  Halb- 
messer der  Erdbahn,  oder  a  =5,20278  X  20665S00  geogr. 
Meilen,  und  T  =  4332,5848  Tage.  Für  den  vierten  Satelü- 
ten  dieses  Planeten  aber  ist  a'  c=  2464Q0  Meilen  und 
T'=  16,6890  Tage.    Dieses  giebt 


und 


Log.  (7)*=  0,0751610  —  8 
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■ 

Log.  (J)a=4,8286336, 


also  auch 

A  =  0,0008013 

und 

m  A 


0,0008019  = 


M     1 — A       '  1247 

oder  die  Masse  Jupiters  ist  der  1247ste  Theil  der  Sonnenmasse. 
Dabei  roufs  bemerkt  werden,  dafs  die  oben  angenommene 
grofse  Axe  a'  der  Satellitenbahn  zu  klein  angenommen,  daher 

m 

auch  der  Werth  von  ^  zu  klein  erhalten  worden  ist«  Nkw- 

tov1  hat  diese  grofse  Axe  aus  Pouwd's,  seines  Zeitgenossen, 
Beobachtungen  fehlerhaft  genommen  und  sonderbarer  Weise 
haben  die  Nachfolger  dieses  grofse n  Astronomen  sich  bei  die- 
sem Resultate  beruhigt,  ohne  weitere  unmittelbare  Beobach- 
tungen darüber  anzustellen.  Laplace  hat  in  seiner  Me"c. 
Celeste  diese  Masse  Jupiters  auf  dem  oben  angeführten  Wege 
1 

gleich  m  =  Jq^»  a^80  nur  WCD'ß  gröfser,  als  Newton,  der 

sie  gleich  setzte,    angenommen  und  diese  Bestimmung 

für  sehr  genau  angesehn.  Allein  erst  in  den  letzten  Jahren 
fand  Nicolai,  dafs  die  Störungen  der  Juno  durch  Jupiter  ein 
sehr  genaues  Mittel  geben,   die  Masse  dieses  letzten  Planeten 

zu  bestimmen,  und  er  fand  auf  diesem  Wege  m  ==  -7— -.wenn 

1054 


Fe  Masse  M  der  Sonne  gleich  der  Einheit  gesetzt  wird.  Bald 
darauf  berechnete  auch  Enckb  die  Störungen  der  Vesta  durch 

t 

Jupiter  und  fand  m  =  ^jji  »0         «  *uch  aus  den  Per- 

4 

torbationen  des  nach  ihm  benannten  Kometen  m  =        ,  wie 

1054 

oben  Nicolai,  abgeleitet  hatte.  Der  Unterschied  der  von 
Newtok  angenommenen  und  der  neueren  Masse  oder  der  Un- 

1  1 

terschied  der  beiden  GxMsen^j^  und  beträgt  nahe  den 

60sten  Therl  des  Ganzen,  und  die  Astronomen  konnten  sich 

1    Priacipia  Lib.  III. 
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lange  nicht  erklären,  warum  eine  so  wichtige  GröTse ,  wie  Ju- 
piters Masse  für  die  Störungen  unseres  Planetensystems  ist, 
auf  zwei  verschiedenen  Wegen  so  wenig  übereinstimmend  ge- 
funden wurde ,  bis  endlich  Amt  darauf  verfiel  ,  die  grofse  Axe 
der  Bahn  des  vierten  Satelliten  noch  einmal  und  zwar  mit  al- 
ler Umsicht  zu  messen ,  wo  er  denn  fand ,  dafs  Pouvn's  Be- 
stimmungen ,  auf  welche  Newtov  seine  Rechnungen  gründete 
nnd  denen  alle  seine  Nachfolger  ohne  Grund  vertrauten,  feh- 
lerhaft gewesen  sind.  In  det  That  fand  Airy  aus  seinen  Be- 
obachtungen die  Masse  Jupiters  m  =  —J— ,  und  dasselbe  Re- 

sultat  erhielt  auch  Sahtisi  aus  seinen  Messungen  der  gräte- 
ten Elongation  dieses  Satelliten  von  seinem  Hauptplaneten1. 
Kennt  man  aber  die  Masse  m  eines  Planeten  und  seine  mitt- 
lere Entfernung  a  von  der  Sonne,  sowie  seinen  wahren  Halb- 
messer R,  so  erhalt  man  auch  seinen  scheinbaren  Halbmesser 
q9  wie  er  aus  dem  Mittelpuncte  der  Sonne  in  der  Entfernung 
a  gesehn  wird,  seine  Dichtigkeit  d  und  die  Fallhöhe  g  der 
Körper  auf  seiner  Oberfläche  in  der  ersten  Zeitsecunde  durch 
die  Gleichungen 


d_m  /R'\3 
d7— m7'  \WJ  * 

^-m'-'VR,'' 

wo  m',  R',  d'  und  g'  dieselben  Bedeutungen  für  einen  andern 
Planeten  haben.  Bezeichnet  man  ebenso  durch  O  und  O'  die 
Oberflachen  und  durch  V  und  V'  die  Volumina  oder  die  kör- 
perlichen Inhalte  der  beiden  Planeten,  so  hat  man 

O       /RV     jV  /R\* 

ofid  v7  Ä  Ir7  j  ' 

R* 

Gehören  %.  B.  die  Grössen  a',  R'  and  Sin.^aa^r      «.  w. 

für  die  Erde  uni  a ,  R ,  n  ,  •  .  für  Jupiter,  so  hat  man  die 
Masse  der  Erde 

1  Memoria  della  Societa  Italiana  delle  Seiende  in  Modenau  T« 
XXI.   Astron.  Nachrichten  N.  210. 
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m  m*  356460  der  Sonnenmas8e> 

für  den  wahren  Halbmesser  der  Erde 

5400 

R'  =  — —  =  859,4366  geogr.  Meilen, 

nnd  endlich  für  die  Horizontalparallaxe  der  Sonne  p'a  8",6. 
Ist  aber  R  der  Halbmesser  einer  Kogel,  so  ist  die  Oberfläche 
derselben  0  =  4  R2*  und  das  Volumen  V  ss  4R3*,  also 
ist  auch  für  die  Erde 

O'  =  9281916  Quadratmeilen' 

und 

V'=s  2659073100Kubikmeilen. 
Pur  Jdpiter  aber  ist  nach  der  alten  Bestimmung  Nkwton's 

m  =  jggy  und  die  halbe  grofse  Axe  a  seiner  Bahn  gleich 

5/202791  Halbmesser  der  Erdbahn  oder 

5,202791  X  fn^g  Mail«, 

Ferner  ist  für  Jupiter  o  ss  18",37,  also  auch  der  wahre  Halb- 
messer dieses  Planeten 

El  ss  a  Sin.  o  ss  9551,27  Meilen. 

Für  die  Oberflache  desselben  erhalt  man 

§r  =  123,508 

o  d  er 

O  ss  1146  Millionen  Quadratmeilen 
nnd  für*  das  Volumen  dieses  Planeten 

^  ss  1372,592 

oder 

V  ss  3649820  Mill.  Kubikmeilen. 

Das  Verhältnifs  der  Schweren  auf  der  Oberfläche  Jupiters  und 
der  Erde  ist  aber  , 

t-scf)-*»-- 

oder,  da  für  die  Erde  g'  =  15,0514  Per.  Fub  ist,  für  Jupiter  > 

g  sc  40,7125  Par.  Fufs, 
IX.  Bd.  Kkkk 
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da»  heifst:  die  Körper  fallen  auf  der  Oberfläche  Jupiters  in 
der  ersten  unserer  Zeitsecunden  durch  40/7125  Fufs,  wenn 
man  auf  die  durch  die  schnelle  Rotation  dieses  Planeten  ent- 
stehende Centrifugalkraft  keine  Rücksicht  nimmt«  Das  Ver- 
hältnifs  der  Dichtigkeiten  der  Massen  dieser  zwei  Planeten 
endlich  ist 

d       m  /R'\3 
«—=?(*)  =0'2434' 

Gehören  aber  die  Gröfsen  m',  R\  d',  g'  .  .  •  für  die  Erde  und 
m,  R>  d,  g  .  .  •  für  die  Sonne,  so  ist 

£=356460  ond  *=^, 

mUo  auch  ,  mit  Hülfe  der  oben  angeführten  Gleichungen, 

1  =  0,25;  $  «ä  27,92  und g  =,420 Fufs 

oder  die  Erde  ist  viermal  dichter,  als  die  Sonne«  und  die  Kör- 
per fallen  auf  der  Oberfläche  der  Sonne  in  der  ersten  Secunde 
durch  420  Par.  Fufs.  Dabei  wird  es  im  hohen  Grade  inter- 
essant  bleiben,  dafs  es  dem  menschlichen  Geiste  gelungen  ist, 
von  jenen  durch  so  grofse  Räume  von  uns  getrennten  Him- 
melskörpern nicht  nur  ihre  Gröfse  und  Entfernung«  sondern 
auch  die  mannigfaltigen  Bewegungen  derselben  und  sogar  die 
Schweren  auf  ihrer  Oberfläche  und  die  gröfsere  oder  kleinere 
Dichtigkeit  des  inneren  Gewebes  zu  bestimmen ,  aus  welchem 
diese  Körper  bestehn, 

■ 

r  - 

F«  Säculare  Bewegung  dos  Monds. 

Nach  dem  Vorhergehenden  sind  die  siderischen  Umlaufs- 
zeiten aller  Planeten  um  die  Sonne ,  so  wie  der  Satelliten  um 
ihre  Hauptplaneten,  für  alle  Zeiten  constante  oder  unveränder- 
liche Gröfsen.  Allein  von  diesem  allgemeinen  Gesetze  scheint 
der  Mond  unserer  Erde  eine  merkwürdige  Ausnahme  zu  ma- 
chen, da  seine  siderische  Umlaufszeit  um  die  Erde,  allen 
guten  Beobachtungen  der  alten  und  neuen  Zeiten  zufolge,  im- 
mer  kürzer  wird.  Diese  Ausnahme,  wenn  sie  injder  That 
exittirt,  ist  abef  für  die  Erdbewohner  und  vielleicht  für  die 
ganze  IJrde  selbst  von  der  grofcteri  Wichtigkeit.    Denn  wenn 
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die  Umlaufszeit  eines  Himmelskörpers  mit  der  Zeit  abnimmt, 
so  mufs  such,  dem  dritten  Gesetze  Kefler's  zufolge,  die 
mittlere  Entfernung  desselben  von  seinem  Central körper  ab- 
nehmen oder  dar  Mond  wird  in  diesem  Falle  die  Erde  in 
immer  engeren  Bahnen  umkreisen  nnd  endlich  auf  sie  stürzen 
müssen.  Welche  Folgen  dieses  für  uns  haben  würde,  ist  leicht 
zu  übersehn. 

Hallet  hatte  zuerst  bemerkt  und  Durthorv  nebst  Tobias 
Mayer  iiaben  später  durch  eine  sehr  sorgfältige  Untersuchung 
über  allen  Zweifel  erhoben ,  dafs  die  mutlere  Bewegung  des 
Monds  seit  den  ältesten  bis  auf  unsere  Zeiten  mit  jedem  Jahr- 
hundert immer  schneller  wird«  Sie  fanden  nämlich,  dafs  die 
Beobachtungen  nur  dann  mit  den  Berechnungen  des  Mondes 
*  übereinstimmen,  wenn  man  der  wahren,  heute  statt  haben- 
den, täglichen  mittleren  Bewegung  an  jedem  folgenden  Tage  ' 
tf',00030683,  also  in  einem  Julianischen  Jahre  von  365£  Tagen 
den  Bogen  0",11207  und  daher  in  einem  Jahrhunderte  (von 
36525  Tagen)  den  Bogen  11",207  hinzusetzt.  Welches  ist 
aber  die  Ursache  dieser  höchst  sonderbaren  Veränderung  der 
mittleren  Bewegung,  also  auch  der  Umlaufszeit  des  Mondes, 
da  doch  die  Umlaufszeiten  aller  andern  Körper  unsers  Son- 
nensystems vollkommen  constant  und  unveränderlich  sind  ? 
Soll  sich  diese  vielleicht  nur  scheinbare  Anomalie  nicht  auch 
aus  dem  allgemeinen  Gesetze  der  Schwere  erklären  lassen,  da 
uns  doch  diese  Erklärung  mit  allen  andern  Ungleichheiten  des 
Monds  bereits  so  gut  gelungen  ist  ?  Diese  Frage  hat  die  Geo- 
meter  lange  Zeit  sehr  gequält.  Einige  suchten  den  Grund  dieser 
Erscheinung  in  der  Wirkung  der  Sonne  auf  die  Mondbahn,  an- 
dere in  jener  der  Planeten,  wieder  andere  in  der  nicht  genau 
kugelförmigen  Gestalt  der  Erde  und  des  Mondes,  in  einer  Stö- 
rung durch  Kometen  oder  in  dem  Widerstande  des  Aethers, 
der,  wenn  er  überhaupt  existirt,  die  mittlere  Bewegung  des 
Monds,  aber  ebenso  auch  aller  übrigen  Planeten,  in  der  That 
beschleunigen  müfste*.  Noch  andere  wollten  die  Ursache  die- 
ser Abweichung  in  der  Zeit  suchen,  welche  die  Kraft  der 
Anziehung  braucht,  um  von  der  Sonne  bis  zu  den  Plane- 
ten zu  gelangen.  Allein  alle  diese  Meinungen  wurden  bald 
angenügend  gefunden  und  das  Räthsel,  an  dessen  Auflösung 


1    Vcrgl,  Art,  Widerstand, 
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sich  so  vielt  scharfsinnige  Männer' abgemüht  hatten,  blieb  in  . 
seiner  früheren  Dunkelheit,  lndefs  ist  die  Uebereinstimmung 
aller  anderen  so  mannigfaltigen  und  verwickelten  Erscheinun- 
gen der  Himmelskörper  mit  der  von  Nkwtov  entdeckten  Theo- 
rie der  allgemeinen  Schwere  so  grofs  und  so  bewunderungs- 
würdig, dafs  man  nicht  ohne  lebhaftes  Bedauern  in  diesem 
einzelnen  Falle  eine  unerklärliche  Ausnahme  von  jenem  all- 
gemeinen Gesetze  erblicken  konnte. 

Von  dieser  Betrachtung  bewogen  untersuchte  Laflace 
die  ganze  Theorie  der  Mondbewegung  noch  einmal  mit  der 
gespanntesten  Aufmerksamkeit,  und  ihm  gelang  es  endlich 
auch,  die  so  tief  verborgene  und  so  lange  vergeblich  gesuch- 
te Ursache  jener  Anomalie  glucklich  zu  entdecken.  Es  ist  • 
bereits  oben1  die  von  Laflace  gegebene  Erklärung  dieser 
Erscheinung  mitgetheilt  und  daselbst  gezeigt  worden ,  dafs  ihre 
Ursache  in  der  Veränderlichkeit  der  Excenlricität  der  Erdbahn 
liegt.  Wir  begnügen  uns  daher ,  hier  nur  noch  dasjenige  in 
Kürze  nachzutragen,  was  an  dem  angeführten  Orte  ubergan- 
gen werden  mufste.  v* 

■ 

Man  sieht  sehen  ohne  alle  Rechnung,  dafs  die  Sonne, 
je  naher  sie  im  Allgemeinen  der  Erdbahn  ist,  desto  mehr  auf 
•  die  Erde  wirken  müsse.  Eine  solche  Annäherung  der  Sonne 
wird  demnach  auch  die  Mondbahn  erweitern  oder  die  Um- 
laufszeit dieses  Satelliten  vergrößern  und  umgekehrt.  So  ist 
im  Januar  die  Sonne  am  nächsten  bei  der  Erde,  also  auch 
bei  dem  Monde  ,  und  im  Julius  ist  sie  wieder  von  diesen  bei- 
den Wehkörpern  am  meisten  entfernt.  In  der  That  ist  auch 
die  wahre  Umlaufszeit  des  Monds  im  Anfange  eines  jeden  un- 
serer Jahre  um  beinahe  35  Zeitminuten  grö'fser  als  in  der  Mitte 
des  Jahrs.  Allein  diese  Unregelmässigkeiten  stellen  sich  mit  jedem 
Umlaufe  der  Erde,  mit  jedem  Jahre  wieder  her  und  sind  daher  nur 
periodisch,  so  dafs  sie  im  Laufeeines  jeden  Jahrs  gleichsam  wieder 
verschwinden,  ohne  sich  je  mit  der  Zeit  anzuhäufen.  Allein 
durch  die  erwähnte  Abnahme  der  Excentrkität  der  Erdbahn 
,  geht  die  Erde ,  also  auch  der  Mond ,  von  der  Sonne  immer 
weiter  weg,  die  Mondbahn  wird  also  auch,  nach  dem  Vor- 
hergehenden, immer  kleiner  oder  enger  und  die  Umlaufszeit  des 


1    3.  Art.  Mond.  Bd.  Tl.  S.  2368. 
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Monds  in  dieser  seiner  Dahn  mufs  daher  auch  immer  kürzer  werden, 
und  dieses  zwar  so  lange,  als  die  Excentricität  der  Erdbahn  in  forU 
währender  Abnahme  begriffen  ist.  Nun  nimmt  zwar  diese  Excentri- 
cität nicht  immer  ab,  sondern  es  wird  auch  einmal  eine  Zeit  kom- 

* 

men ,  wo  sie  wieder  zunimmt.  Allein  diese  Zeit  ist  so  weit 
von  uns  entfernt  und  jene  Abnahme  dauert  schon  so  viele 
Jahrtausende,  dafs  alle  unsere  Beobachtungen,  auch  die  der 
Griechen  und  Chaldaer,  noch  in  die  Periode  dieser  Abnahme 
fallen  und  dafs  nur  die  Theorie,  indem  sie  den  Beobachtun- 
gen  so  weit  vorauseilt ,  uns  von  diesem  Wechsel  der  Ab- 
und  Zunahme  der  Excentricität  der  Erdbahn  zu  belehren  im 
Stande  ist.  Nach  dieser  Theorie  war  nämlich  die  Excentrici- 
tät der  Erdbahn  um  das  Jahr  11450  vor  dem  Anfange  unse- 
rer Zeitrechnung  in  ihrem  gröfsten  Warthe  und  gleich  0,01965 
der  halben  grofsen  Axe  der  Erdbahn«  Von  jener  Zeit  nimmt 
sie  durch  volle  36860  Jahre  immer  ab  und  wird  erst  um  das 
Jahr  25400  nach  Christus  ihren  kleinsten  Werth  0,00393  er- 
reichen, um  dann  allmälig  und  in  einer  nahe  ebenso  lan- 
gen Periode  wieder  zuzunehmen.  In  unseren  Tagen  ist  diese 
Excentricität  gleich  0)01679*  In  dieser  grofsen  Periode  von 
36S60  Jahren  oder  von  mehr  als  36  Jahrtausenden  schwankt  \ 
die  Excentricität  jener  Bahn  zwischen  den  engen  Grenzen  0,020 
und  0,004,  gleich  einem  grofsen  Pendel,  sehr  langsam  auf  und 
nieder.  In  dieselbe  Periode  sind  also  auch  die  oben1  er- 
wähnten säcularen  Bewegungen  der  Knoten  und  der  Apsiden 
der  Mondbahn  eingeschlossen ,  da  sie,  wie  dort  gezeigt  wur- 
de, aus  derselben  Quelle  entspringen.  Die  Beobachtungen  der 
kommenden  Zeiten  werden  uns  übrigens  diese  drei  Bewegun- 
gen noch  genauer  kennen  lehren ,  wenn  sie  sich  in  der  Folge 
der  Jahrhunderte  mehr  angehäuft  und  wenn  wir  einmal  die 
Theorie  des  Monds  durch  die  Analyse  noch  mehr  ausgebildet 
haben  werden. 

■ 

Um  noch  zu  zeigen ,  wie  man  zu  dieser  Kenntnifs  der 
Sa'culargleichung  der  mittleren  Mondbewegung  gekommen  ist, 
nehmen  wir  an,  dafs  man  aus  den  Beobachtungen  von  der 
Zeit  1700  die  Revolution  des  Monds  auf  das  Genaueste  be^. 
stimmt  habe ,    so  dafs  also  diese  Revolution  allen  Beobach- 


1   S.  Art.  Mond,  Bd.  VI.  S.  2S76. 
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fangen,  die  um  den  Anfang  des  18.  Jahrhunderts  angestellt 
wurden,   genau  entspreche.     Wenn  man  aber  dann  mit  der- 
selben Bestimmung  die  Beobachtungen  im  Anfange  des  gegen- 
wärtigen 19*  Jahrhunderts  verglich,  so  fand  man,   dafs  für 
diese  letzte  Zeit  die  mittlere  Länge  (nicht  die  Geschwindig« 
keit)  des  Mondes  sich  um  11  ,2  oder  um  0°,003ill  zu  klein 
'reigte  und  dafs  man  daher  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts, 
für  dessen  Anfang  man  die  obige  Revolution  bestimmt  hat, 
noch  diese  Gröfse  0°,003111  zur  berechneten  mittleren  Länge) 
hinzu  eddiren  mufs,  um  sie  mit  den  Beobachtungen  am  Ende 
•    dieses  Jahrhunderts  übereinstimmend  zu  machen.    Ehe  man  die 
Ursache  dieser  Erscheinung  aufsuchen  konnte,    mufste  man 
sich  begnügen,  sie  einstweilen  durch  eine  Formel  den  Beob- 
achtungen gemäfs  darzustellen.     Man  nahm  daher  die  Hypo- 
these an,  dafs  der  Mond  keine  constante  mittlere  Geschwin- 
digkeit habe,  wie  dieses  bei  den  Planeten  allerdings  der  Fall 
ist,  sondern  dafs  seine  Geschwindigkeit  mit  der  Zeit  gleich- 
förmig wachse,    etwa  wie  dasselbe  auch  mit  der  Geschwin- 
digkeit derjenigen  Körper  geschieht,    die  auf  der  Oberflache 
unserer  Erde  frei  fallen.     Bezeichnet  man  nun  durch  c  die 
constante  mittlere  Geschwindigkeit  des  Monds,  die  nämlich 
ohne  jene  Anomalie  statt  haben  würde,   und  ist  t  die  Anzahl 
der  Jahrhunderte,  die  seit  dem  Jahre  1700  verflossen  sind,  so 
wie  s  der  Bogen ,    den  der  Mond  in  seiner  Bahn  durch  die 

mittlere  Bewegung  zurücklegt ,  so  ist  —  der  allgemeine  Aus- 
druck der  Geschwindigkeit,  und  man  wird  daher  die  Glei* 
chung  haben 

d*  . 

r—  =  c  +  tt.  t, 

dt  1 

wo  a  eine  Constante  ist,  die  nun,  so  wie  die  Grölst  c,  durch 
die  Beobachtungen  bestimmt  werden  soll. 

Das  Integral  dieser  Gleichung  ist 

■  =  et  +  4<*'t2, 
wo  also  et  der  Weg  ist,  welchen  der  Mond  in  t  Jahrhunder- 
ten mit  seiner  für  das  Jahr  1700  bestimmten  Umlaufszeit  zu- 
rücklegen würde,  und  wo  daher 

die  Correction  dieses  Weges  oder  derjenige  Bogen  ist,  den 
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i      *  4  l 

inert  fett  der,  durch  jene  cdnsrante  Umlaufszeit  gefundenen  mitt- 
leren Länge  des  Monds  nach  t  Jahrhunderten  noch  hinzufügen 
müfs,  um  die  mit  diesen  spateren  Beobachtungen  des  Monds 
übereinstimmende  Länge  dieses  Satelliten  zu  erhalten.  Für 
t  sa=  L  ist  nach  den  Mondstafeln ,  die  Lalahob  in  seiner 
Astronomie  aufgenommen  hat,  die  Gröfse  4  o  ss  0°,003111, 
also  ist  auch  die  gesuchte  Correction 

xä=0°,003I11  t», 

und  da  diese  Gleichung  nur  das  Quadrat  von  t  enthalt,  so  ist 
sie  sowohl  vor  eis  auch  nach  der  Epoche  von  1700  immer 
additiv,  obschon  die  Gröfse  t  selbst,  ihrer  Natur  nach,  vor 
dem  Jahre  1700  negativ  genommen  werden  mufs.  Dafs  näm- 
lich für  spätere  Jahre  als  1700  die  Gröfse  t,  also  auch  die  Cor- 
rection x  positiv  seyn  mufs,  ist  für  sich  klar.  Für  frühere 
Jahre  aber  läfst  sich  dieses  auf.  folgende  einfache  Weise  er- 
klaren. Gesetzt ,  man  sucht  mit  jener  für  1700  bestimmten 
Revolution  die  mittlere  Länge  des  Monds  rückwärts  für  das 
Jahr  1600,  so  wird  man  also  zuerst  von  der  Pur  1700  gege- 
benen Epoche  die  Bewegung  des  Monds  für  ein  ganzes  Jahr- 
hundert subtrahiren.  Allein  damit  hat  man  offenbar  den  Werth 
jener  Correction  zu  viel  subtrahirt,  weil  die  Bewegung  für 
1700  schneller  ist,  als  die  für  1600,  daher  man  also  euch 
hier  jene  Correction  wieder  addiren  mufs. 

Setzt  man  also,  wie  zuvor, 

x  =  0°,003111t* 

oder  in  Secunden  ausgedrückt 

x  =  ll",2t*, 

so  erhält  man 

für  1700  ...  .    t  c=s  0  lind  die  Correction  x  =  ff',0 

für  1750  und  1650  t  =  +  }  —     x  =  2",8 

für  1800  und  1600  t  =  +  l  —  x=ll",2a.s.w. 

- 

In  den  erwähnten  Mondstafeln  von  Lalande  ist  die  mittlere 
Länge  des  Monds  für  den  Anfang  des  Jahrs  1700  im  Pariser 
Mittag 

A  =  40°  55'  56",t      *  f 

und  die  tropische  Bewegung  des  Monds  in  einem  gemeinen 
Jahre  von  365  Tagen 

B  =  129°  23  5",2 


■ 
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angenommen  werden.  Allein  diese  letzte  Bewegung  B  ist 
für  die  Epoche  des  Jahrs  1700  richtig  und  mafs  daher  für 
jede  andere'  Zeit  verbessert  werden.  Sucht  man  z.  B.  aus 
diesen  Tafeln  des  Monds  die  Lange  dieses  Satelliten  für  das 
Jshr  1760,  so  hat  man 

Epoche  für  1700    40°   55'  56",t 

Bew.  für  60  Jahre     ....    40     43  55,2 

Länge  für  1760    81     39  51,3 

-  Sacul.  Bewegung  x  =  +  4,0 


corrigirte  Länge  fdr  1760  .  .   81     39  55,3 
nämlich  hier  t  =  ^,aiso  t*=  ^  =0,36,  also  euch 

x  =a  tl",2t2  =  4",0  ist.  ' ,  Ebenso  hat  man,  wenn  man  aus 
diesen  Tafeln  die  mittlere  Länge  des  Monds  für  den  Anfang 
de*  Jahrs  1200  nach  Chr.  G»  sucht, 

Epoche  für  1700    40°   55'   56",  l 

Bew.  für  500  Jahre    ...  —  99     26  '  0,0 


Sacul.  Bewegung  •  .  x 


.    301  29 

56,1 

+  144  56 

24,9 

86  26 

21,0 

=    .  +  4 

40,0 

corrigirte  Länge  für  1200  .    86°    31'  l",0 

wie  in  den  Tafeln  selbst  angegeben  ist,  indem  in  dem  letzten 
Beispiele  t=— 5,  elso  auch  x=  H",2t2  =  280",0  =  0°  4' 
40",0  ist. 

Noch  ist  es  interessant  zu  sehn ,  wie  viel  durch  diese  sa- 
culare  Bewegung  des  Monds  die  Umlaufszeit  und  die  mittlere 
Entfernung  des  Monds  von  der  Erde  geändert  werde.  Die 
säculare  Bewegung  beträgt  nach  dem  Vorhergehenden  0°,003lll 
in  100  Jahren,  also  auch  in  einem  Tage 

SQ  —  °3^!U  =  0°,000000  08523 

und  dieses  ist  die  Correction  der  mittleren  täglichen  Bewe- 
gung des  Monds.  Ist  ferner  T  die  Umlaufszeit  des  Monds  in 
Tagen  und  a  die  halbe  grofse  Axe  der  Mondbahn ,  so  er- 
halten wir,  wenn  wir  die  im  vorhergehenden  Abschnitte  (E) 
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0 


da  a  8Q 

•  8=3    J'  e  i 


Aber  nach  den  bereits  angeführten  Tafeln  von  Lalavdb  ist 

0  «  13M763966 

und  daher  auch 

T=^  =27,321582  Tage, 


0  0  =  0°,00000008523-' 

lirt  man  diese  Werthe  von  T  und  BQ  in  den  vorher- 
gehenden Tafeln  ,  so  erhält  man 

BT  es  -  0,0000001767 

und 

Y  =  —  0,000000004312, 
so  dafs  also  8  wächst,  während  T  und  a  abnehmen. 

G.   Säculare  Bewegung  Jupiters  und  Saturns. 

Auch  diesen  beiden  grbTsten  Planeten  unseres  Sonnensy- 
stems hat  man  noch  zu  finde  des  vorhergehenden  Jahrhun- 
derts eine  ähnliche  .Veränderung  ihrer  mittleren  Bewegung, 
wie  dem  Monde,  zugeschrieben.  Schon  Hallst,  Nkwton's 
Zeitgenosse ,  hatte  bemerkt,  dafs  sich  die  mittlere  Bewegung 
Saturns  immer  verzögert,  wahrend  die  Jupiters  im  Gegen- 
teile sich  beschleunigt«  Die  Astronomen  führten  deswegen 
auch  in  den  Tafeln  dieser  beiden  Planeten  zwei  ähnliche  Cor- 
rectionen,  wie  oben  für  den  Mond,  ein,  nämlich 

—  83",5t*  für  Saturn 

und 

+  34",4t»  für  Jupiter, 
wo  wieder  t  die  Anzahl  der  Jahrhunderte  seit  1700  bezeichnet. 
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Die  Auffindung  der  Ursache  dieser  Erscheinung  aber  fiel  ihnen 
nicht  minder  schwer,  als  die  so  eben  betrachtete  ähnliche  Un- 
regelmässigkeit in  der  Mondbewegung.  Wie  es  bei  Untersu- 
chungen solcher  Art,  die  ins  Tiefe  gehn,  zu  geschehn  pflegt, 
so  fand  man  auch  hier  zwar  nicht  eben  sogleich  das  Gesuchte, 
aber  dafür  etwas  Anderes,  was  noch  viel  interessanter  war 
und  was  dann  später,  wenn  gleich  auf  Umwegen,  auch  wie« 
der  zu  dem  so  lange  Gesuchten  zurückführte.  Man  fand  näm- 
lich ,  in  Folge  der  über  diesen  Gegenstand  angestellten  analy- 
tischen Untersuchungen,  dafs  die  grofse  Axe  der  Bahnen  ei- 
nes jeden  Planeten,  also  auch  die  siderische  Umlaufszeit  des«* 
selben ,  für  alle  Zeiten  constant  und  unveränderlich  seyn  müsse 
oder  dafs  sie  wenigstens  nur  periodische,  keineswegs  aber  mit 
der  Zeit  fortschreitende  Störungen  erleiden  könne*.  Dieses 
Theorem  war  für  die  Erhaltung  des  Planetensystems,  mit  der 
es  unmittelbar  zusammenhängt,  von  den  wichtigsten  Folgen. 
Aber  mit  ihnen  war  auch  zugleich  bewiesen,  dafs  jene  Aen- 
derungen  der  mittleren  Bewegung,  die  man  bei  dem  Monde 
und  bei  Jupiter  und  Saturn  beobachtet  hatte,  nur  periodische 
Störungen  seyn  konnten,  wenn  gleich  vielleicht  die  Dauer  ih- 
rer Perioden  viele  Jahrtausende  umschliefsen  mag.  Beim  Mon- 
de fand  man  die  Ursache  dieses  Phänomens,  wie  so  eben  in 
dem  vorhergehenden  Abschnitte  gezeigt  worden  ist,  in  der 
Abnahme  der  Excentricität  der  Erdbahn.  Aber  welches  ist  der 
Grund  der  ähnlichen  Erscheinung  für  die  zwei  eben  genannten 
grofsen  Planeten  unseres  Systems? 

Nachdem  Latlace  den  Grund  dieser  Anomalieen  in  frem- 
den Einwirkungen  der  Kometen,  des  Aethers  u.  s.  w.  auf 
unser  Planetensystem  lange  vergebens  gesucht  hatte,  verfiel  er 
endlich  auf  die  Idee ,  dafs  er  vielleicht  nur  eine  einfache  Folge 
der  gegenseitigen  Wechselwirkung  dieser  zwei  Planeten  auf 
einander  seyn  könnte,  und  die  bereits  oben2  angeführte  Glei- 
chung zwischen  T  und  r  führte  ihn  auf  die  Ueberzeugung, 
dafs  seine  Vermuthung  vollkommen  gegründet  sey.  Um  die- 
ses näher ,  als  in  dem  angeführten  Artikel  geschehn  ist,  anzu- 
zeigen, wollen  wir  bemerken,  dafs  alle  Aenderungen  der  Länge, 
welche  zwei  Planeten  durch  ihre  gegenseitigen  Wirkungen  er- 


1  S.  Art.  Ptriurhntumcn.  Bd.  VII.  8.  444. 

2  Ebeo4.  Bd.  VII.  S.  445. 
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leiden  können,  wenn  man  anf  die  Neigungen  und  Excentri- 
dtäten  ihrer  Bahnen  Rücksicht  nimmt,  die  allgemeine  Form 

ASin.  [(n'l'  —  nlJt+B] 

haben,  wo  I  und  1'  die  täglichen  Bewegungen  der  .Längen,  t 
die  Ami  hl  der  seit  einer  bestimmten  Epoche  verflossenen  Tage 
nnd  wo  A  und  B  zwei  wenigstens  für  einen  grofsen  Zeitraum 
nahe  constante  Grölsen  bezeichnen,  während  endlich  die/ 
Gräften  n  und  n'  nach  der  Ordnung  gleich  den  natürlichen  Zah- 
len f,  2,  3  •  gesetzt  werden.  Für  unsere  gegenwärtige 
Betrachtung  ist  vorzüglich  die  Gröfse  A  sehr  wiehtig,  und  es 
folgt  aus  der  Theorie  der  Pertubationen ,  dafs  in  jeder  die- 
ser  Störnngsgleichungen  die  Gröfse  A  die  Gestalt  habe 

A=  Cn't'-nl^.t*' 

► 

wo  M  eine  constante  Gröfse  und  G  entweder  die  Excentrici- 
tät  oder  die  Neigung  der  einen  der  beiden  Planetenbahnen 
gegen  die  andere  bezeichnet.  Da  nun  die  Excentricität  so- 
wohl, als  auch  die  Neigung  der  Bahnen  bei  allen  älteren  Pla- 
neten nur  klein  ist,  so  reicht  es  gewöhnlich  schon  hin/  nur 
die  ersten  dieser  Störungsgleichungen  zu  berechnen,  indem 
man  die  Gröfsen  n  und  n'  nur  gleich  1  oder  2  oder  höchstens 
gleich  3  setzt,  weil  alle  folgenden  in  die  sehr  kleine  Gröfse 
ö4,  0*  .  .  .  multiplicirt  und  daher  nur  von  sehr  geringem 
Werthe  seyn  werden.  Dieser  vortheilhafte  Umstand  macht  es 
uns  auch  eigentlich  nur  möglich,  die  Störungen  der  Planeten 
zu  berechnen,  indem  wir  die  hierher  gehörenden  sehr  verwik- 
kelten  Ausdrücke  in  Reihen  auflösen  und  von  diesen,  ihrer 
grofsen  Convergenz  wegen,  nur  die  ersten  Glieder  berück- 
sichtigen. Würden  die  Excentricitäten  und  Neigungen  der 
Planetenbahnen  sehr  beträchtlich  seyn ,  so  .würde  jene  Conver- 
genz der  Reihen  nicht  mehr  statt  haben  und  wir  würden  die 
Störungen  der  Planeten  nicht  mehr  .auch  nur  mit  einiger  Ge- 
nauigkeit berechnen  können.  Allein  die  vorhergehende  Schaz- 
suog  des  Werthes  von  A  würde  nur  sehr  unvollkommen  seyn, 

wenn  man  dabei,  wie  wir  bisher  gethan  haben,  nur  auf  den 
n'—  n 

Zähler  0  des  in  Rede  stehenden  Bruches  Rücksicht  neh- 
Ben  wollte.   Denn  auch  der  Nenner 

(n'l'-nl)*.t* 
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ist  veränderlich  nnd  er  wird  den  Werth  von  A  desto  gröTser 
machen,  je  kleiner  er  selbst  ist.     Er  wird  aber  desto  kleiner 

seyn ,    je  näher  das  Vcrhältnifs  y  dem  veränderlichen  Ver- 

■ 

haltnisse       kommt,  welches  letzte  die  verschiedensten  Wer- 
n 

th«  *#  lt  *i  *s  t  •  •  •  annehmen  kann,  die  zwischen  den 
ersten  natürlichen  Zahlen  1,2,3,4  statt  haben.  Diese  Be- 
merkung, die  man  früher  vernachlässigt  nnd,  anf  die  zuerst 
Laflace  aufmerksam  gemacht  hatte,  war  es,  welche  ihn 
endlich  auf  die  Entdeckung  des  wahren  Grundes  jener  son- 
derbaren Erscheinung  zwischen  Jupiter  und  Saturn  leitete«  So 
oft  nämlich  die.  mittleren  täglichen  Bewegungen  1  und  1',  also 
auch  die  Umlaufszeiten ,  zweier  Planeten  sich  nahe  wie  zwei 
ganze  Zahlen  n  und  n'  verhalten,  so  oft  kann  jener  Werth 
von  A  sehr  grofs  nnd  die  daraus  folgende  Störung  sehr  be- 
deutend werden.  Für  Jupiter  ist  die  mittlere  Bewegung  in 
365,25  Tagen  t  =»  3Q°,349  und  für  Saturn  r  ==  12,221,  also 
ist  auch  ^ 

also  auch  nahe  genug 

1'  2 
T  =  5' 

t 

so  dafs  alle  jene  Störungsglieder,  in  welchen  n  =  2  und 
n'=  5  sind,  für  diese  zwei  Planeten  sehr  beträchtlich  wer- 
den und  daher  eine  besondere  Untersuchung  verdienen.  La- 
tlace  nahm  diese  Untersuchung  vor  und  fand  seine  Erwar- 
tung  vollkommen  bestätigt.  Das  Resultat  seiner  Untersuchun- 
gen war,  dafs  in  der  Theorie  Saturns  eine  grofse  Ungleich- 
heit enthalten  ist,  welche  auf  2952  Secunden  steigen  kann 
und  deren  Periode  nahe  930  Jahre  beträgt,  welche  zur  mitt- 
leren Bewegung  dieses  Planeten  addirt  werden  mufs,  um  die 
der  Wahrheit  gemäfse  Bewegung  zu  erhalten,  und  dafs  die 
mittlere  Bewegung  Jupiters  einer  ähnlichen  -Ungleichheit  von 
nahe  derselben  Periode  unterworfen  ist,  die  auf  1205  Secun- 
den steigen  kann  und  von  der  mittleren  Bewegung  dieses  Pla- 
neten subtrahirt  werden  mufs.  Im  Jahre  1560  unserer  Zeit- 
rechnung waren  diese  beiden  Störungen  nahe  gleich  Null,  und 
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■ 

sie  werden  auch  wieder  in  allen  den  Jahren  verschwinden,  die 
465  oder  2mal  465  oder  3mal  465  Jahre  u.  s.  w.  von  jener  Epo- 
che 1560  vor-  oder  rückwärts  entfernt  sind.  Die  Periode 
dieser  zwei  Störungsgleichungen  ist  nämlich ,  nach  dem  Vor- 
hergehenden, gleich  der  Zeit,  in  welcher  der  Sinns  von 
(51'— 21;  t  =  0,407t  alle  möglichen  Werthe  durchgeht,  d.h. 
in  welcher  der  Winkel  0,407  t  sich  von  0  bis  zu  360  Graden  än- 
dert.  Um  diese  Zeit  zu  finden,  ist  daher  0,407  t  =»  360  oder 
nahe  t  =  900  nnd  genauer  t  =  830  Jahre. 

Laflaci  knüpfte  an  diese  schöne  Entdeckung  noch  eine 
andere  sehr  sinnreiche  Bemerkung,  dafs  man  nämlich  aus  den 
mittleren  Bewegungen,  welche  ein  Volk  für  diese  zwei  Pla- 
neten gefunden  hat,  rückwärts  auf  die  Zeit  schliefsen  kann,  in 
welcher  dasselbe  diese  Beobachtungen  angestellt  hat.  Die  In- 
dier  geben  bekanntlich1  ihren  Planetentafeln  ein  sehr  hohes 
Alter,  das  mehrere  Jahrtausende  über  den  Anfang  unserer  ge- 
genwärtigen Zeitrechnung  herausgeht.  Wenn  man  aber  diese 
ihre  Tafeln  näher  untersucht,  so  findet  man,  dafs  sie  zu  ei- 
ner Zeit  entworfen  wurden,  wo  die  mittlere  Bewegung  Sa- 
tnrns  die  langsamste  und  die  Jupiters  die  schnellste  war« 
Zwei  Hauptepochen  der  indischen  Chronologie  erfüllen  nahe 
diese  Bedingung  und  von  diesen  Epochen  fällt  die  eine  in 
das  Jahr  1490  nach  thr*  nnd  die  andere  3100  Jahre  vor 
Chr.  Dafs  der  Umstand,  nach  welchem  die  mittlere  Be- 
wegung des  ersten  -|-  der  doppelten  des  dritten  —  der  drei- 
fachen des  zweiten  Satelliten  Jupiters  immer  gleich  Null  ist, 
zu  ähnlichen  merkwürdigen  Störungen  dieser  drei  Monde  An- 
lafs  gegeben  hat,  ist  schon  oben2  bemerkt  worden.  Weiter 
unten  aber9  werden  wir  sehn,  dafs  die  Natur  an  d^ese  *>ro- 
tionalen  Verhältnisse  der  Umlaufszeiten  der  Planeten  den 
grö&ten  Theil  ihrer  Sorgfalt  für  die  Erhaltung  dieses  Systems 
geknüpft  habe,  da  ohne  diese  Verhältnisse  eine  längere  Dauer 
desselben  unmöglich  gewesen  wäre. 


1  8.  Art.  Vorrücken  der  Nachtgleichen. 

2  S.  Art.  Trabant. 

8  S.  Art.  Weltsystem. 
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II.   Ileliocentrischer  und  geoccntrisch  er  Ort 

der  Planeteo. 

Wir  haben  oben  [Abschnitt  (B)  dieses  Artikels]  gezeigt, 
wie  man  aus  zwei  in  der  Zeit  sehr  verschiedenen  Längen  ei- 
nes Planeten  die  Umlaufszeit  desselben  finden  kann.  Allein 
diese  Längen  müssen  offenbar  heliocentri&che  oder  aus  der 
Sonne  gesehene  Langen  seyn  und  wir  können  nur  geoeen- 
trische  oder  von  der  Erde  aus  gesehene  Langen  beobachten. 
Es  ist  daher  noch  die  Frage  zu  beantworten,  wie  man  aus 
den  von  nns  beobachteten  geocentrischen  Oertern  eines  Planeten 
seine  für  dieselbe  Zeit  statt  habenden  heliocentrischen  Oerter, 
und  umgekehrt,  ableiten  kann,  da  das,  was  über  diesen  ftir 
die  Astronomie  höchst  wichtigen  Gegenstand  im  Artikel  Ort 
gesagt  wurde,  als  unvollständig  und  unzureichend  angesehn 
werden  mufs,  obschon  bereits  in  mehrern  vorhergehenden  Ar- 
tikeln dieser  zu  vielen  Untersuchungen  sehr  notwendigen 
Verwandlungen  der  PlanetenÖrter  gedacht  worden  ist. 

Sey  L,  P  und  R  die  von  der  Sonne  gesehene  Länge,  die 
Distanz  vom  Pole  der  Ekliptik  und  der  Radius  Vector  der 
Erde.  Sbenso  bezeichne  1 ,  p  und  r  die  heliocentrische  Lange, 
die  Poldistanz  und  den  Radius  Vector  des  Planeten,  und  für 
den  geocentrischen  Ort  mögen  endlich  dieselben  drei  GrbTsen 
Fig.  durch  X ,  n  und  g  ausgedrückt  werden.  Sey  S  der  Mittel- 
16y'punct  der  Sonne,  T  der  Erde  und  P  des  Planeten.  Man  lege 
«durch  den  Mittelpunct  der  Sonne  drei  feste,  unter  einander 
senkrechte  gerade  Linien  X'SX  und  YS  Y*  in  der  Ebene  des 
Papiers  und  ZSZ'  auf  diese  Ebene  senkrecht,  wo  die  mit 
einem  Accent  bezeichneten  Hälften  SX',  SY*,  SZ'  die  als  ne- 
gativ zu  betrachtenden  Theile  dieser  geraden  Linien  anzeigen 
sollen.  Man  fälle  von  dem  IV^ittelpuncte  T  der  Erde,  so  wie 
von  dem  Mittelpuncte  P  des  Planeten  die  Lothe  TB  und  Pb 
auf  die  Ebene  XSY  herab  und  ziehe  in  dieser  Ebene  von 
den  Fufspuncten  B  und  b  dieser  Lothe  die  senkrechten  Linien 
BA  und  ba  auf  die  feste  Gerade  SX.  Dieses  vorausgesetit 
werden  die  drei  rechtwinkligen,  mit  jenen  drei  festen  Gera- 
den parallelen  Coordinaten  der  Erde  gegen  die  Sonne  seyn 

SA=X,   AB  =  Y  und  BT  =  Z, 
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und  ebenso  wird  man  für  die  analogen  Coordinaten  des  Pla- 
neten gegen  die  Sonne  haben 

Sa  =5  x,  ab  =s  y  und  bP  =  z. 

Zieht  man  dann  durch  die  Puncto  B  und  T  die  mit  SX  pa- 
rallelen Linien  Bc  und  Td,  durch  c  die  mit  SZ  oder  bP 
parallele  Linie  cd,  und  endlich  durch  d  die  mit  SY  paral- 
lele Linie  de,  so  wird  man  auch  für  die  drei  den  vorigen 
analogen  Coordinaten  des  Planeten  gegen  die  Erde  die  Aus- 
drücke haben 

Td  =  5,    de  =  v  und  eP  ss 

so  dafs  also  durch  die  drei  letzten  Coordinaten  £,  v9  £  der 
geocentrische  Ort  des  Planeten,  durch  x,  y,  z  der  heliocen- 
trische  Ort  des  Planeten  und  durch  X,  Y,  Z  der  heliocen- 
trische  Ort  der  Erde  angegeben  wird.  Der  blofse  Anblick  der 
Figur  zeigt  aber,  dafs  zwischen  diesen  drei  Coordinatensyste- 
men  die  folgenden  einfachen  Gleichungen  bestehn 

S  =  x  —  X 

v  =  y  —  Y      ;  .  ;  (VI) 
?==  z  —  Z 

Um  nnn  diese  Coordinaten  durch  die  oben  eingeführten  Grö- 
ßen L,  P,  R  u.  s.  w.  auszudrücken,  sey  die  durch  die 
Sonne  S  in  der  Ebene  der  XY  (welche  wir  für  die  Ebene 
der  Ekliptik  annehmen  wollen)  gezogene  Gerade  SN  die  Li- 
nie der  Nachtgleichen ,  die  mit  der  vorhin  in  derselben  Ebene 
willkürlich  gezognen  festen  Linie  SX  den  Winkel  NSX,  den 
wir  N  nennen  wollen  9  bildet«  Dieses  vorausgesetzt  hat  man1 
für  die  geradlinigen  Distanzen  der  drei  Himmelskörper 

ST  =  R,  SP  =  r  und  TP  =  g. 

Zieht  man  ferner  in  der  Ebene  der  XY  die  geraden  Linien 
SB,  Sb  und  Te,  so  hat  man  für  die  drei  eben  genannten. 
Längen 

L==  ASB  +  N 
1  =  aSb  +  N 
X  =  dTe  +  N 

und  endlich  für  die  drei  Winkeldistanzen  von  dem  in  der  fe- 

.  ■,  » 

sten  Linie  SZ  liegenden  Pole  der  Ekliptik 
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P  a  90°  —  BST 
p  =  90°  —  bSP 
B  a  90*  —  eTP, 

so  dals  man  demnach  hat 

SB  =  R  Sin.  P 
Sb  c=  r  Sin.  p 
Te  =  q  Sin.  n. 

Es  ist  aber  auch  SA  es  SB  Cos.  ASB,  Sa  =  Sb  Cos.aSb 
und  Td  =  Te  Cos«dTe,  oder,  wenn  man  die  so  eben  ge- 
gebenen Werthe  von  SB,  SbundTe,  so  wie  von  ASB  =  L —  N, 
aSb  =  1  —  N  und  dTe  =  %  —  N  in  den  drei  letzten  Aus- 
drücken substitnirt  und  wie  zuvor  SA  s=  X,  Sisx  und 
Tds=g  setzt, 

X  =  R  Sin.  P.  Cos.  (L — N) 
x  =  rSin.  p  Cos..  (I  —  N) 
g  =(>Sin.n  Cos.  {X  —  N) 

und  ebenso  erhält  man  auch 

Y  =  R  Sin.  P  Sin.  (L —  N) 
y  =  rSin.p  Sin.  (1  —  N) 
v=( Sin. n  Sin. (X  —  N) 

und  endlich 

Z  =  R  Cos.P 
%  =  r  Cos.  p 

f   S=  Q  COS.  11. 

Substitnirt  man  aber  diese  Coordinatenwerthe  in  den  drei  vor- 
hergehenden Gleichungen  (VI),  so  erhalt  man,  wenn  man 
der  Kürze  wegen  R'  =  RSin.P,  r'=rSio.p  und  p'=  q  Sin.  n 
setzt 9  die  folgenden  sehr  einfachen  Ausdrücke: 

o' Cos.(X — N)==r  Cos. (1  — N)  —  Rr Cos.(L-N) \ 
n'Sin.a^N)=r'Sin.(l—  N)— R'Sin.(L— N)J  ...  (VII) 
o'Cotg.issr  Cotg.p— R'Cotg.P  J 

und  diese  Gleichungen  enthalten  die  Auflösung  unserer  ersten 
Aufgabe,  nämlich  des  Problems,  aus  dem  heliocentrischen  Orte 
eines  Planeten  den  geocentrischen  Ort  desselben  zu  finden. 
Wenn  man  nämlich  einen  Planeten  beobachtet  hat,  so  wird 
man,   für  die  Zeit  dieser  Beobachtung,   aus  den  bekannten 
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Elementen  der  Erde  und  des  Planeten  oder  ans  den  nach  die* 
sen  Elementen  verfertigten  Tafeln  die  heliocentrische  La'nge 
M,  die  Breite  90°—  P,  90°— p  und  den  Radius  Vector  R,  r 
durch  Rechnung  bestimmen,  wo  dann  alle  die  GröTsen,  die 
in  den  Gleichungen  (VII)  rechts  vom  Gleichheitszeichen  stehe, 
bekannt  sind  und  sonach  die  drei  links  stehenden  Gröfsen 

X,  n  und  p'  oder  q  =         sofort  aus  jenen  gefunden  werden 

können.  Dabei  ist  die  Gröfse  N  ganz  willkürlich  und  man 
kann  sie  z.  B.  so  annehmen,  dafs  die  Berechnung  der  Gröfsen 
X,  n  und  q  dadurch  am  meisten  erleichtert  wird.  Für  N  =  0 
hätte  man  z.  B. 

> 

4  Cos.  X = r  Cos.  1 — R'  Cos.  L 
o'Sin.X=r  Sin.I— R'Sin.L 
.  o'Cotg.^=r'Cotg.p— R'Cotg.P, 

> 

so  dafs  man  daher  X  aus  der  Gleichung  findet 


r  Sin.  1       R'  Sin.  L 
lang.  A_  rXo8#1  _  R'Co^I/ 

\ 

Ist  aber  so  X  gefunden,  so  hat  man  auch  g  aus  jeder  der  zwei 
ersten  und  dann  n  aus  der  letzten  Gleichung.  Bequemer  aber 
noch  für  die  Rechnung  wird  man 

N  =  i(I  +  L) 

setzen,  wodurch  man  sofort  die  für  Logarithmen  geeigneten 
Ausdrücke  erhält: 

Tang.[X-i(l+L)]  =  Tang.|(I-.L) 

/     ff  ■      v       Sin. -t(l  — L)  I 
9  =(t  +R  )'Sin.[X-Kl  +  L)]       1   '  *  <VIII> 
^  r'Cg.p-R'Cotg.P 

Beisp.   Ist  I  =  258°  4'  59",0 

p=  93°  43'  38",3  und 
Log.r=  9,668747; 
hat  man  ferner  ebenso  für  den  heliocentrischen  Ort  der  Erde 

L  =  15°  59'  35",9 
P  =  90°  und 

Log.  R=  9,9990770, 

IX.  Bd.  Llll 
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so  gebe«  die  Gleichungen  (VlU)  d«n  g*«ttchten  geocentri- 
schon  Ort  dos  Plonoten 

Jl  «  214°  4t'  (TA 
**=  §1*  21'  il",9 

und 

Log.  Qt=x  0,1083364; 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  zweiten  unserer  Aufgaben,  näm- 
lich aus  dem  gegebenen  oder  beobachteten  geocentrischen  Ort« 
eines  Planeten  (nebst  dem  aus  der  Theorie  der  Sonne  im- 
mer bekannten  heliocentrischen  Orte  der  Erde  für  die  Zeit 
dieser  Beobachtung)  den  entsprechenden  heüocentrischen  Ort 
des  Planeten  durch  Rechnung  abzuleiten.  Zu  der  Auflösung 
dieser  Aufgabe  könnte  man  wieder  die  vorigen  Gleichungen 
(VIII)  benutzen,  wenn  man  sie  auf  folgende  Weise  stellt: 

• 

r  Sin.  p  Cos.  1  =  R  Sin.  P  Cos.  L  +  q  Sin.  n  Cos.  X 
r  Sin.p  Sin.  1  es  RSin.P  Sin.L  +  o  Sin.«  S».X 
r  Cos.  p  c=  RCos.P  +  q  Cos.«. 

Allein  da  man  mit  unsern  Instrumenten  nur  unmittelbar  die 
Gröfsen  X  und  jx,  nicht  aber  auch  die  Gröfse  o  beobachten 
kann,  so  läfet  sich  unsere  Aufgabe  durch  diese  Gleichungen 
nicht  unmittelbar  auflösen.  Wollte  man  aber  aus  der  bekann- 
ten Theorie  des  Planeten  auch  noch  eine  der  drei  Gröfsen  r, 
p  oder  1  als  gegeben  annehmen,  so  wäre  die  Auflösung  aller- 
dings möglich.  Wäre  z.  B.  nebst  den  beiden  beobachteten 
Gröfsen  X  und  n  auch  noch  der  Radius  Vector  r  des  Planeten 
bekannt  und  iiberdiefs  der  Ort  der  Erde  gegeben,  so  würde 
man  aus  den  letzten  drei  Gleichungen  die  drei  unbekannten 
Gröfsen  1,  p  und  Q  auf  folgende  Weise  finden.  Quadrirt  man 
nämlich  jene  drei  Gleichungen,  so  wird  die  Summe  dieser 
Quadrate  sofort  den  Ausdruck  geben : 

x2  =  R2  +  o2+  2RoCos.V, 

wo  der  Kürze  wegen 

Cos.  xfj  =»  Sin.  P  Sin.  n  Cos.  (L  —  X)  +  Cos.P  Cos.  71 

gesetzt  worden  ist.  Man  steht,  dafs  die  HülfsgröTse  y  in  der 
Figur  gleich  dem  üufsern  Winkel  T  des  Dreiecks  STP  ist. 
Da  sonach  die  Gröfse  y  vollkommen  bekannt  ist,  so  giebt  die 
vorhergehende  für  q  quadratische  Gleichung  >  wenn  man  sie 
in  Beziehung  auf  diese  Gröfse  auflöst, 
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p  =  —  RCos.i/f  +  J^t2— R*Sin.*v 
Ist  aber  so  die  Gröfse  p  bekannt,   so  findet  man  auch  p  und 
1  durch  die  folgenden  Ausdrücke: 

RCos.P  4-  g  Cos«  n 
Cos.  p  «  — -  , 


oder 


3]n  |         R Sin. P Sin. L-f-  pSin.nSin.X 

rSin.p 

.       RSin.PCos.L-f  pSin.nCos.A 

Oos.  l  =   — — '       ■  • 

renn,  p 


Diese  Auflösung  findet  ihre  unmittelbare  Anwendung,  wenn 
man  die  von  der  Oberfläche  der  Erde  beobachteten  Sonnen- 
flecken  auf  ihren  vom  Mittelpuncte  der  Sonne  gesehenen  Ort 
reduciren  will.  Dann  ist' nämlich  sehr  nahe  p  =R ,  also  eine 
bekannte  Gröfse,  und  überdiefs  P  =  90°,  da  die  Erde  immer 
in  der  Ebene  der  Ekliptik  ist,  wenn  man  hier  die  stets  nnr 
•ehr  kleinen  Störungen  derselben  vernachlässigt.  Dann  hat 
man 

Cos.  p  =  —  Cos.  n 

und 

Sin.(l-X)  =  RSiB-(L~X) 
7  rSin.p 

oder  auch 

Sin.(l-L)=R^"-a-^, 

r  öin.  p 

Allein  da  es  aus  gnten  Gründen  aufser  dem  astronomi- 
schen Gebrauche  ist,  die  Gröfse  r  bei  der  A  Öllösung  dieses 
Problems,  der  Verwandlung  des  geocentrischen  Orts  eines 
Planeten  in  seinen  heliocentrischen ,  als  gegeben  vorauszu- 
setzen, so  hat  man  au  diesem  Zwecke  einen  andern  Weg 
eingeschlagen.  Man  setzt  nämlich  bei  dieser  Auflösung  die 
Lage  der  Bahn  des  Planeten  oder  die  Neigung  n  derselben 
gegen  die  Ekliptik  und  die  Länge  k  des  aufsteigenden  Kno- 
tens der  Bahn  in  der  Ekliptik  als  bekannte  Gröfsen  voraus. 
Qieaem  geraäfs  wird  man  also  in  den  Gleichungen  (VII)  tu- 
er*t  die  Gröfse  N  gleich  k  setzen.  Nennt  man  dann  u  das 
Argument  der  Breite  oder  die  wahre  Entfernung  des  Pla- 

Lill  2 
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neten  in  seiner  Bahn  von  dem  aufsteigenden  Knoten,   so  hat 

■ 

man 

Sin.  p  Cos.  (1  —  k)  =  Cos.  u 
Sin.  p  Sin.  (I  —  k)  =Sin.  u  Cos.  n 
Cos.  p  =  Sin.u  Sin.  n, 

und  sonach  geho  die  Gleichungen  (VII)  in  folgende  über: 

■ 

r  Cos.  u  —  R  Cos.  (L  —  k)  =  (>  Sin.  71  Cos.  (X  —  k)  J 
rSin.uCos.n— RSin.  (L—k)^  Sin.  ti  Sin.  (X— k)>  .  .  (IX) 
rSin  uSin.  n  =  q  Cos.  n  J 

Die  Division  der  beiden  letzten  dieser  drei  Gleichungen  giebt 

r Sin,  u  Cos.  n  —  R  Sin. (T,  —  k)  ___Tano    *•    n  k, 

—  =  1  ang.  n  om.  {A  k)9 

rbin.  ubiu,  n 

■ 

also  auch  ^ 

 RSin.(L-k) 

rMo.u  —  Cos#n_öin.nTaoSi7löin.(X-k)  '  '  W 

Ebenso  giebt  aber  auch  die  Division  der  ersten  und  letzten  det 
Gleichungen  (IX) 

rCos.u  — RCos.(L— k) 

 ~  — -  -  =  lang.  TZ  Cos.  (A  —  kj, 

rSm.uSin.n  ° 

oder,  wenn  man  den  Werth  von  r. Sin.u  aus  (A)  substituirt, 

R  rSin.  n  Tg.  n  Sin.  (L — X)  +  Cos.  n  Cos.  (L — kVj 

rCos.u=  ~t   — *   rp  M  jT\  Ä  (B) 

Cos.  n  — Sin.  nTang.  7ioin,(A — kj 

und  die  beiden  Gleichungen  (A)  und  (B)  geben  daher  die 
zwei  gesuchten  Gröfsen  r  und  u,  aus  welchen  man  wieder  1  und 
p  durch  die  folgenden  Ausdrücke  ableiten  kann : 

Tang.  (1  —  k)  ==  Cos.  n  Tang,  u 
Cotg.  p  =  Tang,  n  Sin.  (1  —  k) 

oder 

Cos.  p  =  Sin.  n  Sin.  u 
c.  Cos.u 

Um  die  Berechnung  der  zwei  Gleichungen  (A)  und  (B)  durch 
Logarithmen  zu  erleichtern,  kann  man  die  beiden  HulfsgröTseo 
M  und  N  einführen,  &o  dals  man  hat 


Digitized  by  Google 


Ulli  lauf  5  Zeilen.  1261 

b  öm.(L  —  l) 

und 

Tang'N=3  Sin.(X-kj> 

* 

wo  man  dann  sofort  die  gesuchten  Gröfsen  u ,  r  und  Q  darch 
folgende  Gleichungen  erhalt: 

Sin.  M  Tang.  (L  —  k) 


Tang,  u 


Sin.(M  +  n) 

R8io.NSin.(L— k) 
5io.(N  —  n)  Sin.u 


RSin.NSin.(L — k)Sin.n  .  rSin.u  Sin.n 

^  Cos.7iSin.(N— n)  Cos.ti  "* 

Beisp.  Ist  für  einen  Planeten  X;=:80o,  ti  =  800,  n=5° 
und  k  ==:  15°  und  setzt  man  für  den  entsprechenden  Sonnen- 
ort L  =  60°  und  R=l,,  so  geben  die  vorhergehenden  Aus- 
drücke für  den  gesuchten  heliocentrischen  Ort  des  Planeten 

u  =  52°  52'  12",4, 
Log.r  =  0,208925 

und 

Log.  q  =9,811156. 

Noch  wollen  wir  bemerken,  data  man  «wischen  diesen  Grö'fsen 
L,  I,  X  und  H',  r,  p'  oder  den  Projectionen  von  R,  r,  Q 
•ut  die  Ekliptik  folgende  ellgemeine  Ausdrücke  hat : 

R'  Sin.  (1  —  L)  =  q  Sin,  (X—  I )] 
R' Sin. (X — L)=  r'  Sin .  (X—  1 )] 
q  Sin. (X  —  L)  =  t  Sin.  (I -L)| 
und  ebenso 

R'Cos.(l-L)  +  p'Cos.(X  —  I)  =r'  \ 
r*  Cos.  (X  — 1)  -R'Cos.(X— L)=e'  (  . 
r  Cos.  (1-L)— n'Cos.(X  —  L)=R'j 

Man  pflegt  aber  in  dem  ebenen  Dreiecke,  welches  von  den 
drei  Seiten  R',  r'  und  q  gebildet  wird,  den  Winkel  an  der 
Sonne  die  Conunulation ,  den  an  dem  Planeten  die  jährlich* 
Parallaxe  und  endlich  den  an  der  Eide  die  Elongation  zu. 
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nennen ,  so  daft  man  also  fiir  diese  drei  Winkel  die  Aas- 
drücke htt: 

* 

Commutation  .  .  .  .  s=  1  —  L 
Jährliche  Parallaxe  .  .  =  X  —  l 
Elongation  =  180°—    — L). 

I.   Verzeichnifs  der  Umlaufszeiten  der  Kor* 
per  unseres  Sonnensystems. 

Zum  Beschlüsse  dieses  Artikels  stellen  wir  die  Umlaufs- 
zeiten der  Planeten  und  Satelliten  um  die  Sonne  und  die 
Rotationszeiten  derselben  um  ihre  eigenen  Axen  in  eine  tabel- 
larische Uebersicht  zusammen. 


Umlaufszeiten  der  Planeten. 


Siderische    .  .  . 

•  Tropische 

•  •  • 

Synodische 

Mercur 

Tage 

Tage 

Tage 

•  •  • 

115,88 

Venus 

224,70078  .  .  . 

•  224,69543 

•  •  •  • 

683,92 

Erde 

365,25637  .  .  . 

.  365,24222 

•  •  •  • 

Mars 

686,97964  .  .  . 

•  686,92971 

•  •  •  • 

779,9S 

Vesta 

1325,4850  •  •  •  • 

1325,2980 

•  •  •  • 

504,21 

Juno 

1593,0670 

1592,7970 

•  •  •  • 

473,92 

Ceres 

1684,7350 

1684,4340 

•  »  •  • 

466,38 

Pallas 

1686,3050 

1686,0030 

•  •  •  • 

466,26 

Jupiter 

4332,58480  .  .  • 

4330,5932 

•  •  •  • 

Saturn 

10759,21981  .  . 

10746,93761 

•  •  • 

378,10 

Uranus 

30686,8205  .  .  . 

30586,90839 

•  •  • 

369,67 

Umdrehungszeiten  der  Planeten  um  ihre  Axen 
in  mittleren  Sonnentagen  der  Erde. 


Mercur    ♦  .  • 

Tage 
1,0035 

Venus     .  .  . 

0,9729 

Erde    •  .  .  . 

0,9973 

Mars    •  •  •  . 

1,0259 

Jupiter    .  •  . 

0,4135 

Saturn    ,  .  . 

0,4370 

Uranus    .  .  . 

Sonne    .  .  . 

25,5000 
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Di«  Rotationszeken  der  vier  neuen  Platteten  sind  noch  unbe- 
kannt. Von  denen  der  älteren  Planeten  ist  die  Rotatiooszeit 
der  Venus  noch  am  wenigsten  bekannt,  da  einige  Astronomen 
dieselbe  zu  0  Tag  23h  21'  oder  0,9729  Tag,  wie  oben,  andere 
aber  sogar  zu  24*  Tagen  angenommen  haben. 

•  .  • . 

Umlaufszeit  des  Monds. 
Tage 

Siderische  Revolution,   27,321661    =s  27*.  7h  43'  tl",5 
Tropische   ......   27,321582  «  27     7  43  4,7 

Syoodische    .....  29,530589  =  29   12  44  2,9 

Anomalistische  ....   27,554600   =  27    13  18  37,4 

Dracbenmonat  27,21222     =  27     5     5  36,0, 

wo  die  siderische  Revolution  die»  Umlaufszeit  des  Monds  in 
Beziehung  auf  die  Fixsterne ,  die  tropische  in  tSezlehung  auf 
die  Nachtgleichen,  die  synodische  »  Beziehung  auf  die  Sonne, 
die  anomalistische  in  Besiehung  auf  die  grofse  Axe  der  Mond- 
bahn und  der  Drachenmonat  endlich  die  Umlaufszeit  in  Be- 
ziehung  auf  die  Knoten  der  Mondbahn  in  der  Ekliptik  be- 
zeichnet. Diese  grofse  Axe  der  Mondbahn  und  auch  die  Kno- 
ten dieser  Bahn  sind  selbst  wieder  am  Himmel  beweglich. 
Die  tropische  Umlaufszeit  der  grofsen  Axe  oder  der  Apsiden 
beträgt  3232,57534  Tage  oder  8  Jülianische  Jahre  310  Tage  13u 
4#  29"  und  die  Richtung  diesef  Bewegung  ist  direct  oder 
von\Vest  nach  Ost.  Die  tropische  Umlaufszeit  der  Knotenlinie 
aber  betragt  6793,39108  Tage  oder  18  Julian.  Jahre  218  Tage 
21h  23'  9"  und  die  Richtung  dieser  Bewegung  ist  rückläufig 
oder  von  Ost  gen  West.  Die  synodische  Umlaufszeit  der 
Knoteoltnie  endlich  ist  346,61985  Tage  oder  346  Tage  14* 
5*  35". 

Die  Umdrehungszeit  des  Monds  am  seine  Axe  ist  genau 
der  mittleren  Umlaufszeit  des  Monds  um  die  Erde  gleich,  also 
soch  gleich  27,321661  Tagen  in  Beziehung  auf  die  Fix- 
sterne. 
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S.t.llite  n  Jupiter». 

Siderisch»  Revolution. 

Tage 

I  .  .  .  1,76914 
U  .  . .  3,55118 
.     III  ...  7,15455 
IV  .  .  .  16,63877. 

- 

Satelliten    Saturn  s. 
Siderische  Revolution. 


Tage 

I  . . . 

0,94271 

II  .  - . 

1,37024 

III  .  .  . 

1,88780 

IV  .  .  . 

2,73948 

V  .  .  . 

4,51749 

VI  .  .  . 

15,94530 

VII . 

79,32960. 

Satelliten   des  Uranus. 

Siderische  Revolution. 

Tage 

I  .  .  .  5,893 

II  .  .  ,  8,707 

III  .  .  .  10,96  t 

IV  .  .  .  13,456  ♦ 

V  .  .  .  38,075 

VI  .  .  .  107,694. 

Von  diesen  sechs  durch  den  altern  Herschix  mehr  geahn- 
ten oder  nur  eben  erblickten ,  als  in  der  That  beobachteten 
Monden  ist  blofs  der  II.  und  IV.  von  dem  jüngern  Hznscnii. 
wieder  gesehn  worden ,  so  dafs  die  Existenz  der  vier  andern 
noch  zweifelhaft  genannt  werden  kann. 

Umlaufszeiten  der  Kometen. 

Von  den  wahrscheinlich  sehr  zahlreichen  Kometen,  wtiU 
che  unsere  Sonne  umschwärmen,  kennen  wir  bisjetzt  nur  vier, 
deren  Umlaufszeit  wir  mit  einiger  Genauigkeit  anzugeben  im 
Stande  sind.  Diese  sind  I.  der  Höllische,  der  1682,  1759  und 
1835  erschien  und  der  nahe  alle  76  Jthre  seine  Bahn  um  die 
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Sonne  vollendet.  II.  Der  im  J.  1815  von  Olbibs  entdeckte 
Komet,  dessen  Umlaufszeit  74  Jahre  beträgt.  III.  Der  von 
Poms  im  J.  J S 18  entdeckte  und  von  Esche  als  ein  Komet 
'von  sehr  kurzer  Periode  erkannte  und  berechnete  Komet  hat 
•ine  Umlaufszeit  von  3,31  Jahren  oder  3  Jahren  113  Tagen. 
IV.  Endlich  der  von  Bibla  im  J.  1826  entdeckte  Komet  hat 
eine  Umlaufszeit  von  6,74  Jahren  oder  von  6  Jahren  270  Ta- 
gen. Qer  erste  oder  Halley'sche  Komet  bewegt  sich  retro- 
grad, die  drei  andern  aber  direct,  wie  die  Planeten  und  alle 
Satelliten,  die  sich  ebenfalls  direct  oder  von  West  nach  Ost 
bewegen,  mit  Ausnahme  Jer  Satelliten  des  Uranus,  die  sich 
in  einer  gegen  die  Ekliptik  sehr  stark  geneigten  Bahn  (deren 
Neigung  nahe  79  Grade  beträgt)  retrograd  oder  von  Ost  nach 
West  bewegen.  Wir  werden  weiter  unten1  Gelegenheit  ha- 
ben, die  Ursache  dieser  allgemeinen  Erscheinung  und  viel- 
leicht selbst  die  der  orwöhnten  Ausnahme  bei  den  Uranus- 
monden  näher  kennen  zu  lernen. 

'  L. 

Uinschattige. 

Periscii;  Perisciens;  PerisciL 

Diejenigen  Bewohner  der  Erde,  deren  Schatten  nach  al- 
len Puncten  des  Horizonts  fallt,  während  z.  B.  in  unseren 
Gegenden  der  Schatten  der  Menschen,  Bäume,  Thürme  u.  s.w. 
nie  nach  Süden  fallen  kann,  weil  für  uns  die  Sonne  das  ganze 
Jahr  hindurch  nie  auf  die  Nordseite  desZeniths  treten,  also  auch 
der  der  Sonne  gegenüberstehende  Schatten  aller  Gegenstände 
nie  nach  Süden  fallen  kann.  Jene  Umschattigen  sind  nämlich 
die  Bewohner  der  beiden  kalten  Zonen,  für  welche  bekannt- 
lich die  Sonne  mehrere  Tage  im  Jahre  gar  nicht  untergeht, 
sondern  alle  24  Stunden  einen  in  allen  seinen  Theilen  sicht- 
baren ganzen  Kreis  über  dem  Horizonte  beschreibt,  was  dann 
auch  von  dem  Schatten  gelten  mufs,  den  die  von  der  Sonne 
beschienenen  Gegenstände  hinter  sich  werfen.  Die  Bewohner 
der  Pole,  die  ein  volles  halbes  Jahr  hindurch  Tag  und  ebenso 
lange  Nacht  haben ,  sind  also  auch  ein  halbes  Jahr  durch  um- 

1   S.  Art«  lVcltsy8tcn%t 

r 
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schattig;  die  Üe  wohn  er  der  Grenzen  der  kalten  Zone  aber 
oder  die  Bewohner  der  beiden  Polerkreise ,  für  welche  die 
Sonne,  in  ihrem  höchsten  Sommer,  nur  einen  einzigen  Tag 
»ioht  enft-  oder  euch  nicht  untergeht,  sind  daher  euch  nur 
einen  Tag  im  Jahre  Umschettige  zn  nennen.  Schon  Stha- 
bo1  hat  auf  diese  Lage  des  Schattens  eine  Einteilung  der 
Bewohner  der  Erde  zu  gründen  gesucht,  aber  zweck mafsigtr, 
eis  die  Neueren ,  blofs  den  mittägigen  Schatten  dabei  Jberück- 
iichtigt.  Nach  ihm  giebt  es  vier  Abtheilungen«  1,  Die  Umschat* 
*igen>  JliQhxioty  in  der  kalten  Zone,  deren  Schatten,  da  sie 
keinen  eigentlichen  Mittag  heben,  während  24  Stunden  alle 
Punote  des  Horizonts  durchläuft*  11.  Die  JEinschattigen, 
'ETtQoaxtOi,  in  den  gemafsigten  Zonen,  deren  mittagiger  Schat- 
ten immer  nur  nach  einer  Himmelsgegend  hin  gerichtet  ist,  in 
der  nördl.  gemafsigten  Zone  nämlich  nach  Norden  und  in  der  südl. 
gemafsigten  Zone  nach  Süden.  111.  Die  Zwei  schattigen,  *Jp- 
yt'oxioi,  in  der  heifsen  Zone,  deren  mittägiger  Schatten  einen 
Theil  des  Jahrs  hindurch  nach  Norden  und  den  endern  Theil 
nach  Süden  gerichtet  ist,  da  ihnen  die  Sonne  in  jener  Zeit 
gegen  Süden  und  in  dieser  gegen  Norden  steht.  Endlich  IV. 
die  Un8chattigenyvJoxioi,  ebenfalls  in  der  heifsen  Zone,  die 
nämlich  einen  Tag  im  Jahre  zu  Mittag  gar  keinen  Schatten 
werfen,  da  ihnen  in  diesem  Mittag  die  Sonne  im  Zenith  steht. 
Eigentlich  wurden  die  Letzten  oder  die  "jioxtot  von  Vare- 
»ius,  der  die  Einteilung  des  Strabo  zu  verbessern  suchte, 
eingeführt  und  statt  derjenigen  der  III.  Classe  subetituirt,  weil 
nämlich  die  Bewohner  der  beiden  Wendekreise',  die  er  doch 
euch  mit  zur  heifsen  Zone  rechnen  wollte,  nicht  mehr  Zwei- 
schattige, eber  wohl  noch  Unschattige  genannt  werden  kön- 
nen. Diese  griechischen  Worte  kommen  übrigens  voe  axta 
Umbra,  und  von  ntgl  circum,  hiQog  alter,  otfifi  utrinqu*, 
und  der  griechischen  Vorsetzsylbe  a  her,  die  unserem  un  ent- 
spricht, wie  in  ßgozog  sterblich  und  a/fyofOf  unsterblich.  Dar- 
auf beziehn  sich  viele  Stellen  der  alten  Dichter,  die,  im  Ge- 
gensatze mit  den  meisten  neueren,  nicht  blofs  von  Wein  und 
,  Liebe,  sondern  auch  von  den  Erscheinungen  am  Himmel  sn 
singen  verstanden.  So  sagt  Luc  ah2,  dafs  die  Araber,  ab  sie 


1    Geograph.  Lib.  If. 

J  PhartaJ.  Lib.  III.  v.  247. 
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anf  ihrem  Heereszuge  die  heiPse  Zone  erreichten,  sich  ver- 
wunderten, den  mittägigen  Schatten  nicht  mehr  zn  ihrer  lin- 
ken Hind  su  sehn,  wenn  sie,  beim  Gebete,  ihr  Gesicht  ntch 
Osten  kehrten. 

Jgnotum  vohis,  Arabci,  veniatis  In  orbem, 
Umbraa  mirati  aemorum  non  ire  ti  nistras. 
Von  der  Stadt  Syene  in  Aegypten ,  die  nahe  unter  dem'  nörd- 
lichen Wendekreise  liegt,  sagt  derselbe  Dichter  in  den  Worten 

Vmbras  nusquam  flectente  8 jene, 

dafs  sie,  am  Tage  des  Solstitmms,  gar  keinen  Schatten  mehr 
hätte,  weil  ihr  dann  die  Sonne  im  Zenith  stehe. 

1 

U  n  d  u  1  a  t  i.  o  n, 

Undulationstheorie  (des  Schalls  und  des 
Lichts),  Wellentheorie;  Theorie  de  Tondula- 
tioni  Theory  of  Undulation,  Undulatory  theory. 

Die  Theorie  des  Schalles  hat  man,  der  Natur  der  Sache 
gemafs,  von  jeher,  die  Theorie  des  Lichts  und  seiner  Bewe- 
gungen aber  erst  in  den  neueren  Zeiten  auf  die  Wellenbe- 
wegung gegründet.  Zwar  haben  schon  Descahtes,  Huyoheks 
und  Eulbr  die  Phänomene  des  Lichts  aus  der  Wellenbewe- 
gung abzuleiten  gesucht,  aber  die  für  ihre  Zeiten  sehr  preis-« 
würdigen  Bemühungen  dieser  Männer  wurden  aus  Vorliebe 
für  eine  andere,  vorzüglich  durch  das  Ansehn  Nbwtosi's  fest- 
gehaltene Hypothese  der  Vergessenheit  übergeben,  bis  end- 
lich erst  in  unseren  Tagen  die  Undulationstheorie  des  Lichtes, 
vorzüglich  durch  Youhu,  Fasskil,  Cauchy,  Poisso«,  Aha- 
eo  und  Kaauvuoveh,  wieder  in  ihre  Rechte  eingesetzt  und 
zugleich  mit  einer  bewunderungswerthen  Schnelligkeit  ausge«* 
bildet  worden  ist.  Ueber  die  Vorzüge,  welche  diesen  beiden 
Hypothesen  zukommen,  ist  bereits  oben1  gesprochen  worden, 
daher  wir  uns  hier  nicht  weiter  dabei  aufhalten  und  sogleich 


1   S.  Art.  lAßhL  Bd.  VI.  S.  309  ff. 
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zu  unserem  Gegenstand«,  der  Auseinandersetzung  der  Wellen- 
theorie, Übergehn4. 

Eine  sehr  grofse  Anzahl  von  Erscheinungen  in  der  Natur 
leitet  uns  auf  die  ungemein  wahrscheinliche  Annahme,  dafs 
alle  Körper  derselben,  die  festen,  flüssigen  und  luft förmigen, 
aus  sehr  kleinen  Elementen  bestehn,  die  durch  anziehende  nnd 
abstoßende  Kräfte  auf  einander  wirken  und  sich ,  im  Zu- 
stande des  Gleichgewichts,  in  bestimmten  Entfernungen  von 
einander  halten.  Wenn  dieses»Gleichgewicht  auch  nur  für  ei- 
nen Augenblick,  z.  B.  durch  den  Stöfs  eines  fremden  Kör- 
pers ,  gestört  wird ,  so  sieht  man  sofort  mehrere  dynamische 
Erscheinungen  an  dem  gestörten  Körper  hervortreten,  die  eine 
Weile  fortdauern  und  erst  dann  verschwinden,  wenn  der  Kör- 
per sein  voriges  Gleichgewicht  wieder  angenommen  hat.  Als 
erste  und  unmittelbare  Folge  jener  störenden  Einwirkung  ent- 
steht eine  Bewegung,  eine  Annäherung  oder  Entfernung  jener 
Elemente .  und ,  wenn  die  äufsere  Störung  aufhört,  ein  Be- 
streben dieser  Elemente,  ihre  früher  behaupteten  Stellungen 
wieder  einzunehmen,  indem  sie  um  diese  Stellungen  Schwin- 
gungen machen,  die  meistens  isochron  sind,  deren  Amplitude 
aber  immer  kleiner  wird,  bis  sie  endlich  ganz  verschwinden 
und  der  Körper  wieder  zum  Gleichgewicht,    zur  Ruhe  aller 


1  Die  vorzüglichsten,  bei  dieier  Darstellung  benutzten  Schriften 
sind :  Yousrc  Course  of  lcctures  etc.  Lond.  1807.  II  Vol.  4.  Encvd. 
Britan.  'Art.  C/tromatics.  F Hessel  ,  snr  la  luraiere.  Supplement  aa 
traitd  de  Chimie  de  Thomson.  Par.  1822.  Mdm.  de  l'Acad.  T.  V.  et 
VII.  Annales  de  Ch.  et  de  Ph.  XV  et  XVII.  PoggendorfTs  Anoslen. 
Th.  III.  V.  XII.  XVII.  XXI.  XXII.  XXIII  und  XXX.  Cauchy,  Mem. 
de  l'Acad.  T.  IX  et  X.  Memoire  snr  la  dispenion  de  la  lumür«. 
Prag.  1835.  Exercice  V.  Brewstbr  ,  Phil.  Transact.  1818,  1829,  1SS0. 
Airy  ,  on  the  undulatory  thcory  of  optics  in  s.  Mathem.  Tracts.  Cam- 
bridge  Transact.  IV.  Poisson,  Mc'm.  de  l'Acad..  T.  VIII.  X.  Ann. 
de  Ch.  et  de  Ph.  T.  XXII.  Ampere,  Ann.  de  Ch.  et  de  Ph.  T. 
XXX.  XXXIX.  LVII.  Wanza,  Wellenlehre  auf  Experimente  ge- 
gründet. Leipz.  1825.  Fraubuofbr  in  Schumachers  astron.}  Abhandlun- 
gen; desselben  neue  Modifikationen  des  Lichts  und  G.  LXXIV.  u.i.w. 
IIurschbl,  Encycl.  Metropol.  Art.  Light.  Deutsch  von  Schmidt.  Stuttg. 
1831  und  franz.  von  Verhulst  mit  Quctelet's  Supplement.  Paris  1829. 
Hamilton  ,  Theory  of  systeras  of  rays.  Transact.  of  Irish  Acad.  1828. 
Vol. XV.  KuazcK,  die  Lehre  *on  dem  Lichte.  Lemberg  1856.  Schwei 
die  Heugungserscheiuungon.   Mannheim  1835. 
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seiner  Theile  zurückkehrt*  Wenn  diese  Schwingungen  der 
die  Körper  umgebenden  Luft  und  durch  diese  dem  Ohre  mit- 
getheilt  werden,  so  entsteht,  wie  wir  allgemein  annehmen, 
ein  uns  hörbares  Geräusch,  ein  Schall  oder  ein  Ton,  und 
wenn  diese  Schwingungen  der  Elemente  der  Körper  einem 
anderen,  viel  feineren  und  elastischeren  Mittel,  dem  Aether, 
und  durch  ihn  dem  Auge  mirgetheilt  werden,  so  entsteht,  wie 
man  in  der  Undulationstheorie  annimmt,  das,  was  wir  durch 
Licht  und  Farbe  bezeichnen.  Schon  diese  genetische  Erklä- 
rung des  Tons  und  des  Lichts  zeugt  von  dem  innigen  Zu- 
sammenhange der  beiden  Erscheinungen ,  von  denen  wir  die 
eine  Gattung  durch  unser  Gehör,  die  andere  aber  durch  den 
Sinn  unsers  Gesichts  auffassen.  Nicht  weniger  innig  sind  auch 
ihre  wissenschaftlichen  Darstellungen  verbunden,  von  welchen 
die  eine  durch  die  andere  unterstützt  und  ergänzt  wird ,  daher 
es  zweck mäfs ig  erscheint,  sie  hier  beide  im  Zusammenhange 
vorzutragen,  mit  Uebergehung  oder,  wo  nöthig,  nur  mit  lei- 
ser Berührung  desjenigen ,  was  über  die  Schallwellen  bereits 
oben1  gesagt  worden  ist. 

4 

A.   Undulation  des  Schalles. 
1)  Entstehung  und  Eintheilung  der  Wellen. 

Wenn  ein  fester  elastischer  Körper,  der  mit  einem  an- 
dern, flüssigen  oder  luftförmigen ,  aber  ebenfalls  elastischen 
Medium  in  Verbindung  *ist,  in  schnelle  Schwingungen  ver- 
setzt wird,  so  theilt  er  dem  Medium  diese  Schwingungen  mit 
und  versetzt  dadurch  das  Medium  in  eine  eigene  Art  von  Be- 
wegung seiner  Theile,  die  eine  wellenförmige  Bewegung  ge- 
nannt wird.  Jedermann  kennt  diese  wellenförmige  Bewegung, 
die  auf  der  Oberfläche  eines  ruhig  stehenden  Wassers  entsteht, 
wenn  man  einen  Punct  desselben  z.  B.  mit  einem  Stabe  er- 
schüttert. Es  bilden  sich  kreisförmige  Wellen  auf  der  Ober- 
iläche  des  Wassers  um  diesen  Punct,  die  sich  mit  grofser 
Schnelligkeit  um  denselben  fortpflanzen3« 


1  8.  Art.  Schall.  Bd.  VIII.  S.  178  ff. 

2  Weniger  sind  vielleicht  manchen  Lesern  die  Eigenschaften  die- 
aer  Wellen  bekannt.     Am  einfachsten  treten  dieselben  hervor,  wenn 
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Zuerst  wollen  wir  uns  eine  deutliche  Idee  von  der  Bs- 


zur  Zeit  T  in  die  Stellung  (ß);  zur  Zeit  T  +  ^in  die  Stel- 
lung (y);  zur  Zeit  T  +~  in  (d);  zur  Zeit  T  +  ^  in  (t) 


und  zur  Zeit  T  +  r  in  die  Stellung  (£)  über,  welche  letxte 
wieder  mit  der  ersten  (ß)  zur  Zeit  T  dieselbe  seyn  soll.  Diese 
Elemente  stehn  also,  der  Zeichnung  gemaJDs,  zur  Zeit  T  am 


die  Wellen  nicht  z.  B.  durch  das  heftige  Fallen  oder  Werfen  eine« 
Steinet  in  das  Walter,  tondern  durch  dat  tanfte  Aufheben  einet  in 
dem  Wasser  versenkten  Körpers  über  den  Wasserspiegel  eotstehn. 
Nach  Poisso.Vs  schöner  Analyse  werden  nämlich  in  diesem  Falle  zwei 
Gattungen  von  Wellen  gebildet.  Beide  entstehn  gleich  an  Tangs  und 
Zwar  au  derselben  Zeit  in  anendlicher  Anzahl.  Die  ersten  pflauzeu 
sieh  mit  einer  gleichförmig  beschleunigten  Geschwindigkeit  fort,  wie 
bei  dem  freien  Falle  der  Körper;  die  Distanz  zweier  nächsten  Wel- 
lengipfel itt  dem  Quadrat  der  Zeit  proportional,  und  die  Höhe  dieter 
Gipfel  nimmt  im  verkehrten  Verhaltniste  dieter  Quadrate  der  Zeit 
ab,  wenn  die  Flüssigkeit  in  einem  Ganale  von  bettimmter  Breite  ent- 
halten Ist,  oder  im  verkehrten  Verhältnisse  der  vierten  Potenzen  der 
Zeit,  wenn  die  Flüssigkeit  uubegrenzt  und  ganz  frei  ist.  Diese  erste 
Gattung  von  Wellen  ist  weniger  auffallend  oder  bemerkbar,  weil  ihre 
Gipfel  so  tchuell  abnehmen«  Die  der  zweiten  Gattung  aber  pflanzen  sich 
gleichförmig  mit  einer  Geschwindigkeit  fert ,  die  der  Quadratwurzel 
des  Durchmessers  des  eingetauchten  Körpert  proportional  itt;  die 
Höhen  dieser  zweiten  Wellen  nehmen  ab,  in  geschlossenen  Canalen, 
wie  verkehrt  die  Quadratwurzel  der  Zeit,  und  im  freien  Wasser,  wie 
verkehrt  die  Zeit  telbtt,  und  diese  zweite  Weilengattung  itt  viel  leich- 
ter zu  bemetken,  alt  die  erste,  besondert  an  der  flfahe  des  einge- 
tauchten Körpers.  Beide  Arten  von  Wellen  pflanzen  sich  übrigen« 
von  der  Oberfläche  det  Wassers  bis  in  eine  tehr  grofse  Tiefe  unter 
derselben  fort.     Wenn  die  Wasserwellen  einem  festen  Widerstande 


begegnen,  to  werden  eie  dadurch  unterbrochen;  der  von  dem  Wider- 
ttande  getroffene  Theil  der  Welle  wird  auf  tich  selbst  zurück reflectirr, 
und  der  übrige  Theil  der  Welle  stellt  tich,  hinter  dem  Widerstande, 
wieder  vollkommen  her.  Erregt  man  auf  der  Oberflache  eines  ruhi- 
gen Wassert,  in  mehreren  Puncten  dettelben,  verschiedene  Wellen, 
to  kreuzen  und  decken  tich  die  so  von  jedem  Erschüttern  ngspanet« 
aufgehenden  Wellen  and  legen  sich  über  einander,  ohne  tich  in  ih- 
rem Gange  oder  in  ihrer  Gestalt  im  Allgemeinen  zn  stören. 
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dichtesten  bei  a ,  a'  und  a"  beisammen.  Nehmen  wir  an^ 
dafs  wir  unsere  Aufmerksamkeit  einer  dieser  Verdichtungs- 
gruppen,  z.  B.  derjenigen  vorzüglich  zuwenden,  deren  Mittel- 

punct  a  ist.    Zur  Zeit  T  +  —  ist  dieser  Verdichtungsmittet- 

punct  bereits  von  den  Elementen  a'  zu  denen  bei  d'  übergan- 
gen, und  dieses  zwar  nicht  sowohl  blofs  durch  eine  fort- 
schreitende Bewegung  aller  Elemente  in  der  Richtung  a'd', 
sondern  auch  besonders  durch  eine  solche  Differenz  der  Be- 
wegungen, dieser  Elemente,  dafs  die  um  a'  nicht  mehr  so  nahe 
an  einander  stehn ,  als  zuvor ,  und  dafs  ebenso  die  uns  d'  jetzt 

2t 

naher  bei  einander  stehn,  als  zuvor.    Zur  Zeit  T  +    -ist der 

Verdichtungsmittelpunct  nach  g'  vorgeschritten,  also  eben  dort- 
hin ,  wo  zur  Zeit  T  die  geringste  Verdichtung  statt  hatte.  Zar 

Zeit  T  +  — -  ist  dieser  Verdichtungsmittelpunct  in  k'  nnd  zur 

Zeit  T  +  T  endlich  wieder  in  a",  so  dafs  also  am  End«  der 
Periode  %  die  sämmtlichen  Elemente  des  Körpers  gegen  ein- 
ander, in  Beziehung  auf  ihre  Verdichtung,  dieselbe  Stellung 
haben ,  wie  im  Anfange  dieser  Periode ,  wo  nämlich  bei  a" 
ebenfalls  eine  gröfste  Verdichtung,  ein  Verdichtungsmitlelpnnet 
Statt  gehabt  hat.  Nach  dieser  Zeit  T  +  t  gehn  die  aufgezahlten 
Erscheinungen  ganz  auf  dieselbe  Weise  und  in  derselben  Ord- 
nung wieder  weiter,  wie  sie  gleich  naoh  der  ersten  Zeit  T 
gegangen  sind ,  nnd  was  wir  so  eben  von  dem  Mittelpuncte  a' 
der  gröfsten  Dichtigkeit  gesagt  haben,  gilt  ebenso  aneh  von 
jedem  andern  Puncte  b',  c',  d', .  .  der  ganzen  Reihe. 

Wenn  man  die  erwähnten  Bewegungen  im  Ganzen  über- 
blickt, so  sieht  man  verschiedene  Verdichtungen  der  einzel- 
nen Theile  des  Körpers  (oder  verschiedene  Naherungen  und 
Trennungen  der  einzelnen  Elemente),  die  periodisch,  gleich* 
förmig  und  continuirlich  von  der  linken  zur  rechten  Seite  fn 
der  ganzen  Reihe  dieser  Elemente  fortschreiten.  Man  erheb 
ein  Bild  von  diesen  Bewegungen,  wenn  man  eine  an  ihren 
beiden  Enden  gespannte  Darm-  oder  Metallsaite,  ihrer  Lange 
nach,  mit  einem  an  Kolophon  (Geigenharz)  abgeriebenen  Tu- 
che schnell  streicht.  Der  dadurch  entstehende  Ton  ist  die 
Folge  jener  abwechselnden  Verdichtungen  der  Elemente,  aus 
welchen  die  Saite  besteht,     Wenn  man  ein  bestimmtes  dieser 
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Elemente  betrachtet  and  in  seiner  Bewegung  verfolgt,  so  be- 
merkt man ,  dafs  dasselbe  eine  reciprbke  oder  eine  schwin- 
gende Bewegung  hat,  indem  dasselbe  bald  rechts,  bald  wie- 
der links  von  seinem  ursprünglichen  Stande  der  Ruhe  oder 
des  Gleichgewichtes  sich  befindet.   So  geht  z.  B.  das  Element 

a  in  der  Zeit  von  T  bis  T  -J-  ^  rechts,   dann  wieder  in  der 

Zeit  von  T  +  j  bis  T  +  ^  links,  so  dafs  es  zur  Zeit  T+~ 

seine  gröfste  rechte  und  zur  Zeit  T  +  t  seine  gröfste  linke 
Ausweichung  (Amplitude)  hat  und  dann  von  dieser  letzten 
Zeit  wieder  rechts  geht  u.  s.  w.     Ebenso  hat  das  Element  d 

2t 

zur  Zeit  T  seine  gröfste  linke,  zur  Zeit  T  -f-  —seine gröfste 

rechte,  zur  Zeit  T  +  *  aDer  wieder  seine  gröfste  linke  Aus- 
weichung u.  s.  w. 

Man  sieht  aus  dieser  Darstellung,  dafs  das  Intervall  zwi- 
schen zwei  homologen,  mit  demselben  Buchstaben  bezeichne- 
ten Elementen  (wie  z.  B.  das  Intervall  aa  oder  a'a'/ •  •  zur 

Zeit  T  oder  das  Intervall  ddr  oder  d'd"  .  .  zur  Zeit  T  +  £ 

4 

ü.  s.  w. )  ganz  unabhängig  ist  von  der  Gröfse  der  Schwin- 
gung (Amplitude)  jedes  einzelnen  Elementes.  Denn  wenn 
auch  z.  B.  jedes  dieser  Elemente  nur  halb  so  grofse  oder  wenn 
es  auch  doppelt  so  grofse  Schwingungen  zu  beiden  Seiten 
seines  Orts  des  Gleichgewichts  machte,  als  wir  oben  ange- 
nommen haben,  immer  würde  doch  der  Mittelpunct  der  gröfs- 
ten  Verdichtung  zur  Zeit  T  in  den  Puncten  a,  a',  a" .  .  ver- 
bleiben u.  s.  w.,  und  nur  der  Unterschied  würde  statt  haben, 
dafs  die  Elemente  bei  a,  a',  a".  .  ,  wo  sie  vorhin  am  dich- 
testen standen,  oder  bei  g,  g',  g''.  .  ,  wo  sie  vorhin  am  we- 
nigsten dicht  standen,  jetzt  eine  andere  Dichtigkeit  als  zuvor, 
aber  immer  wieder  ihre  gröfste  oder  kleinste  Dichtigkeit  ha- 
ben würden,  wie  sie  dieselbe  auch  zuvor  in  den  Puncten 
«,  a',  a".  .  .  und  g,  g',  g".  .  gehabt  haben.  Eine  solche 
Zusammenstellung  der  Elemente  eines  Körpers,  wie  sie  von 
a  bis  1  oder  von  a'  bis  1'  oder  von  a"  bis  1"  in  den  be- 
zeichneten Reihen  (/?),  (y),  (d)  .  .  statt  hat,  wird  eine 
Welle  genannt,  und  das  Intervall  zwischen  je  zwei  nächsten 
homologen  Elementen  aa  oder  aa"  oder  a"a"'.  .  .  heilst  die 
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Längs  der  JVeiU,    welche  Länge  wir  in  der  Folgt  immer 
durch  X  bezeichnen  wollen« 

1.  Es  kenn  aber  anfser  dieser  gegenseitigen  Zusammen*« 
und  Auseinanderruckung  der  Elemente  euch  andere,  eben- 
falls periodische  Bewegungen  derselben  geben,  die  ganz  die- 
selben Erscheinungen  zeigen,  wie  die  bisher  aufgeführten. 
Nehmen  wir  z.  B.  an,  dafs  diese  Elemente,  wenn  sie  sich 
aus  dem  Stande  des  Gleichgewichts,  wie  sie  in  (et)  der  Zeich- f^g. 
Dung  dargestellt  werden,  entfernen,  bald  über,  bald  wieder  * 
unter  die  gerade  Linie  aa",  die  sie  im  Gleichgewichte  einge- 
nommen haben,  treten.  Das  erste  Element  a  ist  hier  im  An- 
flog der  Zeit  T  in  seiner  mittlem ,  zur  Zeit  T  +  |  in  seiner 

2t 

höchsten,  zur  Zeit  T  +       wieder  in  seiner  mittlem,  zur 
3t 

Zeit  T  +  —  aber  in  seiner  kleinsten  Höhe,  bis  es,  wie  alle 

seine  folgenden  Elemente,  am  Ende  der  Zeit  T  +  T  wieder 
seine  erste  Lege  zur  Zeit  T  einnimmt.    Ebenso  ist  die  grofste 

Erhöhung  der  Elemente  zur  Zeit  T  in  k,  zur  Zeit  T  + .  | 
in  a ,  zur  Zeit  T  +  -j-  in  d  u.  s.  w.    In  der  ersten  unserer 


Darstellungen  hatten  die  Elemente  eine  schwingende  Bewe- 
gung, die  ganz  in  der  Richtung  der  Gleichgewichtslinie  aa"  lag, 
in  welcher  .'man  auch  die  Länge  der  aufeinanderfolgenden 
Wellen  zahlte,  und  dabei  nahmen  die  gegenseitigen  Entfer- 
nungen der  Elemente  (oder  die  Dichtigkeiten  des  Körpers  in 
seinen  einzelnen  Puncten)  abwechselnd  ab  und  zu«  In  der 
gegenwartigen  Darstellung  aber,  wo  die  Wellen  ebenfalls,  wie 
zuvor ,  von  der  Linken  zur  Rechten  in  der  Gleichgewichts* 
linie  aa/'  fortschreiten,  haben  die  schwingenden  Bewegungen 
der  einzelnen  Elemente  in  einer  auf  diese. Gleicl 
•entrechten  Richtung  statt,  ohne  dafs  dabei  die  Distanzen 
»er  Elemente  (oder  die  Dichtigkeit  des  Körpers)  eine  wesent- 
liche Veränderung  erfahren.  Auch  hier  wird  wieder  jede  pe- 
riodische Zusammenstellung  dieser  Elemente  von  a  bis  a',  oder 
von  a'  bis  a"  u.  s.  w.  eine  Welle  genannt  und  das  Intervall 
aa  oder  aa".  .  heifst  wieder  die  Länge  der  T Fellen.  Man 
erhalt  ein  Bild  von  diesen  Bewegungen,  wenn  man  eine  ge- 
Bd.  IX.  Mm  mm 
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spannte  Saite  seitwärts  ans  der  Lage  ihres  Gleichgewichts 
bringt,  indem  man  sie  mit  dem  Finger  kneipt  oder  mit  einem 
Violinbogen  streicht.  Der  dadurch  entstehende  Ton  ist  die 
Folge  jener  periodischen  Ausweichungen  der  Elemente,  jener 
Schwingungen  der  Saite,  die  auch  dem  Auge  dadurch  sieht* 
bar  werden,  dafs  die  Saite  wahrend  ihrer  Schwingungen  io 
der  Mitte  viel  dicker  erscheint,  als  an  ihren  Endpuncten. 

II.  Jene  ersten  Bewegungen  der  Elemente  werden,  da 
sie  in  der  Richtung  der  Länge  der  Saiten  vor  sich  gehn, 
Längen-  oder  Longitudinakchtvingungen  genannt,  während 
diese  zweiten,  wo  die  Elemente  eine  auf  die  Lange  der  Saite 
senkrechte  Bewegung  haben,  Seiten  -  oder  TransvereaUchwin-* 
gungen  heifsen. 

IIL  Es  lassen  sich  aber  auch  noch  mehrere  andere  Schwin- 
gungen angeben ,  wie  z.  B.  eine  aus  den  beiden  vorhergehen- 
den zusammengesetzte  oder  eine,  in  welcher  sich  die  Elemente 
nicht  blofs,  wie  in  der  zweiten  Darstellung,  über  und  unter 
die  Gleichgewichtslinie  in  einer  und  derselben  Ebene,  sondern 
wo  sie  sich,  wie  bei  den  sogenannten  drehenden  Schwingun- 
gen, schraubenförmig,  also  in  verschiedenen  Ebenen  bewegen 
u.  s.  w.  Aber  die  beiden  ersten  sind  die  einfachsten  und  da- 
her auch  diejenigen,  aus  welchen  die  meisten  andern  zusam- 
mengesetzt werden  können, 

IV.  Man  Jcann  diese  Schwingungen  durch  Drähte,  durch 
starre  Stäbe  oder  auch  durch  dünne  Platten  von  Glas  oder 
Metall  (überhaupt  duroh  elastische  Körper  jeder  Art)  darstel- 
len,  die  in  einem  oder  anch  in  mehreren  ihrer  Pnncte  auf- 
gelegt oder  befestigt  sind  und  dann  an  ihren  freien  Theilen 
in  eine  schwingende  Bewegung  versetzt  werden.  Bedeckt  man 
diese  Körper  vorher  mit  feinem  Sand  oder  Staub,  so  werden 
die  Schwingungen  derselben  dem  Auge  sichtbar,  wie  oben1 
gezeigt  worden  ist.  Ja  nicht  blofs  in  dieson  festen,  sondern 
auch  in  tropfbaren  und  Iuftförmigen  elastischen  Körpern  las- 
sen sich  diese  Schwingungen  erzeugen ,  wenn  man  sie  mit  je- 
nen schwingenden  Saiten  oder  Platten  in  Verbindung  bringt, 
wo  dann  die  Schwingungen  der  letztern  der  Luft  mitgetheih 
und  in  ihr  fortgepflanzt  werden. 


1   8.  Art.  Schall  a.  a.  0. 
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V«  Ist  dieser  Luftraum,  in  dessen  einem  Puncto  die  vi* 
brirende  Erschütterung  vor  sich  geht,  nach  allen  Seiten  frei 
und  unbegrenzt,  so  werden  sieh  diese  Schwingungen  der  Luft, 
von  jenem  Puncte  aus ,  ebenfalls  nach  allen  Seiten  ausdehnen 
und  die  Wellen,  die  wir  bisher,  gleichsam  in  ihren  Elemen- 
ten >  nur  als  Linien  betrachtet  haben ,  werden  die  Gestalt  von 
Kugelflächen  annehmen ,  deren  Halbmesser  immer  gröfser  wird, 
je  weiter  sich  diese  Kugelflächen  von  jenem  ersten  Puncte, 
ihrem  gemeinschaftlichen  Mittelpuncte ,  entfernen,  wo  dann 
endlich  diese  sphärischen  Wellen  in  einseinen  kleinen  Thei- 
len  derselben  als  ebene  Wellen  betrachtet  werden  können. 
Da  diese  sphärischen  Wellen  in  freien  tropfbaren  oder  luft- 
ftrsnigen  Medien  nach  der  Richtung  der  Halbmesser  dieser 
Kugelschaalen  im  Räume  fortschreiten  oder  sich  von  ihrem 
gemeinschaftlichen'Mittelpuncte  entfernen,  so  wird  dieser  Halb* 
messer  auch  die  Richtung-  der  sphärischen  Welle  genannt. 

VI.  Um  sich  diese  ebenen  IV eilen ,  von  welchen  wir  in 
der  Folge  öfter  sprechen  werden ,  deutlicher  vortustellen,  kann 
man  sich  das  elastische  Medium,  in  welchem  die  Schwingun- 
gen vor  sich  gehn,  in  parallele,  unendlich  nahe  stehende 
Ebenen  getheilr  denken ,  die  alle  senkrecht  auf  der  Richtung 
stehn,  in  welcher  sich  die  Wellen  fortpflanzen.  Wenn  nun 
z.  B.  je  hundert  oder  je  tausend  ,  dieser  Ebenen  in  eine  solche 
vi  brirende  Bewegung  gesetzt  werden,  dafs  sie  auf  jener  er- 
sten Richtungslinie  nach  einem  bestimmten  Gesetze  vor-  und 
rückwärts  gehn  und  dabei  an  gewissen  Stellen,  sich  abwech- 
selnd nahern  und  trennen  (verdichten  und  verdünnen),  wie 
wir  dieses  z.  B.  oben  bei  einzelnen  Puncten  gesehn  ha-pf. 
ben,  so  wird  dadurch  das  Medium  in  ebene  Longitudinal-lW* 
echwingungen  versetzt  werden.  Wenn  aber  wieder  je  tau- 
send dieser  Ebenen  zwar  unter  sich  und  von  dem  Mittel- 
puncte der  sphärischen  Welle  immer  dieselbe  Entfernung  be- 
halten-, eber  von  dem  auf  ihnen  senkrechten  Halbmesser  der 
Welle  nach  bestimmten  Gesetzen  zu  beiden  Seiten  dieses  Halb- 
messers hin  und  her  susweichen,  so  wird  dadurch  das  Me- 
dium eine  den  oben  (il)  angeführten  Transversalschtvingun- 
gm  analoge  Vibration  annehmen«  Wir  werden  bald  sehn, 
dafs  jene  Schwingungen  dem  Tone  oder  Schalle  und  dafs 
diese  vorzugsweise  dem  Lichte  angehören. 

VIL    Nehmen  wir  nun  alles  Vorhergehende  zusammen, 

Mm  mm  2 
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so  kennen  wir  uns  die  Welle  vorstellen  eh  eine  in  einer  ge- 
gebenen Richtung  fortschreitende  Bewegung  einer  bestimm- 
ten relativen  Anordnung  der  Elemente  eines  elastischen  Kör- 
pers, bei  welcher  jedes  dieser  Elemente  in  einer  schwingen- 
den (auf-  und  abgehenden)  Bewegung  begriffen  ist«  Um  sich 
diese  doppelte  Bewegung  zu  versinnlichen,  kann  man  anneh- 
men, dafs  z.  B.  bei  den  transversalen  Schwingungen  die  Fi- 
Fig.  gnr  AmCnB  in  einem  mit  Luft  erfüllten  Cylioder  nach  der 
17** Richtung  der  Axe  ACB  dieses  Cylinders  parallel  mit  sich 
selbst  fortschreitet,  und  dafs  jede  unendlich  dünne  Luftschicht 
sich  dann  zu  bewegen  anfangt,  wenn  der  erste  Endpunct  D 
der  Curve  diese  Schicht  eben  erreicht;  dafs  dann  dieser  Punct 
B  der  Schicht  nach  und  nach  durch  alle  Puncto  dieser  be- 
weglichen Curve  AmCnB  geht,  ohne  dabei  die  durch  B  auf 
die  Gerade  AB  gezogene  senkrechte  Gerade  zu  verlassen,  und 
dafs  endlich ,  wenn  der  letzte  Endpunct  A  der  Curve  in  B  an- 
kommt, auch  der  Punct  B  der  Schicht  wieder  seinen  frü- 
heren Ort  einnimmt,  um  daselbst  in  Ruhe  zu  bleiben  oder 
vielmehr  (wenn  die  Schwingungen  fortgesetzt  werden,  also 
auch  die  Curve  aus  mehreren  der  AmCnB  ähnlichen  Thei- 
len  besteht)  seine  so  eben  dargestellte  Bewegung  mehrmals 
periodisch  zu  wiederholen. 

VIII*    Bemerken  wir  noch,  dafs  man  die  einzelnen  Theile 
einer  Welle,  z.  B.  von  e  bis  d  oder  von  d  bis  g,  von  g  bis  k 
Pl£.  u.  s.  w.,  die  Phasen  der  ganzen  Welle  a  bis  m  zu  nennen 
170. pflegt.    Man  sagt:  die  Elemente  einer  Welle  sind  in  Hersel- 
yfl.ben  Phase ,  wenn  ihre  Stellung  und  ihre  Riehl  ung  in  der  Welle 
dieselbe  ist.     So  sind  d  und  d'  oder  h  und  h'  in  derselben 
Phase;    aber  b  und  f  sind  es  nicht,  weil  wohl  ihre^ Stellung, 
aber  nicht  ihre  Richtung  der  Bewegung  dieselbe  ist,  und 
ebenso  sind  auch  f  und  h  nicht  in  derselben  Phase,  weil 
von  diesen  beiden  Puncten   wohl  die  Richtung  der  Bewe- 
gung, aber  nicht  die  Stellung  dieselbe  ist.     Man  sieht,  dafs 
alle  Elemente  dann  in  'derselben  Lage  sind,  wenn  die  Distanz 
dieser  Elemente  ein  1-,  2-,  3faches  der  Lange  X  der  ganzen 
Welle  ist,  und  ebenso  sind  je  zwei  Elemente  in  entgegenge- 
setzten Phasen,   wenn  ihre  Distanz         4)    ♦  i    i  •  •  der 
Lange  X  der  Welle  beträgt ,  wie  dieses  z.  B.  bei  den  Puncten 
a,  g  oder  d,  k  oder  d,  k'  u.  s.  w.  der  Fall  ist. 
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2)   Nähere  Erklärung  der  Welle,  Länge  und  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit derselben.  • 

Wenn  die  Elemente  eines  elastischen  Körpers,  z.  B.  ei- 
ner Metallplatte ,  aus  der  Lage  ihres  Gleichgewichts  gebracht, 
d.  h.  wenn  diese  Elemente  einander  näher  oder  ferner  gerückt 
werden  (was  z.  B.  geschehn  kann ,  k  wenn  die  an  einem  ihrer 
Enden  befestigte  Platte  an  dem  anderen  Ende  durch  irgend 
eine  Kraft  gebogen  wird),  und  wenn  dann  diese  Kraft  plötz- 
lich aufhört  zu  wirken,  so  wird  die  Elasticitat  der  Platte  die- 
selbe wieder  zu  der  ursprünglichen  Lage  ihres  Gleichgewichts 
zurückführen  und  die  Vibration 'der  Platte  wird  beginnen.  Ist 
sie  auf  diese  Weise  in  der  vorigen  Lage  ihres  Gleichgewichts 
angekommen ,  so  wird  sie,  ganz  wie  bei  der  bekannten  Bewe- 
gung eines  Pendels  *,  eine  Geschwindigkeit  erhalten  haben,  die 


1  Es  wird  nicht  unangemessen  leye,  hier  die  vorzüglichsten 
Aasdrucke  der  einfachen  Pendelbewegung  zur  Uebersicht  kurz  zu- 
sammenzustellen. Es  bezeichne  in  einer  leicht  zu  entwerfenden  Figur 
0  den  Mittelpanct  eines  Kreisbogens  A  B,  dessen  Halbmesser  OA  =  OB  =  A 
die  Länge  des  einfachen  Pendels  bezeichnet.  Sey  G  der  mittlere 
Pnnct  des  Bogens  AB  und  M  irgend  ein  Ponct  des  Bogens  zwischen 
A  und  G.  Man  denke  sich  den  Halbmesser  OC  vertical  oder  in 
der  Richtung  der  Schwere  g  (wo  g  ==  9,809  Meter)  und  setze  den 
Winkel  COM  ss  8  und  COA  =2  a,  wo  also  a  den  anfänglichen 
Werth  yon  0  für  den  Anfang  der  Zeit  t  bezeichnet. 

Diefs ,  vorausgesetzt  hat  «an  für  die  Winkelgeschwindigkeit  -j^ 

des  Pendels,  vorausgesetzt,  dah  a  nur  einen  kleinen  Winkel  be- 
zeichnet, 


de 


«Iso  aach  für  die  wahre  Geschwindigkeit  v  des  Endpunctes  M  des  Pen- 
dels  in  seinem  Kreisbogen  ACB 

— mra^Y\ 

$  s 

and  daher  auch  für  den  Bogen  A  M  =:  s ,  da  ▼  =  ^  ist  * 

a  ss  a i.£l-Cos.t       ]  * 

Beseichnet  man  den  fjnnzen  Schwung  dieses  Pendels  dusch  die  Summe 
des  Hioganga  desselben  durch  den  Bogen  AC  ft  und  des  darauf  fol- 
genden Hergangs  durch  den  Bogen  B  CA ,  so  wird  man  für  die  Dauer 
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eise  Folge  ihrer  bisherigen  Bewegung  itt,  mit  welcher  sie  sich 
auf  die  andere  Seite  ihrer  Gleichgewichtslage  begeben  und 
auf  dieser  andern  Seite  so  weit  fortschreiten  wird,  bis  ihre 
Geschwindigkeit  in  Folge  der  auf  sie  einwirkenden  Hinder-  . 
nisse  wieder  vernichtet  ist.  In  dieser  Lage,  wo  sie  die  erste 
Hälfte  ihre  Oscillation  vollendet  hat,  wird  sie  durch  die  Ela- 
sticität  ihrer  Elemente  wieder  zu  der  frühern  Lage  des  Gleich- 
gewichts zurückgebogen  und  durch  die  in  dieser  Lage  erhal- 
tene Geschwindigkeit  wieder,  wie  zuvor,  auf  die  andere  Seite 
des  Gleichgewichts  geführt,  bis  sie  den  vorhergehenden  Bogen 
wieder  rückwärts  zurückgelegt  haben  und  in  dem  ursprünglichen 
Puncto  ihrer  Bewegung  angekommen  seyn  wird  ,  wo  sie  dann 
ihre  erste  ganze  Oscillation  vollendet  hat,  Da  aber  hier  die 
Elasticität  wieder,  wie  im  Anfange  jener  Periode,  auf  sie  ein- 
wirkt, so  wird  die  Platte,  gleich  dem  oben  erwähnten  Pen- 
del, die  so  eben  beschriebene  Bewegung  wieder  anfangen  nnd 
anch,  obschon  in  immer  kleiner  werdenden  Amplituden  des 
Bogens,  so  lange  fortsetzen,  bis  sie  endlich  die  frühere  Lage 
ihres  Gleichgewichts  nicht  mehr  verläfst  und  in  derselben  zur 
Ruhe  kommt.  Wenn  also  ein  elastischer  Körper  durch  die 
augenblickliche  Einwirkung  einer  Kraft  seine  Gestalt  oder 
seine  Lage  geändert  hat,  so  sucht  er  dieselbe  wieder  einzu- 
nehmen, indem  er  um  seine  frühere  Lage  des  Gleichge- 
wichts zu  beiden  Seiten  derselben  periodische  Schwingungen 
macht,  deren  Oscillationen  allmälig  abnehmen! ,  während  die 
Zeiten  dieser  Schwingungen,  wie  bei  der  Pendelbewegung, 
doch  immer  dieselben  bleiben. 

L  Es  wird  erlaubt  seyn,  zum  besseren  Verständnifs  des 
Folgenden  schon  hier  den  einfachsten  Ausdruck  zu  mnticipl- 


de«  Schwungs,  in  welcher  also  das  Pendel  wieder  in  seine  frühere 
Lage  zurückkommt ,  oder  für  die- ganze  Periode,  in  welcher  die  Pen. 
delbewegung  alle  ihre  Veränderungen  durchlauft,  den  Ausdruck 
haben 

wo  *  dis  Ludolphische  Zahl  bezeichnet,  so  dafs  daher  die  Dauer  T 
des  Schww>y$  seyn  wird 
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,  den  man,  wie  wir  später  ($.  14  and  15)  sehn  werden, 
für  diese  Oscillationen  der  elastischen  Kttrper  aufgestellt  hat. 
Bezeichnet  nämlich  M  einen  Punct  der  Welle  CmCnB,  *°J^|' 
welchem  die  auf  die  Ahscissenaxe  ACB  senkrechte  Ordinate  * 
PM  gehört,  so  ist  diese  Ordinate 

P'M'  =  -BCo8.  — 

T 

and  die  Geschwindigkeit  v  des  Punctes  M  ist 

v  =  A  Sin.   , 

» 

wo  t  die  von  dem  Anfange  der  Bewegung  an  verflossene  Zeit 
und  t  die  Zeit  der  Bewegung  des  Punctes  M  durch  den  Bo- 
gen AmCnB  einer  ganzen  Welle  bezeichnet  Die  GroTsen 
A  nnd  B  sind  Constanten,  von  welchen  die  erste  B  die  grtifste 
Ausweichung  des  Punctes  M  von  der  Ahscissenaxe  (oder  die 
sogenannte  Oscillationa- yfmplitiide)  und  die  zweite  A  das 
Maximum  der  Geschwindigkeit  (oder  die  sogenannte  Pibra- 

2jit 

tions-  Intensität)  des  Punctes  M  bezeichnet.  Der  Winkel 

ist  die  Oscillationsphase  und  die  Gröfse  ~  drückt  die  Anzahl 

der  vollständigen  Oscillationen  aus,  die  seit  dem  Anfange  der 
Bewegung  verflossen  sind.  Während  der  ersten  Oscillation 
ist  t  kleiner  als  t;  während  der  zweiten  liegt  t  zwischen  t 
und  2t;  während  der  dritten  zwischen  2t  und  3t  u.  s.  w. 
Mao  bemerkt  von  selbst  die  Analogie  dieser  beiden  Ausdrücke 
mit  den  oben1  für  die  Pendelbewegung  gegebenen.  Auch  sieht 
man,  dafs  die  Phasen,  die  um  eine  gerade  Anzahl  von  halben 
Peripherieen  n  verschieden  sind,  gleich  oder  dieselben  sind  (§.  1. 
VIII),  während  diejenigen,  bei  denen  diese  Anzahl  ungerade  ist, 
entgegengesetzte  Phasen  sind«  So  sind,  wenn  n  eine  ganze  Zahl 
bezeichnet, 

und  — ^  +  2  n  n  dieselben 
T  i  — 

und 

2  n  t        2  n  t 

und  ±(2n+l)n  entgegengesetzte  Phasen. 

II.    Dieselben  Gleichungen  zeigen  ferner,    dafs  die  Ge- 
1    3.  Art.  Umdrehung. 
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schwindigkeiten  den  Sinus,  die  Amplituden  aber  den  Cosinus 
der  Phasen  proportionirt  sind,  dafs  die  Geschwindigkeiten  in 
den  beiden  ersten  Quadranten  positiv  und  in  den  beiden 
letzten  negativ  sind,  und  dafs  endlich  die  Amplituden  (oder 
die  Excursionen)  im  Isten  und  4ten  Quadranten  negativ,  im 
2ten  und  3ten  Quadranten  aber  positiv  sind. 

HL  Die  grofsten  Geschwindigkeiten  in  m  und  n  entspre- 
chen den  kleinsten  Amplituden  in  m'  und  n'  und  die  klein- 
sten Geschwindigkeiten  in  A,  C  und  B  entsprechen  den  gröfs- 
ten  Amplituden  in  A',  C  und  B'«  Die  gröfste  (positive  und  ne- 
gative) Amplitude  ist  in  A'  und  C',  oder  im  Anfang  A  und  in 
der  Mit»  C  jeder  Periode,  wo  die  Geschwindigkeit  Null  ist. 
Die  gröfste  (positive  und  negative)  Geschwindigkeit  aber  ist 
in  m  und  n ,  nämlich  in  den  Gleichgewichtslagen  m'  und  n\ 
Im  Anfange  der  Welle,  in  A ,  ist  die  Geschwindigkeit  Null 
und  die  Amplitude  hat  in  A'  ihren  gröfste n  negativen  Werth« 
Wenn  aber  die  Geschwindigkeit  in  m  ihr  positives  Maxi- 
mum erreicht,  so  ist  die  Amplitude  in  m'  gleich  Null  u.  s.  w. 

IV.   Nach  dem  Vorhergehenden  bezeichnet  die  Gröfse  ~ 

die  Anzahl  der  vollständigen  Oscillationen  (oder  Wellenlän- 
gen), die  seit  dem  Anfange  der  Bewegung  des  elastischen  Kör- 
pers, der  dadurch  z.  B.  die  Luft  in  ähnliche  vibrirende  Be- 
wegungen versetzt,  verflossen  sind.  Ist  aber  x  die  Entfernung 
eines  dieser  vibrirenden  Lufttheilchen  von  jenem  erregenden 
Körper,  also  auch,  wenn  wieder  X  die  Länge  einer  Luftwelle 

bezeichnet,  -  die  Anzahl  der  Wellenlängen ,  die  zwischen  je- 
nem erregenden  Körper  und  dem  Lufttheilchen  enthalten  sind, 
so  wird  die  Gröfse  ( -  —  ~  i  die  Anzahl  der  Oscillationen  be- 

zeichnen ,  die  verflossen  sind,  seitdem  der  Schall  von  dem  erre- 
genden Körper  ausgegangen  ist*  Hat  man  also  für  die  Oscil- 
lationsgesch windigkeit  des  erregenden  Körpers ,  wie  zuvor,  den 
Ausdruck 

2»t 


v  =  A 

% 

*•  wird  man  für  die  des  Lufttheilchens  haben 


v^=ASin.2n 
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wenn  die  Vibrationsinteniität  A  dieselbe  bleibt.  Gebt  endlich, 
von  demselben  erregenden  Körper  noch  eine  andere  Welle 
aus,  die  hinter  der  gegenwärtigen  um  den  Weg  C  oder  um 

-  Wellenlängen  vor  oder  zurück  ist,   so  wird  man  für  die 

Oacillationsgeschwindigkeit  des  von  dieser  Welle  erregten  Luft- 
theilchens  haben 

Wir  werden  aber  sogleich  (in  VI)  sehn,  dafs  das  Verhaltnifs 
der  beiden  GföTsen  X  und  t  ein  constantes  ist,  so  dafs,  wenn 

man  —  =  a  setzt,  die  letzte  Gleichung  übergeht  in    •      *'  ' 
t 

v=  A  Sin.  ~?  (at  —  x+C), 

und  ganz  ebenso  erhalt  man  auch  für  die  Amplitude  den  Aus- 
druck 

P'M'rs—  BCo«.  —  (.t— x+C), 

I 

und  diese  zwei  Gleichungen  sind  es,  die  uns  im  Folgenden 
vom  grbTsten  Nutzen  seyn  werden.  Ihre  Ableitung  aus  den 
ersten  Gründen  der  Bewegung  werden  wir  spater  (§.  14  u.  f.) 
geben. 

V.  Was  im  Anfange  dieses  §.  von  der  ganzen  elasti- 
schen Platte  gesagt  worden  ist,  wird  im  Allgemeinen  auch 
von  jedem  einzelnen  Elemente  derselben  gelten.  Auch  die 
Schwingungen  dieser  Elemente,  z«  D.  unendlich  dünner  Strei- 
fen der  Platte,  werden,  wie  jene  des  Pendels,  alle  in  glei- 
chen Zeiten  vor  sich  gehn  oder  sie  werden  izochton  seyn, 
obgleich  die  Amplitüde  dieser  Schwingungen  (durch  die  Steif- 
heit des  Metalls,  durch  die  Reibung,  durch  den  Widerstand  der 
Luft  u,  s.  w.)  mit  der  Zeit  immer  kleiner  werden  mufs,  wie 
dieses  auch  durch  Rechnung  bestätigt  wird  und  den  darüber  an- 
gestellten Experimenten  vollkommen  gemäfs  ist.  Hier  bemerken 
wir  nur  noch,  dafs,  wenn  diese  Schwingungen  andauern  und 
dadurch  ein  bestimmtes  Resultat  (z.  B.  einen  mit  andern  ver- 
gleichbaren Ton,  nicht  blofs  ein  nnarticulixtes  Geräusch)  her« 
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vorbringen  sollen,  die  Schwingungen  aller  einzelnen  Elemente 
des  tönenden  Körpers  in  derselben  Zeit  vollendet  werden  oder 
synchron  seyn  müssen,  was  nor  bei  solchen  Körpern  statt  hat, 
die  in  Beziehung  auf  die  Elasticität  ihrer  Theile  regelmäßig 
und  homogen  gebildet  sind. 

Nehmen  wir  nun  an ,  dafs  eine  solche  Platte  vor  der  Oeff- 
nung  einer  mit  Luft  gefüllten  Röhre  (wie  in  der  vorhergehen- 
den Figur)  ihre  Schwingungen  mache  und  dafs  diese  Schwin- 
gungen in  der  Richtung  der  Axe  ACB  dieser  cylindrischen 
Röhre  vor  sich  gehn.    Bei  jeder  Schwingung  der  Platte  wird 1 
die  ihr  nächste  Luftschicht  in  .der  Röhre  eine  Verdichtung 
und  bei  der  nächstfolgenden  Schwingung  wieder  eine  Ver- 
dünnung erfahren,   und  jede  dieser  Verdichtungen  und  Ver- 
dünnungen der  ersten  Luftschicht  wird  sich  der  zweiten  Schicht, 
durch  diese  der  dritten  mtttheilen  u.  s,  w.     Wenn  aber  eine 
in  Ruhe  begriffene  elastische  Kugel  von  einer  anderen  gleich  gro- 
fsen  elastischen  Kugel  gestofsen  wird,   so  erhält  dadurch  (Ue 
erste  die  Geschwindigkeit  der  zweiten,    während  die  zweite 
selbst  in  Ruhe  tritt.    Also  würde  auch  jede  dieser  in  dem  Cy- 
Iinder  enthaltenen  elastischen  Luftschichten,   sobald  sie  ihre 
von   der  vorhergehenden  Schicht   erhaltene  Bewegung  der 
nächstfolgenden  mitgetheilt  hat,  in  Ruhe  zurücktreten,  wenn 
sie  nicht  von   einer  neuen  Einwirkung  der  vorhergehenden 
wiederholt  in  Bewegung  gesetzt  würde.     Daraus  folgt,  dafs 
jede  dieser  Luftschichten  durch   die  ihr  vorhergehende  alle 
Schwingungen  der  Platt«  nach  der  Reihe  mitgetheilt  erhält  und 
zwar  in  derselben  Ordnung,  mit  derselben  Intensität  und  auch 
in  gleichen  Zeiten,    da  die  Schwingungen  der  Platte  selbst 
nach  dem  Vorhergehenden  isochron  sind.    Jede  dieser  Luft- 
schichten wird  sich  daher  ganz  so,  wie  die  Platte  selbst,  be- 
wegen, und  die  Formeln,  die  etwa  für  die  Bewegung  der 
Platte  gefunden  werden  können,    werden  sofort  auch  für  die 
Bewegung  der  Luftschichten  gelten,  denen  jene  Schwinguugea 
der  Platte  mitgetheilt  sind. 

VI.  Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  einzelnen 
Elemente  einer  Welle  während  der  Dauer  einer  Schwingung 
sich  bewegen,  ist  verschieden  nach  den  Orten,  welche  des 
Element  zu  verschiedenen  Zeiten  in  seiner  Welle  einnimmt. 
Bewegt  sich  das  Element,   wie  in  der  letzten  Figur,  in  der 
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Curve  AmCnB,  so  ist  die  Geschwindigkeit  des  Elements, 
nach  der  Richtung  der  Geraden  AGB  gezählt,  in  den  Puncten  • 
A,  C  nnd  B  gleich  Noll,  während  sie  in  den  in  der  Mitte 
▼on  jenen  liegenden  Puncten  m  und  n  ihre  gröfsten  Werthe 
hat.  Nicht  so  verhält  es  sich  aber  mit  derjenigen  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  diese  Wellen  selbst  in  dem  elastischen 
Medium,  z.  B.  in  der  Luft,  fortgepflanzt  werden.  Diese  Fort» 
pßanxungsgeschwindigkeit ,  die  wir  hier  und  künftig  durch  • 
bezeichnen  wollen,  ist  unabhängig  von  jener  Geschwindigkeit 
der  einzelnen  Elemente,  so  wie  auch  von  der  Gestalt  und  von 
der  Amplitude  der  Schwingungen,  welche  diese  Elemente  ma- 
chen ,  sondern  sie  hängt  allein  von  der  Elasticität  e  und  der 
Dichtigkeit  d  des  fortpflanzenden  Mittels  ab.  Schon  Nkwtobt 
fand  für  diese  Geschwindigkeit  a  den  Ausdruck 

So  lange  also  in  einem  bestimmten  Räume  die  Elasticität  and 
die  Dichte  der  Luft  unveränderlich  ist  oder  sehr  nahe  als  un- 
veränderlich angenommen  werden  kann,  so  lange  ist  auch  in 
dieser  Luft  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  oder 
so  lange  iet  auch  die  Geschwindigkeit  dee  Schalles  constant. 
In  der  atmosphärischen  Luft,  an  der  Oberfläche  der  Erde,  be- 
trägt diese  Geschwindigkeit  des  Schalls  ungefähr  337*5  Meter 
in  einer  Secunde;  im  Oxygengas  nur  317»  im  Hydrogengas 
aber  1270  M.  Schneller  noch  pflanzt  sich  der  Schall  in  fe- 
sten Körpern  fort,  im  Silber  z.  B.  durch  3037,  im  Messing 
durch  3610,  im  Kupfer  durch  4050  Meter,  nnd  in  einigen 
Holzarten  beträgt  diese  Geschwindigkeit  sogar  5000  bis  6000 
Meter  in  einer  Secunde1. 


1  Wenn  die  Temperatur  der  Luft  dieselbe  bleibt,  so  wird  die 
Dichtigkeit  der  Luft  dem  auf  derselben  lastenden  Drucke  (der  Barome- 
terhöhe) proportional  seyn.  Da  aber  nach  dem  bekannten  Mariotte'- 
schen  Gesetze  die  Elasticität  der  Luft,  bei  gleicher  Temperatur,  ih- 
rer Dichte  proportional  ist,  so  wird  durch  den  Barometerstand  die 
Geschwindigkeit  des  Schalls  nicht  geändert.  Das  Thermometer  aber 
hat  auf  diese  Geschwindigkeit  Eioflufs.  Aendert  sieh  nämlich  die 
Temperatur  der  Luft  um  t  Grade  C,  so  wird  ein  gegebenes  Volumen  A 
(für  0°  Therm.)  sich  ausdehnen  und  in  das  Volamen  a  ss  A  +  m  t .  A 
übergehn,  wo  m  ein  constanter  Factor  ist,  der  die  Aenderung  des 
Volamen  Luft  für  einen  Grad  des  Thermometers  bezeichnet.   Da  nun 
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Dt  eher  nach  dem  Vorhergehenden  jede  Welle  in  der- 
selben Zeit  zurückgelegt  wird,  in  welcher  der  schwingende 
Körper,  der  diese  Wellen  in  der  Luft  erzeugt,  eine  ganze 
Schwingung  vollendet,  so  hat  man,  wenn  j  die  Zeit  einer 
ganzen  Schwingung  des  tönenden  Körpers  bezeichnet,  für  die 
Länge  X  der  Welle  den  Ausdruck 

X  =  ar, 

wo  also  für  die  Luft  a  = 337,5  Meter = 1038,97  P«r.  Fuls  ist. 

In  der  That  9  nach  der  in  §.  1»  gegebenen  Darstellung 
hat  jedes  Element  des  vibrirenden  Körpers  seine  Schwingung 
in  der  Zeit  t  vollendet,  so  dafs  es  am  Ende  der  Zeit  T  +  t 
wieder  dieselbe  Lage,  wie  am  Ende  der  Zeit  T  einnimmt* 
Aber  in  derselben  Zwischenzeit  x  ist  auch  die  Luftwelle  durch 
ihre  ganze  Lange  X  gegangen,  und  da,  für  jede  gleichförmige 
Bewegung,  der  durchlaufene  Raum  gleich  dem  Producte  der 
Zeit  t  in  die  Geschwindigkeit  (das  heifst,  in  den  wahrend 
einer  Secunde  durchlaufenen  Raum)  ist,  so  ist  auch  X  =  ar, 
wie  zuvor. 

VfL   Um  die  Längen  dieser  Wellen  in  der  Luft  einiger- 


bei  gleichen  Massen  eich  die  Dichten  Terhalten,  wie  verkehrt  die 
Volumina,  s0  ist,  wenn  D  die  ursprüngliche  und  d  die  veränderte 
Dichte  der  Luft  ist, 

d      A     -     ,   D 

77  =  —  oder  d  =  —  , 

Ü      a  1  +  mt' 

■ 

wo  m  =  s^--=v  =  0,00375  ist     Demnach  erhalt  man  für  den  cor- 

zöo,67 

rigirten  Ausdruck  der  Geschwindigkeit  des  Schalls  in  der  Luft 

a  =337,5  fl  +  mt. 
Bemerken  wir  noch,   dafs  die  durch  Nbwtoh's  Theorie  aufgestellte 

Formel  a  =  \ \  (*  +  »*)>  da  sie  mit  den  Beobachtungen  nicht  g©. 

ntu  übereinstimmte,  durch  Laplacb  eine  wesentliche  Verbesserung  er« 
halten  hat ,  nach  welcher  sie  folgende  ist : 

•  -ftn.+.o.i. 

wo  e  die  spec'tfische  Warme  der  Luft  für  einen  constanten  Druck  und 
e*  dieselbe  für  ein  constantes  Volumen  bezeichnet.  Vergl.  Art.  Schall 
S.  413,  wo  die  Geschwindigkeiten  des  Schalles  hei  verschiede nea 
Temperaturen  genauer  angegeben  sind. 
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mafsen  kennen  zu  lernen,  bemerken  wir,  dafs  schallende  Kör- 
per ,  wenn  sie  uns  noch  hörbar  werden  sollen ,  nicht  weniger 
als  32  und  nicht  mehr  als  8200  Schwingungen  in  einer  Se- 
cunde  machen  dürfen,  wo  dann  in  jenem  Falle  die  tiefsten 
und  in  diesem  die  höchsten  uns  noch  hörbaren  Töne  entstehn. 
Substitoirt  man  also  in  der  Formel 

X  =  1038,97  t 
1  t 

für  t  die  Zahlen  —  und  7r^rxf  so  erhalt  man  für  die  Läng« 
des 

tiefsten  Tons  X  =  32,3  Par.  Fu^ 
und  für  die  des  höchsten  X  =  0,126  Fufs  oder  nahe  1,5  Zoll. 
Hundert  Schwingungen  in  einer  .Secunde  geben  die  Länge  der 
Welle  10,4  Fufs.  Im  Wasser,  wo  diese  Wellen  dem  Auge 
am  besten  sichtbar  werden,  sind  dieselben  über  viermal  län- 
gel*.  Da  nämlich  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  a  im  Was- 
ser nahe  4400  Fu(s  in  einer  Secunde  beträgt)  so  hat  man 

X  =  4400  t, 

so  dafs  man  also  für 

t  =    1  erhält  X  a  137  Fufs 

%  =  löo  -  x  888  44,0  ~ 

T  =  8^X)        X~  0,54  ~ 

*  VIII.  Die  ersten  entscheidenden  Beobachtungen  über  die 
Geschwindigkeit  des  Schalls  in  der  Luft  wurden  von  den  Mit- 
gliedern der  Par.  Akademie  im  J.  1738  zwischen  Montlhlry 
und  Montmartre  in  einer  Distanz  von  29000  Meter  angestellt. 
An  den  beiden  Enden  dieser  Basis  waren  Kanonen  aufgestellt, 
deren  Blitz  und  Schall  aus  mehrern  Zwischenpuncten  beob- 
achtet wurden.  Die  Beobachter  fanden  auf  diese  Weise  nicht 
nur  die  Grö'fse  dieser  Geschwindigkeit,  sondern  auch  die  Gleich- 
förmigkeit derselben  für  alle  Entfernungen  von  dem  schallen- 
den Körper  und  seine  Unabhängigkeit  von  der  Witterung, 
so  wie  von  dem  Zustande  des  Barometers.  Für  die  Tempe- 
ratur der  Luft  fanden  sie  die  oben  angeführte  Correction 
(1  +  mt),  und  ebenso  bestätigte  sich  der  Einflufs  des  Windes 
•uf  den  Werth  von  a.     Ist  nämlich  q>  der  Wiuhel,  den  die 
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Richtung  des  Windes  mit  jener  des  Schills  macht ,  nnd 
zeichnet  A  die  Geschwindigkeit  des  Windes,  so  mufs  man  za 
der  beobachteten  Geschwindigkeit  des  Schalls  noch  die  Gröfse 
A  Cos.  <p  eddiren  oder  von  ihr  snbtrahiren,  wenn  der  Wind 
dieselbe  oder  eine  mit  dem  Schalle  entgegengesetzte  Richtung 
hat.  Ueber  die  Fortpflanzung  des  Schalls  in  festen  Körpern 
hat  besonders  Biot  im  Grofseo  an  den  Röhren  der  Wasser- 
leitungen in  Paris  und  über  die  im  Wasser  haben  Stüäm. 
und  Colladoh  am  Genfersee  Versuche  angestellt1» 

IX.  Poissobt  hat  durch  Analyse  einen  sehr  einfachen 
Ausdruck  gefunden  zwischen  der  Anzahl  n  der  Länge  nschwin— 
gungen  einer  dünnen  und  schmalen  Platte  während  einer  Se~ 
cunde  und  der  Geschwindigkeit  a  der  Fortpflanzung  dieser 
Schwingungen  im  Innern  der  Platte.  Bezeichnet  nämlich  1 
die  Länge  dieser  Platte,  so  ist 

21 

*  =  — > 

n  i 

und  da  man  die  GröTsen  n  und  1  durch  unmittelbare  Messung 
finden  kann,  so  erhält  man  dadurch  den  gesuchten  Werth 
von  a.  Laplace  hat  noch  einen  allgemeinen  Ausdruck  gefun- 
den, der  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  a  für  alle  feste  und 
flüssige  Körper  giebt.  Bezeichnet  nämlich  g  =  9,809  Meter 
die  Intensität  der  Schwere  und  e  diejenige  Gröfse,  um  wel- 
che sich  eine  aus  der  Masse  des  Körpers  gebildete  Säule,  de- 
ren Höhe  die  Einheit  des  Längenmafses  ist,  unter  dem  Ein— 
flufs  eines  dem  Gewicht  dieser  Säule  gleichen  Zugs  oder  Drucks 
verlängert  oder  verkürzt,  so  hat  man 

ß 


n 


Für  Wasser  z.  B.  hat  man  $ = 0,0000048,  also  auch  *  =2043540, 

wovon  die  Quadratwurzel  nahe  gleich  1430  Met.  =  4400  Per. 
Fufs  ist,  wie  zuvor. 

X.  Wenn  man  nahe  unter  der  Oberfläche  eines  ruhigen 
Wassers  eine  dahin  gebrachte  Glocke  in  Bewegung  setzt  (läutet), 

1  Tergl.  Ar«,  Schall.  Bd.  VIII.  S.  S90,  wo  alle  diese  Gegenstand« 
amführlich  eiörtert  sind. 
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so  hört  das  Ohr  aufser  dam  Wasser  den  Schall  sehr  gut,  so 
lange  es  der  Glocke  selbst  noch  nahe  steht;  aber  der  Schall 
nimmt  schnell  ab,  wenn  sich  das  Ohr  parallel  zur  Oberfläche 
des  Wassers  von  der  Glocke  entfernt,  und  in  der  Distanz  von 
250  Meter  hört  man  aufser  dem  Wasser  die  Glocke  nicht  mehr, 
obschon  ein  Ohr  in  derselben  Distanz,  aber  unier  dem  Was- 
aerspiegel,  sie  noch  recht  gut  hören  würde.  Die  Erklärung 
dieser  Erscheinung  liegt  darin,  dafs  die  Schallstrahlen,  welche 
von  der  Glocke  kommen  und  die  untere  Flache  des  Wasser«- 
apiegels  treffen ,  von  dieser  Fläche  desto  stärker  zurückgewor- 
fen werden,  je  kleiner  der  Winkel  ist,  den  diese  Strahlen  mit 
dem  Wasserspiegel  bilden,  und  dafs  sie  alle  zurückgeworfen 
werden ,  wenn  dieser  mit  der  Entfernung  von  der  Glocke  natür- 
lich abnehmende  Winke^  eine  gewisse  Grenze  erreicht  hat. 
Wir  werden  später  eine  ganz  analoge  Erscheinung  auch  bei  den 
Lichtwellen  finden.  ' 

XL  Noch  wollen  wir  eine  andere  Eigenschaft  der  unter 
dem  Wasser  tönenden  Körper  erwähnen.  Der  Ton  einer 
schwingenden,  untergetauchten  Glocke  ist  kurz  und  an  seinem 
Ende  scharf  abgeschnitten,  nicht  nachdröhnend,  wie  in  der 
Luft.  Man  glaubte  die  Ursache .  dieser  Erscheinung  in  der 
gröfsern  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalls  im  Wasser 
suchen  zu  müssen,  allein  diese  Geschwindigkeit  kann  keinen 
Einflufs  auf  die  Dauer  des  Tons  haben.  Die  Dauer  eines 
Tons  ist  die  Zeit ,  die  zwischen  der  Ankunft  der  ersten  und 
der  letzten  Welle  der  Luft  in  nnserm  Gehöre  vorübergeht. 
Da  aber  alle  Wellen  von  gleicher  Länge  X  sind,  so  ist  diese 
Zeit  gleich  der  Anzahl  n  der  Wellen,  multiplicirt  durch  X  und 
dividirt  durch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  a ,  oder  diese 
Dauer  ist 


Aber  da  nach  dem  Vorhergehenden  X  =  st  ist,  so  hat  man 
auch 

0  =  dt, 

das  heifst:  die  Dauer  des  Tons  in  irgend  einer  elastischen 
Flüssigkeit  ist  gleich  der  Dauer  aller  Schwingungen  des  in 
dieser  Flüssigkeit  vibrirenden  Körpers.  Dasselbe  folgt  auch 
noch  einfacher  daraus,    dafs  die  erste  und  die  letzt«  Welle 
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eines  Tods  dieselbe  Zeit  gebrauchen ,  um  von  dem  schellenden 
Körper  bis  zu  anserm  Ohre  zu  gelangen,  und  dafs  also  anch 
die  Zwischenzeit  ihrer  Ankunft  bei  dem  Ohre  gleich  seyn  roufs 
der  Zwischenzeit  ihres  Abgangs  von  dem  schallenden  Körper« 
Jene  plötzliche  Abnahme  des  Tons  scheint  vielmehr  ans  der 
schnelleren  Schwächung  der  Vibrationen  des  schallenden  Kör« 
pers  selbst  zu  entspringen,  die  aus  der  gröfsern  Dichte  des 
Mittels  (des  Wassers,  im  Gegensatze  mit  der  Luft)  folgt,  in 
welchem  jene  Vibrationen  statt  haben.  Sturm  und  Colla- 
bov  haben  auch  die  Bemerkung,  gemacht,  dafs  irgend  eine 
Agitation  des  Wassers  auf  seiner  Oberflache  keinen  Einflute, 
weder  auf  die  Geschwindigkeit,  noch  auf  die  Intensität  des 
Tons,  hat,  wenn  derselbe  unter  dem  Wasser  entstanden  ist, 
dafs  aber  diese  Intensität  sehr  merklich  geschwächt  werde, 
wenn  man  z.  B.  eine  Tafel  von  Holz  oder  dergleichen  zwi- 
schen den  Beobachter  über  nnd  die  Glocke  unter  dem  Was- 
ser stellt,  was  bekanntlich  in  der  freien  Luft  nicht  statt  hat. 

3)    Tran s Versal- Schwin  gun  g  e  n. 

Wir  gehn  nun  nach  diesen  vorläufigen  allgemeinen  Be- 
trachtungen zu  der  näheren  Beschreibung  der  verschiedenen 
Schwingungsarten  über,  indem  wir  uns  wieder  auf  das  bereits 
im  Art.  Schall  Gesagte  beziehn.  Eine  homogene,  cy  Ii  ndri- 
sche Saite  von  Metall  habe  die  Länge  I,  den  Radius  r  ihres 
auf  diese  Länge  kreisförmigen  Durchschnitts,  das  Gewicht  p, 
und  sie  sey  an  dem  einen  Ende  befestigt,  während  sie  an  dem 
andern  mit  dem  Gewichte  P  belastet  ist,  welches  Gewicht  bei 
senkrecht  hängenden  Saiten  unmittelbar  an  ihnen  befestigt,  bei 
horizontalen  aber  über  eine  Rolle  geführt  seyn  mag.  Wird 
diese  Saite  aus  ihrer  Lage  des  Gleichgewichts  seitwärts  ent- 
fernt und  dann  wieder  sich  selbst  überlassen,  so  geräth  sie 
in  Transversalschwingungen  der  oben  beschriebenen  Art.  Ist 
dann  n  die  Anzahl  dieser  Schwingungen,  die  während  einer 
Secunde  statt  haben,  so  erhält  man,  wie  schon  Newton  ge- 
zeigt hat,  den  Werth  von  n  durch  die  Gleichung 

wo  wieder  g  =  9,809  Meter  ist.  Bezeichnet  ferner  d  die 
Dichtigkeit  der  Masse,   aus  welcher  die  Saite  besteht,  so  bat 
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man  bekanntlieh  für  das  cylindmche  Volumen  nt*\f  elso  anoh 
für  das  Gewicht  derselben  p  a=9sr2Id,  wo  n  =  3,14159« . 
ist,  so  dafs  man  daher  der  obigen  Gleichung  auch  die  fol- 
gende Gestalt  geben  kann1: 

n  «  «7  |  ^r.  'rUUii 
rl  I  nd 


Wir  werden  diese  Formel  weiter  unten  (§,  15.  Anmerkung  IV.) 
beweisen.  Bei  zwei  Saiten  von  derselben  Dichtigkeit  verhalten 
sich  also  die  Schwingungszahlen  verkehrt,  wie  ihre  Längen  und 
wie  ihre  Durchmesser ,  und  gerade  wie  die  Quadratwurzeln  ihrer 
Spannungen»  Dieser  aus  der  Theorie  abgeleitete  Ausdruck 
stimmt  mit  den  Beobachtungen  vollkommen  überein,  und  wir 
bemerken  nur  noch,  dafs  der  Ton,  den  diese  und  überhaupt 
alle  Schwingungen  hervorbringen ,  desto  tiefer  wird , .  je  klei- 
ner n  ist,  so  dafs  die  höchsten  Töne  zu  den.  gröfsten  Wer- 
then  von  n,  d,  h.  zu  den  schnellsten  Schwingungen  gehören» 

L   Jede  solche  gespannte  Saite  läfst  sich  (durch  Unterla- 
gen oder  sogenannte  Steg*,  wie  bei  der  Violine)  in  29  3»  4«* 
gleiche  Theile  theilen,    und  dann  ist  au6h  die  Anzahl  der 
Schwingungen  dieser  Theile  2-,  3*,  4. .nwl  gröfser,  als  bei 
der  ganzen  Saite,  oder  die  Vibrationen  dieser  Theile  sind 
2-,  3- ,  4.. mal  geschwinder  als  die  der  ganzen  Saite.  Je 
diese  verschiedenen  partiellen  Schwingungen  können,  und  müs- 
sen sogar,  alle  unter  einander  zu  gleicher  Zeit  statt  haben,  so 
dafs ,  auch  ohne  jene  Unterlagen ,  die  Schwingung  der  ganzen 
Saite  immer  von  mehrern  solcher  Partialschwingungen  beglei- 
tet ist,   die  alle  coexistiren  und  sich  jener  Hauptschwingung 
anreihen  oder   unterordnen.     Ein   Bild  von   einem  solchen 
Schwingungssysteme  giebt  die  Zeichnung»    wo  die  HaupNFi 
Schwingung  der  Saite  AB  von  zwei  Partialschwingungen  ihrer17 
halben  und  zugleich  von  drei  Partialschwingungen  ihrer  drftV 
ten  Theile  begleitet  ist.     Soll  bei  diesen  nnd  überhaupt  bef 
allen  Schwingungen  elastischer  Körper  ein  eigentlicher,  mit* 
andern  scharf  Vergleichbarer  Ton  (nicht  ein  blofses  Genitisch) 
entstehn,   so  müssen  alle  diese  Nebenschwingungen  mit  de* 
Hauptschwingung  tynchron  seyn,   das  heifst,  'in  der  Zeit  ei-' 
ner  ganzen  Schwingung  dem  ganzen  Saite  mufs  euch  jeder  de* 


1   Vergl.  Art  Schall.  Bd.  Vitt.  3.  197. 
IX.  Bd.  Nnm 
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erwähnten  Theile  derselben  «ine  A  mahl  von  ganzen  Schwin- 
gungen vollendet  haben»  Diejenigen  Puncto  einer  Saite,  die 
entweder  durch  künstliche  Mittel  (durch  die  erwähnten  Stege 
u.  8.  w.J  unbeweglich  gemacht  werden«  oder  die  (wegen  der 
Coincidenz  des  Anfangs  -  und  Endpunctes  zweier  nächsten  Par- 
tialschwingungen)  schon  von  selbst  in  Beziehung  auf  diese  Par- 
tialschwingungen  unbeweglich  sind,  werden  Knoten  genannt. 
Man  erkennt  die  letzte  Gattung  von  Knoten  bekanntlich  duich 
aufgelegte  leichte  Papierstückchen* 

II.  Dasselbe  gilt  auch  von  den  Transversalschwingungen 
der  elastischen  Platten.  Wenn  eine  solche  Platte  an  einem 
ihrer  Enden  befestigt  und  an  dem  andern  aus  der  Lage  ihres 
Gleichgewichts  gebracht  wird,  so  werden  auch  die  einzelnen 
Elemente  der  Platte  ihre  Lage  auf  die  sie  zunächst  umgebenden 
Elemente  ändern,  sie  werden  dichter  an  oder  weiter  von 
einander  rücken,  und  wenn  die  Ursache  dieser  Sttfrung  auf- 
hört, so  wird  die  Elasticität  der  Platte  wieder  den  frühern  Zu- 
stand dar  platte  herzustellen  suchen.  Dann  wird  also  jedes 
einzelne  Element  um  seinen  Ruhepunct  aufeinanderfolgende 
kleine  Schwingungen  machen,  die  unter  sich  isochron  sind, 
wie  die  des  Pendels»  und  die  ganze  Platte  selbst  wird  ähnli- 
ehe Schwingungen  machen,  die  aus  jenen  Pendelschwingun- 
gen der  einzelnen  Elemente  zusammengesetzt  und  euch  -mit 
denselben  isochron  seyn  werden,  wenn  die  Hauptschwingun- 
gen der  Platten  überhaupt  andauern  und  einen  bestimmten  Ton 
hervorbringen  sollen.  Bei  langen  und  schmalen  elastischen 
Platten,  die  an  einem  ihrer  schmalen  Enden  fest  sind,  verhält 
lieh  die  Anzahl  der  Schwingungen  wie  verkehrt  das  Quadrat  der 
vibrirenden  Länge«  Uebrigens  wird  auch  jede  Schwingung  der 
ganzen  Platten  von  mehrern  Partialschwingungen  der  einzelnen 
Theile  derselben  begleitet  und  man  bemerkt  die  Grenzen  dieser 
Theile  oder  die  Knotenlinien  der  Platte»,  wenn  man  die  letzteren, 
ehe  man  sie  ihren  Schwingungen  überläfst,  mit  feinem  Sande 
Oder  leichtem  Staube  beetreut. 

III.  Die  Transversalschwingungen  der  elastischen  Stäbe 
zeigen  dieselben  Erscheinungen  der  Partialschwingungen  und 
der  Knoten.  Ist  1  die  Länge,  o  die  Steilheit,  d  die  Dichte 
lind  *  die  Dicke  des  Stabs  oder  eines  langen  und  schmalen 
Streifens,  so  ist  die  Anzahl  N  seiner  Transversalschwtogungen 
durch  die  Gleichung  gegeben 
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wo  wieder  g  die  Schwere  und  a  eine  für  jeden  Stab  und  für 
jedes  besondere  Knotenliniensystem  constante  GröTse  bezeich- 
net1. Bei  Stäben  ans  demselben  Metall,  die  blofs  durch'  ihre 
Länge  und  Dicke  verschieden  sind,  ist  also  das  Verhältnifa 
der  Anzahl  der  Schwingungen  wie  ihre  Dicke  und  verkehrt 
wie  das  Quadrat  ihrer  Länge,  so  dafs  die  Breite  derselben, 
wenn  sie  überhaupt  nur  klein  ist/  keinen  Einflufs  auf  N  hat* 
Bei  gleicher  Dicke  geben  die  längern  Stäbe  ein  kleineres  N 
oder  einen  tiefern  Ton  und  bei  gleicher  Länge  geben  die 
dickeren  Stäbe  ein  gröfseres  N  oder  einen  höheren  Ton. 

4)  Longitudinalschwingungen. 

Diese  Schwingungen  ent&tehn,  wie  bereits  erwähnt ,  wenn 
man  eine  gespannte  Saite  oder  einen  Stab  seiner  Länge  nach  mit 
einem  andern  Körper,  z.B.  mit  einem  mit  Colophonium  bestreu- 
ten Tuche  streicht,  und  die  Veränderungen,  die  dadurch  in 
der  Saite  oder  in  dem  Stabe  erzengt  werden,  bestehn  aus  pe- 
riodisch abwechselnden  Verdichtungen  und  Verdünnungen,  aus 
gegenseitigen  Annäherungen  und  Entfernungen  der  Elemente, 
aus  welchen  die  Saite  oder  der  Stab  zusammengesetzt  ist.  Die 
Töne,  welche  durch  die  Längenschwingungen  bei  derselben 
Saite  erzeugt  werden,  sind  immer  viel  höher,  als  die  derTrans- 
versalsch wiegungen.  Die  Fortpflanzung  der  Töne  schallender 
Körper  in  der  Luft  geschieht  nur  durch  Solche  Längenschwin- 
gungen ^  beruht  also  auf  abwechselnden  Verdünnungen  und 
Verdichtungen  der  Luftschichten ,  daher  denn  auch  für  diese 
Luftwellen  die  Ordinaten  PM  der  Curve  AmCnB  nicht  Fig. 
sowohl  die  Hohe  und  Tiefe  der  Elemente  über  der  Mittel-17*« 
lioie  ACB,  als  vielmehr  die  verschiedene  Annäherung  oder 
Entfernung  dieser  Elemente  für  verschiedene  Puncte  der  Luft- 
welle  anzeigen.  Um  uns  davon  noch  auf  eine  andere  Weise 
•in  deutliches  Bild  zu  machen,  denken  wir  uns  eine  vibrie- 
rende Platte  am  Eingange  a'b'  einer  hohlen,  cyli ndrischen, Fig. 
mit  Luft  gefüllten  Röhre  e'xyb'.  Die  in  dieser  Röhre  ent-17*- 
haltene  Luft  kann  man  sich  in  unendlich  viele  r  sehr  dünne 


1   Vergl.  Art.  Schall  Bd.  VIII.  3.  200. 
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und  einander  parallele  Luftschichten  getheilt  vorstellen.  Seyab 
die  anfängliche  Lage  oder  die  Gleichgewichtslage  der  elastischen 
Platte  und  seyen  a'  bv  und  a"  b"  die  beiden  aufoersten  Gren- 
zen ihrer  Schwingungen,     Wenn  diese  Platte  in  ihrer  ersten 
Schwingung   von  a' b'  nach  a"b"  geht,   so  wird  in  jedem 
Puncte  dieses  Weges  die  der  Platte  nächstliegende  Luftschicht 
eine  Verdichtung  erleiden,  sie  wird  sich,  in  Folge  ihrer  gro- 
fsen  Compressibilität,  schnell  zusammenziehn ,  aber  da  durch 
ebendiese  Zusammenziehung  ihre  Elasticität  vermehrt  ist,  so 
wird  sie  auch  gleich  darauf  durch  die  Wirkung  dieser  Elasti- 
cität  ihren  vorigen  Raum  wieder  einnehmen  und  dadurch 
die  nächstfolgende  Luftschicht  zusammendrücken.    Diese  zweite 
Schicht  wird,    nachdem  sie  der  elastischen  Kraft  der  ersten 
einen  Augenblick  nachgegeben,  sich  verdichtet  und  dadurch 
ihre  eigne  Elasticität  vermehrt  hat,   ganz  auf  dieselbe  Weise, 
wie  zuvor  die  erste,  auf  die  nächstfolgende  dritte  Schicht  wir- 
ken u.  s.  w. ,   so  dafs  also  alle  >diese  auf  einander  folgenden 
Schichten  nach  der  Reihe  eine  Verdichtung  und  gleich  darauf 
wieder  einen  Zurückgang  auf  ihren  frühern  Zustand  erfahren, 
und  Alles  wird  sich  in  dem  Innern  des  Cylinders  so  verhal- 
ten ,  als  ob  eine  unendlich  dünne  Luftschicht  in  dieser  Röhre, 
parallel  mit  der  Axe  dieses  Cylinders,  sich  bewegte  und  wäh- 
rend dieser  Bewegung  abwechselnde  Compressionen  und  Di- 
latationen erhielte.    Geht  dann  die  schwingende  Platte,  wenn 
sie  ihre  eine  Grenze  a"b"  erreicht  hat,    wieder  zurück  nach 
a'  b',  so  wird  die  ihr  nächste  Luftschicht  eine  Dilatation  er- 
halten, die  sich,  ganz  analog  mit  jenen  Compressionen,  den 
folgenden  Luftschichten  nach  der  Reihe  mittheilt.     Da  aber 
das  Gesagte  nicht  blofs  von  dem  ganzen  Wege  a'a'oder  1*1 
der  Platte,   sondern  auch  von  jedem  einzelnen  Puncte  dieses 
Weges  gilt,  so  werden  eigentlich»  während  die  Platte  von  a 
nach  a"  vorwärts  geht,  eine  unzählige  Menge  solcher  Verdick* 
tungen  der  Luftschichten  und ,  während  die  Platte  wieder  von 
a"  nach  a'  zurückgeht,    ebenso  viele  Verdünnungen  dieser 
Schichten  erfolgen«     Alle  jene  elementaren  Verdichtungen  zu- 
sammengenommen werden  die  eine  Hälfte  der  ganzen  IVellt 
a"  A  geben  ,  wenn  jene  elementaren  Verdichtungen  in  der  Luft 
sich  von  a"  bis  A  fortgepflanzt  haben,  in  der  Zeit,  während 
die  Platte  von       bis  a"  gegangen  ist.    Wenn  dann  die  Platte 
wieder  rückwärts  von  a"  bis  a'  geht,  so  werden  die  aus  diesem 
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Rückgänge  der  Platte  entspringenden  Dilatationen  dar  Luft- 
schichten sich  ebenfalls  durch  denselben  Raum,  wie  vorhin 
die  Condensationen,  fortpflanzen,  oder  diese  Dilatationen  wer- 
den sich  über  denselben  Weg  a"A  erstrecken  und  die  zweite 
Hälfte  der  ganzen  JVelU  geben,  die  jetzt  den  Raum  a"A 
einnimmt,  während  die  erste  oder  condensirte  Hälfte  mit  der 
erhaltenen  gleichförmigen  Geschwindigkeit  einen  ebenso  gro- 
ßen Weg  von  A  bis  x  zurückgelegt  (ist,  so  dafs  also  die  Länge 
'der  ganzen  Welle  a"x  in  ihrer  Mitte  A  die  condensirte  Hälfte 
Ax  von  der  dilatirten  Hälfte  a"A  scheidet«  Da  die  durch  die 
elastische  Platte  bewegte  Luftschicht  in  derselben  Zeit  t  durch 
den  Weg  a"  x  =  X  gegangen  ist,  in  welcher  die  Platte  eine 
Schwingung  zurückgelegt  hat,  so  ist  auch,  wenn  a  die  Ge- 
schwindigkeit der  Fortpflanzung  jener  Condensationen  nnd  Di- 
latationen der  Luftschichten  bezeichnet,  X  =  ar,  wie  zuvor. 
Bei  den  Längenschwingungen  bewegen  sich  also  die  Elemente 
einer  Saite  oder  eines  elastischen  Stabes  parallel  mit  der  Länge 
dieser  Körper ,  während  sie  sich  bei  den  Transversalschwin- 
gungen in  einer  auf  die  Länge  dieser  Körper  senkrechten  Rich- 
tung auf  und  ab  bewegen. 

I.  Wie  vorhin  den  mit  Luft  gefüllten  Cylinder,  so  kann 
man  sich  auch  eine  tönende  Saite  durch  auf  ihre  Länge  senk- 
recht geführte  Schnitte  in  unendlich  dünne  Schichten  getheilt 
vorstellen.  Bei  den  Längenschwingungen  dieser  Saiten  wird 
dann  eine  Reihe  aufeinanderfolgender  Elemente  vor- und  rück- 
wärts, nach  der  Richtung  der  Länge  der  Saite,  bewegt  und 
diese  Elemente  selbst  werden  einander  näher  gebracht  edet 
weiter  von  einander  entfernt.  Hört  dann  die  Einwirkung, 
welche  diese  Bewegung  der  Elemente  verursacht  hat,  auf,  so 
führt  die  Elasticität  der  Saite  sie  alle  wieder  zu  dem  vorigen 
Zustande  des  Gleichgewichtes  zurück,  und  wenn  diese  perio- 
dischen Näherungen  und  Entfernungen  der  Elemente  unter  sich 
regelmäßig  und  isochron  sind,  so  entsteht  das,  was  wir  Tön 
nennen,  während  ein  unregelnaäfsiges  Bewegen  derselben  nut 
ein  Geräusch  erzeugen  kann. 

II.  Die  einfachste  Art  dieser  Längenschwingungen  ist  in  Fig. 
der  Zeichnung  dargestellt.   Hier  haben  alle  Elemente  oder  alle l75- 
jene  auf  die  Länge  der  Saite  senkrechten  Schichten  derselben 
eine  gemeinschaftliche  Bewegung  nach  den  beiden  Endpunkten 
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A  und  B  der  Saite.  Wenn  sie  von  A  nach  B  gehn ,  1  o  htt  in 
A  Dilatation,  in  B  aber  Condensation  statt,  und  umgekehrt, 

-  wenn  die  Bewegung  der  Schichten  von  B  nach  A  gerichtet  ist, 
so  ist  in  B  Dilatation  und  in  A  Condensation.  In  beiden  Fäl- 
len ist  an  den  beiden  Endpuncten  A  und  B  der  Saite  die  Ge- 
schwindigkeit der  Elemente  gleich  Null,  weil  in  diesen  End- 
puncten die  direcle  Bewegung  in  die  retrograde  übergeht,  und 
in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Endpuncten  ist  diese  Ge- 
schwindigkeit am  gröfsten,  während  in  dieser  Mitte  die  Con- 
densation oder  Dilatation  der  Elemente  ihren  mittlem  Werth 
(des  Gleichgewichts)  hat.  Eine  zweite,  schon  zusammenge- 
setztere Art  ist  in  der  folgenden  Zeichnung  dargestellt.  Hier 

Fic.theilt  sich  die  Saite  in  zwei  Theile ,  in  welchen  die  Bewe- 
gungen der  Elemente  eine  entgegengesetzte  Richtung  haben. 
Der  Trennungspunct  N  der  beiden  Theile  hat  gar  keine  Be- 
wegung und  bildet  daher  einen  Knoten  der  Saite,  aber  in  die- 
sem Puncte  N  ist  zugleich  die  Condensation ,  so  wie  die  dar- 
auf folgende  Dilatation  am  gröfsten.     Andere  Verbindungen 

Fig.Yon  mehreren  Knoten  sieht  man  in  den  folgenden  Zeichnun— 
"ßen  dargestellt.    Wenn  eine  solche  Saite  mit  mehrern  Knoten 

178. in  Längenschwingungen  versetzt  wird,  so  entstehn. in  jedem 
zwischen  zwei  nächsten  Knoten  enthaltenen  Theile  der  Saite 
Partialschwingungen,  die  sich  der  Schwingung  der  ganzen  Saite 
coordiniren  und  mit  der  der  letztern  wofern  isochron  sind, 
als  immer  eine  ganze  Anzahl  von  Partialschwingungen  auf  eine 
Schwingung  der  ganzen  Saite  gehn  mnfs,  wenn  ein  eigentli- 
cher Ton  entstehn  soll. 

III.  Aus  der  blofsen  Erklärung  dieser  beiden  Arten  von 
Schwingungen  folgt  schon,  dafs  die  Elasticität  der  Saite  auf 
die  Längenschwingungen  einen  viel  gröTsern  Einflufs  haben 
mufs,  als  auf  die  Transversalschwingungen,  da  die  Bewegung 
der  Elemente  nach  der  Richtung  der  Länge  der  Saite  oder  da 
ihre  gegenseitigen  Annäherungen  und  Entfernungen  von  ein- 
ander gleichsam  unmittelbar  auf  die  Elasticität  der  Saite  ein- 
wirken, während  bei  den  Transversalschwingungen  die  Ele- 
mente einer  jeden  Welle  gleichsam  alle  in  derselben  Zeit  aus 
ihrer  Gleichgewichtslage  entfernt  werden,  ohne  dafs  dabei  ihre 
Entfernungen  unter  einander  eine  beträchtliche  Aenderung  er- 
leiden. Nennt  man  n  die  Zahl  der  Längenschwingungen  und 
n  die  Zahl  der  Transversal  Schwingungen  einer  und  derselben 
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Saite  in  derselben  Zeit,  und  heifst  ]  die  Lange  der  Seile  und 
»  die  Verlängerung ,  welche  diese  Lange  dnrch  ihre  Span« 
nung  (oder  durch  das  cur  Spannung  an  sie  gehängte  Gewicht) 
erleidet,  so  hat  man  nach  Poissoil's  schöner  Analyse,  wie 
wir  spater  streng  beweisen  werden  (§.  15.  Anmerk.  IV.), 

n      I  o* 

Dieser  Ausdruck,  den  Poisson  auf  dem  Wege  der  Theorie 
gefunden  hat,  wurde  von  Savart  darch  zahlreiche  Versuche 
vollkommen  bestätigt.  Da  übrigens  a  stets  nur  ein  sehr  klei- 
ner Theil  von  der  Länge  1  einer  Saite  ist,  so  sieht  man,  dafs 
n'  viel  gröfser  als  n  seyn  mufs  oder  dafs  die  Töne  der  Län- 
genschwingungen viel  höher  als  die  der  Transversalschwin- 
gungen sind,  wie  bereits  oben  gesagt  worden  ist.  Dafs  dünne 
Platten  und  Stäbe  ebenfalls  Längenschwingungen  anneh- 
men and  dann  ähnliche  Knotenlinien,  wie  bei  den  Trans- 
versalschwingungen, zeigen  können,  ist  bereits  oben1  gesagt 
worden.      Auch  bei  diesen  Stäben  hat  Poissoa  durch  seine 

■ 

Analyse  das  Verhältnifs  der  Längenschwingungen  n'  zu  den 
Transversalschwingungen  n  gegeben.  Ist  nämlich  1  die  Länge 
des  elastischen  Stabes  und  e  die  Dicke  desselben,  so  hat  man 
für  cylindrische  Stäbe2 

|j>  =1,7806  7 
n  l 

und  für  Parellelepipeden  oder  sogenannte  viereckige  Stangen  ] 

.     ■  i 

jj.  =2,0561 
n  1 

■ 

Auch  diese  Formeln  hat  Savart  durch  seine  Experimente  be- 
wahrt gefunden.  Dieses  gab  zugleich  ein  bequemes  Mittel, 
die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  des  Schalls  in  verschie- 
denen festen  Körpern  zu  bestimmen.  Nennt  man  a  die  Ge- 
schwindigkeit des  Schalls  in  der  Luft  und  m  den  bestimmten 
Ton  einer  Pfeife,  deren  Länge  1  ist,  so  hat  man 

a  =3  ml. 

Ist  «ber  s*  die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  des  Sthalls, 

 ■ — - 

s 

1   S.  Art.  Schott.  Bd.  VIII,  S.  SO* 
*  Ebend.  S.  218. 
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8.  B.  in  einem  Metalle,  und  ist  m  der  bestimmte  Ton,  den 
ein  dünner  Sub  von  diesem  Metalle,  dessea  Lange  T  ist,  giebt, 
so  hat  man  ebenso 

i  =  nl, 

also  iat  aach 

e'  =  m'l' 
*  ml 

So  giebt  z.  B.  ein  Stab  von  Silber,  dessen  Länge  2  Fufs  ist, 
wenn  er  in  seiner  Mitte  aufgehängt  wird,  den  Ton  m'=re6 
oder  m'  =  36,  wie  wir  sogleich  in  §,  9.  sehn  werden.  Eine 
an  beiden  Enden  offene  cylindrische  Röhre  als  Pfeife  von 
derselben  Länge  aber  giebt  den  Ton  m  =  ut3  oder  m  =  4, 
also  ist  aach 

J=36==9 
e      m  4 

oder  die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  des  Schalls  im 
Silber  ist  neunmal  grbTser,  als  in  der  Luft,  wie  auch  schon 
oben  (§.  2.)  gesagt  worden  ist.  Uebrigens  werden  wir  später 
sehn,  dafs  bei  den  Vibrationen  der  Saiten,  Stäbe,  Platten 
u.  s.w.  die  Längen-  und  Transversalschwingungen  und  selbst 
meistens  die  drehenden  Schwingungen  alle  zu  gleicher  Zeit 
bestehn  und  dafs  sie  von  einander  unabhängig  sind,  ohne  dafs 
die  eine  von  der  andern  gestört  oder  geändert  wird,  und  dafs 
sie  im  Grunde  alle  demselben  Gesetze  folgen,  welches  letztere 
für  diese  verschiedenen  Schwingungsarten  blofs  von  der  Masse, 
der  Dicke  und  von  der  Spannung  der  Saite  u.  s.  w.  modifUirt 
wird.  (Vergl.  §.  14.) 

5)   Schwingungen  der  Körper  von  gegebener 

Gestalt. 

Wenn  man  einen  soliden  Körper,  z.  B.  eine  dicke  Me- 
tallplatte, eine  Glocke  u.  s.  w.,  in  schwingende  Bewegung  setzt, 
so  bemerkt  men  auf  der  Oberfläche  derselben  im  Allgemeinen 
swei  Gattungen  von  Vibrationen ;  die  einen  gehri  in  einer  zur 
Oberfläche  des  Körpers  senkrechten  Richtung  vor  sich,  die 
andern  haben  in  der  diese  Oberfläche  tangirenden  Ebene 
statt,  die  Richtungen  dieser  beiden  Schwingungen  sind  also 
unter  sich  verücal.    Man  erkennt  diese  beiden  Schwingungen 


Digitized  by  Google 


Des  Schall.es.  1297 

seht  leicht,  wie  bei  den  vibrirenden  Platten,  wenn  man  die 
Oberfläche  der  Körper  mit  einem  feinen  Staube  bedeckt.  Dann 
sieht  man  bei  den  ersten  der  erwähnten  Schwingungen  den 
Staub  sich  mehr  oder  weniger  über  die  Oberfläche  des  Kör- 
pers erheben  und  auf  derselben  gleichsam  springen  oder  tan- 
zen, wahrend  er  bei  den  zweiten  Schwingungen  sich  zwar 
auch  und  oft  sehr  schnell  bewegt,  aber  ohne  dabei  die  Ober« 
fläche  des  Körpers  zu  verlassen,  auf  welcher  er  nur  hin  und 
wieder  zu  gleiten  scheint.  Beide  Bewegungen  haben  ihre  ei- 
genen Knotenlinien,  die  sich  aber  oft  sehr  unter  einander  mi- 
schen, so  dafs  sie  schwer  zu  trennen  sind.  Wahrscheinlich 
giebt  es  auch  noch  mehrere  andere  Schwingungsarten,  die 
zwischen  jenen  beiden  in  der  Mitte  liegen  und  daher  eine 
mehr  oder  weniger  gegen  die  tangirende  Ebene  des  Körpers 
in  jedem  seiner  Puncte  geneigte  Richtung  haben.  Vielleicht 
sind  diese  sogar  in  unendlicher  Anzahl  vorhanden,  aber  sie 
mögen  nicht  sowohl  der  Oberfläche,  als  vielmehr  den  inneren 
Theilen  der  Körper  angehören.  » 

6)   Sphärische  Wellen. 

Wenn  man  von  den  Wellen  einer  vibrirenden  Saite  oder 
einer  in  einer  Röhre  eingeschlossenen  Luftschicht  zu  deojeni- 
gen  Wellen  übergeht,  die  in  einem  nach  allen  Seiten  unbe- 
grenzten Lufträume  durch  die  Erschütterung  irgend  eines  mitt- 
lem Puncts  dieses  Raumes  entstehn,  so  kann  man  sich  diesen 
Punct  als  eine  kleine  Kugel  vorstellen,  die  abwechselnd  schnelle 
Condensationen  und  Dilatationen  nach  allen  ihren  ^Richtungen 
erhalt  und  die  daher  auch  diese  Bewegungen  nach  allen 
Richtungen  von  ihrem  Mittelpuncte  aus  fortpflanzt.  Die  Ge- 
schwindigkeit dieser  Fortpflanzung  bleibt  in  allen  Entfernung 
gen  von  dem  Mittelpuncte  der  Kugel  dieselbe,  so  lange  die 
Elasticitat  der  die  Kugel  umgebenden  Luft  dieselbe  bleibt; 
auch  die  Länge  X  jeder  solchen  sphärischen  Welle  (die  jetzt 
die  Gestalt  einer  Kugelschale  annimmt)  bleibt  dieselbe,  nur 
wird  die  jimplitiide  dieser  Welle  immer  abnehmen ,  d.  h.  die 
gröfsten  Ordinaten  PM,  die  zu  den  Puncten  m  und  n  gehören, 
werden  immer  kleiner  werden,  je  weiter  die  Welle  fortschrei- 
tet oder  je  gröber  der  Halbmesser  jener  Kugelschale  wird. 
Diese  Ordinaten  drücken  aber  die  verschiedene  Geschwindig- 
keit der  einzelnen  Elemente  einer  Welle  aus  (die  man  daher' 
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von  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  ganzen  Welle  im- 
mer wohl  zu  unterscheiden  hat),  und  es  ist  klar,  dafs  diese 
Geschwindigkeit  der  einzelnen  Elemente  abnehmen  mufs,  wenn 
sich  die  Kraft,  welche  die  Vibration  der  Luft  hervorbringt, 
über  eine  immer  gröTsere  Luftkugel,  also  über  eine  gröTsere 
Masse  verbreitet ,  welche  jene  Kraft  in  Bewegung  setzen  solL 

7)    Intensität  des  Schalles. 

Von  dieser  Amplitude  (oder  Höhe)  der  Welle  hingt  aber 
die  Stärke  (oder  Intensität)  des  Tons  ab,  und  diese  Intensi- 
tät verhält  sich  im  freien  Lufträume,  wie  verkehrt  das  Qua- 
drat der  Entfernung  von  dem  schallenden  Körper,  also  wie 
verkehrt  das  Quadrat  des  Halbmessers  jeder  Kugelschale,  wenn 
sie  dem  Organ  unsers  Gehörs  begegnet.  Nicht  so  ist  es,  wenn 
der  Schall  durch  die  Luft  in  cylindrischen  Röhren  oder  durch 
feste  Körper  fortgepflanzt  wird.  Hier  bleibt  die  Intensität  des 
Schalles,  also  auch  die  Amplitude  der  Luftwelle  constant,  weil 
die  Luftschichten  in  der  Röhre  immer  dieselbe  Gröfse  haben, 
nicht  aber,  wie  bei  jenen  concentrischen  Kugelschalen,  an 
Masse  so  schnell  anwachsen,  wie  dieses  Alles  auch  den  dar- 
über angestellten  Experimenten  vollkommen  gemäfs  ist. 

8)   Dauer,  Klang  und  Accent  des  Tons. 

Die  Dauer  eines.  Tons,  d.  h.  die  Zeit,  während  welcher 
er  das  Gehör  afficirt,  hangt  von  der  Dauer  der  Vibrationen 
des  tönenden  Körpers  ab.  Wenn  ein  Schlag  auf  einen  ela- 
stischen Stab  diesen  sehr  lange  Zeit  hindurch  in  Schwingungen 
erhält,  so  wird  auch  die  Dauer  des  durch  den  Stab  hervor- 
gebrachten Tons  sehr  lang  seyn,  so  wie  auch  diese  Dauer 
sogleich  unterbrochen  und  aufgehoben  wird ,  wenn  man  durch 
Berührung  des  Stabes  mit  der  Hand  oder  mit  einem  weichen 
Tuche  die  Schwingungen  desselben  zerstört.  Durch  Klang 
(timbre)  eines  Tons  wird  von  uns  der  Unterschied  bezeichnet, 
den  wir  bemerken,  wenn  derselbe  Ton  durch  verschiedene  In- 
strumente erzengt  wird.  So  ist  z.  B.  der  Ton  a  der  dritten 
Saite  der  Violine  für  unser  Gehör  ein  ganz  anderer,  als  der- 
selbe Ton  a,  wenn  er  durch  die  Flöte  oder  durch  das  Forte- 
piano  hervorgebracht  wird,  obschoo  die  Höhe  aller  dieser  Tön« 
genau  dieselbe  bleibt.     Die  Ursache  dieses  Unterschieds  ist 
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wahrscheinlich  in  den  secundären  Schwingungen  zu  suchen, 
welche  jeden  Hauptton  begleiten.  Noch  weniger  bekannt  sind 
uns  die  Ursachen  des  Acctnta  der  Töne,  die  der  menschlichen 
Stimme  bei  der  Rede  und  dem  Gesang  eigenthümlich  sind 
und  die  wohl  in  der  Organisation  unserer  Stimmwerkzeuge 
hegen  mögen. 

9)   Höhe    der  Tüne, 

Der  Ton  ist  desto  höher,  je  grbTser  die  Anzahl  der 
Schwingungen  ist,  die  der  tönende  Körper  in  einer  bestimm- 
ten Zeit  zurücklegt«  Es  ist  bereits  oben  gesagt  worden,  dafs 
die  schallenden  Körper ,  wenn  sie  uns  noch  hörbar  seyn  sol- 
len, nicht  weniger  als  32  und  nicht  mehr  als  8200  Schwin- 
gungen in  einer  Secunde  machen  dürfen.  Jener  tiefste  Ton 
ist  derjenige,  der  von  der  gröfsten  Orgelpfeife,  deren  Länge 
1=  32  Fufs  ist,  hervorgebracht  wird,  wie  man  findet,  wenn 
man  in  der  Gleichung  des  §.  2 

X  =  1038,97  t  , 

die  Gröfse  t  =  ^  See  setzt ;  für  t  =  ^  "halt  man  X  =16 
Fufs,  für  t=t4y  ist  X= 8  Fufs  nahe  u.  s.  w. ,  und  so  ist  die 
Tafel  entstanden,  die  bereits  oben1  mitgetheilt  worden  ist.  Es 
sey  uns  erlaubt,  die  dort  erwähnte  Tonleiter  hier  zur  kurzen 
Uebersicht  noch  einmal  aufzustellen. 


Namen  der  Töne      ut  re  mi  fa  sol    la    si  uts  •  . 

Bezeichnung  der  Töne  c  d  e  f  geh  c2  . . 

Verhältnifs  der  Saiten-  » 

»*"g  1  *  *  i  *     *    *  * 


Verhältnifs  der  Schwin- 
gungszahlen ....1     |      J|     $    f    V     2  •  • 

4 

Für  die  nächst  höheren  Octaven  sind  die  Bezeichnungen  dieser 
Tönein  derselben  Ordnung  c2,d2,e2  und  für  die  dritte  c8,  d,,  e3 
u,  s.  w.  Um  aber  die  Verhältnisse  der  Schwingungszahlen  N 
zu  finden,  die  zu  diesen  höhern  Tönen  gehören,  hat  man  all- 
gemein für  die  n**  Octave,  wenn  A  die  Schwingungszahl  der 
vorigen  Tafel  bezeichnet, 

N  =  A.2»—  *. 


1    S.  Art.  Schall.  Bd.  VIII.  S.  293. 


Digitized  by  Google 


1300  Undulation. 
So  erhält  man 

sol2  oder  g2  =  |.2  =3 
mi3  oder  e3  =  £.22  =  5 
si4  oder  h4  =  V*^3  ^  ^ 
fa5  oder  f5  =  |,2*  =21,333u.  s. w. 

Ist  aber  umgekehrt  die  Zahl  N  gegeben ,  nnd  sucht  man  die 
Bezeichnung  des  Tons,  der  zu  dieser  Zahl  gehört,  so  dividirt 
man  diese  Zahl  n  mal  durch  2,  bis  man  zu  einer  der  sieben  Zah- 
len der  letzten  Reihe  in  der  vorhergehenden  Tafel  gelangt,  nnd 
-dann  ist  die  gesuchte  Bezeichnung  gleich  AB  +  1. 

Ist  z.  B.  die  Zahl  N  =  36  gegeben ,  so  hat  man  die  fol- 
genden Halbirungen 

18;  9;  !;  *;  i> 

,  also  n  =5  Divisionen,  so  dafs  also 

36=re5  =  d6  ist. 
Ebenso  giebt  die  Zahl  20  vier  Halbirungen 

10;  5;  4;  h 

so  dafs  also  20=mi,  =  e4  ist,  und  ebenso  ist  12=sol4  =g4 
und  15=si4  t=s  h4  u.  s.  w. 

Sucht  man  dann  die  Zahl  der  Schwingungen  dieser  Töne 
in  einer  Secunde,  so  darf  man  nur  ihre  Zahl  N  durch  32  oder 
durch  die  Schwingungszahl  des  tiefsten  Tons  multipliciren. 
So  giebt 

sol2  =  g,    .  •  .     3mal  32  oder    96  Schwingungen 
OH*  =e,    .  .  .     5mal  32  oder  160       —  .  — 
si4  =h4    ...    15mal  32  oder  480       —    —  u.s.w. 

10)   Coincidenz  der  Töne, 

Zu  dem,  was  bereits1  über  die  Coincidenz  der  Töne  be- 
merkt worden  ist,  kann  hier  noch  analog  mit  dem,  was  künf- 
tig von  der  Interferenz  des  Lichts  gesagt  werden  soll,  beige- 
fügt werden,  dafs  die  Coincidenz  zweier  Töne  von  verschie- 
dener Höhe  nicht  nur,  wenn  beide  Töne  langer  dauern,  au 
Zeiten  eine  Schwächung  der  Intensität,  sondern  auch  einen 
neuen  hervorbringen  kann,  der  viel  tiefer  ist,  eis  jeder  der 


1   S.  Art.  SchaU.  Bd.  VIII.  3.  302.  515. 
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beiden  einfachen.  8chon  der  berühmte  Musiker  Tartiyi  hatte 
bemerkt,  dafs  der  Ton  soI4  mit  384  Schwingungen  in  einer 
Secunde,  wenn  er  mit  dem  Ton  ut4  mit  512  Schwingungen 
in  einer  Secunde  zusammenfällt,  den  viel  tiefern  Ton  uts 
von  256  Schwingungen  erzeugt.  Die  Schwingungen  jener 
beidea  Töne  verhalten  sich  wie  384  zu  512  oder  wie  3  zu 
49  woraus  daher  folgt,  dafs  der  erste  soI4  drei  Schlage  macht 
in  derselben  Zeit,  in  welcher  der  andere  ut4  vier  Schläge 
vollendet,  und  dafs  daher  der  0.,  3.,  &*  9te..  Schlag  des 
ersten  zusammenfällt  mit  dem  0.,  4.»  8.,  12ten#.  des  zweiten 
Tons.  Die  Doppelschläge,  die  aus  diesem  Zusammenfallen 
entstehn,  werden  also  3mal  langsamer  seyn,  als  sol4,  und 
4mal  langsamer,  als  ut$,  und  daher  wird  der  daraus  entste- 
hende Doppelton  durch  die  Zahl  512  —  384,  das  heifst,  durch 
die  Zahl  128  oder  durch  ut,  vorgestellt  werden.  Wir  wer- 
den später  bei  der  Theorie  des  Lichtes  ebenfalls  sehn,  dafs 
die  Coincidenz  der  Lichtwellen  die  Intensität  des  Lichtes  ver- 
mindern, ja  bis  zur  gänzlichen  Umsichtbarkeit  desselben  auf- 
heben kann,  analog  mit  dem,  was  wir  hier  bei  den  Schall- 
wellen bemerkt  haben. 

Das  Vorhergehende  wird  als  Einleitung  zd  der  ihm  so 
nahe  verwandten  Lehre  von  der  Undulation  des  Lichtes  ge- 
nügen, wobei  wir  mehrere  Erscheinungen ,  wie  z.  B.  die  von 
der  Reflexion  des  Schalles  oder  von  dem  Echo  u.  a.  9  ganz 
mit  Stillschweigen  übergangen  haben,  theils  weil  diese  Ge- 
genstände schon  in  den  frühern  Artikeln  dieses  Werkes ,  so 
weit  sie  den  Schall  betreffen,  umständlich  behandelt  worden 
sind ,  und  theils  auch ,  weil  sie  in  der  Lehre  vom  Lichte  mit 
wenigen  Modifikationen  nur  zu  Wiederholungen  Veranlassung 
geben  wurden,  die  hier,'  wo  die  Fülle  des  Stoffes  ohnehin 
überreich  ist,  vermieden  werden  sollen. 

B.  Allgemeine  Theorie  der  Undulation  des 

Lichtes. 

► 

11)  Erklärungen. 

Wie  wir  zur  Erklärung  des  Schalls  ein  elastisches  Me- 
dium, die  Luß,  angenommen  haben,  durch  welches  die  Vi- 
brationen eines  tönenden  Körpers  in  wellenförmigen  Bewe- 


Digitized  by  Google 


1302  Undulation. 

< 

guiigen  bis  zum  Ohre  fortgepflanzt  werden ,  so  nehmen  wir 
nao  euch,  um  die  Erscheinungen  de«  Gesichtssinnes  zu  er- 
klären ,  ein  anderes  Medium ,  den  Aether  y  an ,  durch  welches 
die  Vibrationen  derjenigen  Körper,  die  wir  leuchtende  nen- 
nen, auf  eine  analoge  Weise,  wie  die  Schallwellen,  in  Licht- 
wellen bis  zu  unserem  Auge  geführt  werden.  Es  wird  nun 
darauf  ankommen,  die  uns  bekannten  Phänomene  des  Lichts, 
der  aufgestellten  Annahme  dieses  Aethers  gemäfs,  genügend 
und  vollständig  darzustellen , 'wobei  wir  uns  zunächst  blofs  auf 
das  gewöhnliche  oder  nicht  polarisirte  Licht  beschränken« 

L  Dieser  Aether  wird  als  ein  vollkommen  elastisches 
Fluidum  vorausgesetzt,  welches  über  den  ganzen  Weltraum 
verbreitet  und  selbst  zwischen  den  Elementen  aller  Körper 
enthalten  ist.  Sein  statischer  Zustand  des  Gleichgewichts  wird 
durch  die  Repulsionskraft,  die  seine  Theilchen  unter  sich  aus- 
üben, und  durch  die  Einwirkungen  bestimmt,  die  er  von  den 
Elementen  der  andern  Körper  erleidet.  In  Folge  dieser  Kräfte 
ist  der  Aether  im  freien  Räume  gleichförmig  ausgebreitet,  über- 
all von  derselben  Dichte  und  von  derselben,  nach  allen  Seiten 
sich  erstreckenden  Elasticität.  Innerhalb  der  festen,  flüssigen 
und  luftförmigen  Körper  aber  nimmt  man  an,  dafs  der  Aether 
eine  andere  Dichte  hat,  als  im  freien  Räume,  und  dafs  seine 
Elasticität,  wie  bei  allen  ponderabeln  Körpern,  in  luftförmi- 
gen ,  in  flüssigen  und  in  den  homogenen  und  nicht  krystalli- 
sirten  festen  Körpern  constant,  in  den  krystallisirten ,  nicht  re- 
gelmäfsig  polyedrischen  Körpern  aber  veränderlich  sey. 

II.  Die  leuchtenden  Körper  sind,  als  solche,"  ebenfalls 
vibrirendf  Körper,  nur  gehn  ihre  Vibrationen  viel  schneller 
und  in  viel  kleineren  Räumen  vor  sich,  als  die  der  in  der 
Luft  tönenden  Körper.  Nennt  man  auch  hier  a  die  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit des  Lichts  im  Aether,  d  die  Dichtig- 
keit und  e  die  Elasticität  des  Aethers,  soliatmanr  wie  oben 

(§•  2. 1), 

• = n  • 

Obschon  man  aber  weder  die  Gröfse  d  noch  e  durch  irgend 
•ine  directe  Messung  erhalten  kann,~so  weifs  man  doch,  dafs 
a  ungemein  grofs  ist,  indem  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit des  Lichts  a  in  einer  Zeitsecunde  =  280  Millionen  Metex 
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ist  Es  mufs  daher  entweder  die  Elastfcität  des  Aethers  sehr 
£rofs  oder  seine  Dichtigkeit  ungemein  klein  seyn.  Diese  Vibratio- 
nen der  leuchtenden  Körper  theilen  dem  Aether  eine  wellen- 
förmige Bewegung  mit.,  wodurch  diese  Körper  uns  sichtbar 
werden,  so  wie  die  tönenden  Körper  durch  die  wellenförmige 
Bewegung  der  Luft  uns  hörbar  werden.  Von  der  Geschwin- 
digkeit dieser  Vibrationen  der  leuchtenden  Körper  hängt  end- 
lich die  Lange  der  Lichtwellen  im  Aether,  cL  h.  die  Färb* 
der  Körper  ab,  so  wie  von  der  Geschwindigkeit  der  Vibra- 
tionen der  tönenden  Körper  die  Länge,  der  Schallwellen  in 
der  Luft,  d.  h.  die  Höhe  des  Tons,  abhängt  ($.2.). 

III.  Aus  diesen  Annahmen  folgt  sofort,  dafs  die  Licht- 
wellen im  leeren  Räume  sphärische  Wellen  (§.!.)  sind,  und 
dafs  sie  auch  in  allen  homogenen  Körpern,  deren  Elasticitat 
in  allen  ihren  Theilen  dieselbe  ist,  eine  sphärische  Gestalt  ha- 
ben werden,  d,  h.  dafs  sich  die  von  den  leuchtenden  Kör- 
pern erzeugten  Vibrationen  mit  constanter  Geschwindigkeit 
und  nach  allen  Richtungen  gleichförmig  ausbreiten  werden, 
so  dafs  sich  die  dadurch  erregten  Lichtwellen  in  jedem  Au- 
genblicke auf  der  Oberfläche  einer  Kugel  befinden  werden, 
deren  Mittelpunct  der  leuchtende  Punct  ist. 

IV.  Wenn  afler  diese  Lichtwellen  des  Aethers  in  solche 
Körper  dringen,  deren  Elasticitat  in  verschiedenen  Theilen 
derselben  veränderlich  ist,  so  können  die  Wellen  in  diesem 
Körper  nicht  mehr  jene  frühere,  einfache  sphärische  Gestalt 
haben,  so  können  also  auch  die  Geschwindigkeiten,  mit  Wel- 
chen sich  diese  Wellen  fortpflanzen,  nicht  mehr  constant,  ja 
so  können  selbst  die  Richtungen,  in  welchen  sie  sich  fort- 
pflanzen, veränderlich  seyn.  Diese  offenbar  mehr  zusammen- 
gesetzte Erscheinung  (die  das  sogenannte  polarisirte  Licht  be- 
trifft) wollen  wir  erst  in  der  Folge  näher  betrachten ;  zunächst 
bleiben  wir  bei  jenen  ersten  und  einfacheren  Erscheinungen 
stehn,  wo  das  Licht  sich  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit 
in  sphärischen  Wellen  ausbreitet,  deren  Oberflächen  in  gröfsere 
Entfernungen  von  dem  leuchtenden  Puncte  gelangen ,  als  eben 
betrachtet  werden  kann.  Da  diese  Voraussetzungen  auch  für 
diese  Schallwellen  der  Luft  gelten,  so  wird  das,  was  hiervon 
den  Lichtwellen  gesagt  wird,  unter  den  der  Natur  der  Sache 
gemafsen  Modifikationen  auch  unverändert  für  die  Schallwellen 
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anweisbar  seyn ,  80  äah  dadurch  eine  vollständige  Theorie  der 
Undulationen  beider  Arten  bezweckt  wird,  wobei  übrigens 
unentschieden,  aber  auch  gleichgültig  bleibt,  ob  bei  diesen 
Lichtwellen  die  Elemente  des  Aethers,  gleich  denen  der  Schall- 
wellen in  der  Luft,  in  der  Richtung  ihrer  sphärischen  Wel- 
len vibriren,  oder  ob  diese  Vibrationen  wie  bei  den  Wellen 
eines  bewegten  Wassers  in  einer  auf  diese  Richtung  der  Welle 
senkrechten  Stellung  auf  und  nieder  gehn.  Diesem  gemäfs 
wird  es  uns  also  auch  erlaubt  seyn,  in  der  Folge  die  Licht- 
wellen des  AetheTS  auch  als  Schallwellen  der  Luft  oder  selbst 
als  die  Wellen  einer  schwingenden  Saite  zu  betrachten  and, 
blofo  des  einfacheren  Ausdrucks  wegen,  auch  zuweilen  selbst 
Von  Lichtstrahlen  zu  sprechen ,  wodurch  wir  die  Halbmesser 
der  sphärischen  Lichtwellen  bezeichnen,  um  dadurch  für  so 
nahe  verwandte  und  beinahe  ganz  analoge  Gegenstände  den 
Ausdruck  abzukürzen  und  zugleich  die  beiden  hier  zu  behan- 
delnden Gegenstände  in  die  ihnen  angemessene  nähere  Ver- 
bindung zu  bringen. 

12)    Refraction  und  Reflexion  des  Lichts. 

Ehe  wir  aber  zu  der  eigentlichen  Theorie  der  Lichtun- 
dulation  Übergehn,  wird  es  zweckmäfsig  seyn  zu  zeigen,  dafr 
durch  diese  Hypothese  der  Undulation  die  zwei  gewöhnlich- 
sten und  wichtigsten  Erscheinungen,  die  man  bisher  an  dem 
Lichte  kennen  gelernt  hat,  nicht  nur  ebenso  gut,  als  durch 
die  altere  Emanationshypothese  Newton's,  sondern  eigentlich 
viel  besser  und  genügender  erklärt  werden.  Nkwtoj?  mufste, 
um  die  Phänomene  der  Refraction  in  seiner  Hypothese  darzu- 
stellen ,  den  Elementen  der  Körper  eine  in  ihrer  gröfsten  Nähe 
sehr  starke  anziehend*  Kraft  zuschreiben,  während  er  wieder, 
sur  Erklärung  der  Reflexion,  wenigstens  ebenso  starke  o&- 
stof sende  Kräfte  derselben  Elemente  vorauszusetzen  sich  ge- 
zwungen fühlte.  Diese  doppelte,  sich  nur  eben  nicht  direct 
widersprechende  Annahme  war  wenig  geeignet,  jener  Hypo- 
these den  grofsen  Beifall  zu  sichern,  dessen  sie  sich  doch 
durch  die  Autorität  ihres  Urhebers  so  lange  erfreute. 

I.  Viel  einfacher  werden  aber  beide  Erscheinungen 
durch  die  Lichtwellen  des  Aethers  erklär|.  Wenn  eine  Folge 
von  Aetherwellen  an  der  Oberfläche  eines  Körpers  ankommt, 
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in  welchem  der  in  ihm  eingeschlossene  Aether  eine  andere 
Dichtigkeit  oder  eine  andere  Elasticität  hat,  als  aniser  diesem 
Körper,  so  entstehn  auf  der  Oberfläche,  die  den  Körper  von 
dem  ihn  umgebenden  Aether  des  freien  Raumes  trennt,  zweierlei 
Wellensysteme.  Die  Wellen  der  einen  Art  gehn  durch  den 
in  -dem  Körper  enthaltenen  Aether  weiter,  indem  sie  ihren 
frühem  Weg  verfolgen ;  die  Wellen  der  zweiten  Art  aber  neh- 
men eine  ihrer  frühem  entgegengesetzt«  Richtung  an,  and 
pflanzen  sich  wieder  rückwärts  in  dem  freien  Aether  fort, 
ohne  in  das  Inoere  des  Körpers  einzudringen.  Die  der  Oberfläche 
des  Körpers  zunächst  liegenden  einzelnen  Aethertheilchen, 
wenn  sie  durch  die  von  außen  einfallenden  Wellen  erschüt- 
tert werden,  können  dann  als  ebenso  viele  Mitt4%)uncte  von 
neuen  sphärischen  Wellen  betrachtet  werden,  von  welchen  die 
einen  die  Refractionsw eilen ,  die  andern  aber  die  Reflexions- 
wellen erzeugen,  welche  beide,  wie  gesagt,  in  ihren  Rich- 
tungen einander  entgegengesetzt  sind.  ,  v 

II.  Sey  AB  die  Ebene,  welche  die  Oberfläche  des  Kör- p; 
pers  von  dem  aufser  ihm  liegenden  Aether  trennt.  Seyen  179. 
ferner  IL  und  fU  zwei  Radien  (Halbmesser)  einer  einfallen- 
den Welle.  Wir  wollen  diese  Radien  einander  sehr  nahe, 
unter  sich  parallel  und  in  einer  und  derselben»  auf  die  Ebene 
A  B  senkrechten  Richtung  annehmen.  Ebenso  kann  man  auch 
alle  übrigen  anf  A  B  fallenden  Radien  als  unter  sich  und  mit 
IL  parallel  voraussetzen  und  jede  andere  mit  ILL'l'  parallel 
liegende,  auf  A  B  senkrechte  Ebene  die  Einfallsebene  nennen. 
Diese  Annahme  des  Parallelismus  der  Radien  setzt  voraus, 
da  Ts  der  Mittelpunct  der  hier  betrachteten  Wellen  (oder  dafs 
der  leuchtende  Ptmct,  von  dem  diese  Wellen  ausgebn)  in  ei- 
ner sehr  grolsen  Entfernung  von  der  Ebene  AB  liegt.  Lafst 
man  dann  von  dem  Puncto  L  das  Loth  LP  auf  den  Radius 
1' L'  herab,  so  wird  dieses  Loth  LP  in  der  Ebene  der  Welle 
selbst  liegen ,  die  wir  eben  betrachten.  Da  wie  nnn  hier  zu- 
förderst  nur  homogenes  Licht  (ohne  Rücksicht  auf  die  ver- 
schiedenen Farben)  betrachten,  d.  h.  ein  solches  Licht,  des- 
sen Vibrationen  alle  unter  sich  isochron  oder  von  gleicher 
Dauer  sind,  so  werden  auch  die  Aethertheilchen  L  und  P  ganz 
dieselbe  Vibrationsgeschwindigkeit  haben,  oder,  mit  andern 
Worten,  das  von  dem  Mittelpuncte  I,  1'  der  Welle  ausge- 
hende Licht  wird  gleiche  Wege  durchlaufen  haben  ',  um  die 
IX.Bd.  Oooo 
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zwei  Puncte  L  un,d  P  zu  erreichen.  In  dem  Puncte  Jj  aber 
wird  das  Licht  den  Weg  PL'  mehr,  als  in  L  zurückgelegt 
haben,  also  wird  auch  von  den  beiden  Elementarweilen ,  de* 
ren  Mittelpuncte  L  und  L'  sind ,  die  erste  hinter  der  zweiten 
zurück  seyn.  Allein  die  Wirkung,  welche  diese  beiden  Wel- 
len auf  ein  Aethertheilchen  M,  welches  unter,  der  Ebene  Aß 
liegt,  ausüben,  wird  doch  ganz  dieselbe  seyn,  wenn  nur  das 
Licht  die  Differenz  LM  —  l/M'  in  derselben  Zeit  zurück- 
legt, in  welcher  es  den  Weg  PL'  macht,  weil  die  Verzö- 
gerung des  von  L  kommenden  Lichts  wieder  durch  die  frü- 
here Entstehung  der  Lichtwelle  ersetzt  werden  wird. 

111.  I^mmt  man  den  so  bestimmten  Punct  M  in  der  Ein- 
fallsebene  ALI  an,  und  zwar  in  einer  so  grofsen  Entfernung 
von  der  Ebene  AB,  dafs  alle  Radien  ML,  M'L'.  . die  da- 
selbst enden ,  als  unter  sich  parallel  betrachtet  werden  können, 
so  wird  offenbar  jede  auf  L  M  ser/krechte  Ebene  zu  derselben 
Zeit  von  demjenigen  Lichte  erreicht  werden,  welches  allen 
den  Wellen  zugehört,  deren  Mittelpuncte  auf  der  Ebene  AB 
liegen.  Diese  Wellen  werden  alle  in  dem  Puncte  M  concor- 
diren  und  in  diesem  Puncte  die  Intensität  des  Lichtes  ver- 
mehren. 

Fig.        W«    Wenn  aber  z.  B.  für  den  Punct  N  die  eben  erwähn- 
180. ten  Bedingungen  nicht  statt  haben,  d.  h.  wenn  der  Punct  N 
nicht  in  einer  der  Einfallsebenen  liegt,    oder  auch,   wenn  er 
zwar  in  der  Einfallsebene  ALI  liegt,    aber  wenn  das  Licht 
nicht  die  Differenz  LN  —  L'N'  in  derselben  Zeit  durchlauft, 
in  welcher  es  den  Weg  PL  zurücklegt,    so  werden  die  von 
N  kommenden  Wellen  mit  den  andern,    deren  Mittelpuncte 
alle  auf  AB  liegen ,  nicht  mehr,  wie  zuvor,  concordiren,  son- 
dern sie  werden. sich  gegenseitig  stören  und  selbst  theilweise 
aufheben.    D-nn  wenn  man  auch  hier  wieder  den  Punct  N  so 
weit  entfernt  von  der  kleinen  Ebene  AB  annimmt,  dafs  alle 
von  ihm  auf  AB  kommenden  Radien  als  unter  sich  parallel 
vorausgesetzt  werden  können,  so  ist  klar,  dafs  das  von  allen 
diesen  Elementar  wellen  ausgesendete  Licht  nicht  mehr,  wie  zu- 
vor,  in  demselben  Augenblicke  in  allen  Puncten  derjenigen 
Ebene  ankommen  kann,   die  man  auf  alle  nach  N  gerichteten 
Radien  senkrecht  gestellt  hat. 

V.    Man  wird  aber  die  Ebene  A  B  in  kleine  und  unter 
sich  gleiche  Rechtecke  theilen  können,  so  dafs  die  ähnüchlie- 
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genden  Puncte  zweier  nächsten  Rechtecke  nach  dem  Puncte  N 
solche  Radien  schicken,  für  welche  die  Totelverzögerung  des 
einen,  in  Beziehung  auf  die  des  jnderenr  genau  eine  halbe  Welle 
betrage.  Nimmt  man  also  die.  Anzahl  dieser  Rechtecke  sehr 
grofs  an,  so  werden  die  von  diesen  Rechtecken  nach  N  ge- 
schickten Wellen  ihre  Wirkungen  gegenseitig  zerstören  oder 
.«fh.be». 

VI.  Daraus  folgt,  a)  dafs  bei  einer  hinlänglich  grofsen 
Ebene  A  B  die  reflectirten  und  die  gebrochenen  Strahlen  in 
der  Einfallsebene  (in  einer  auf  AB  senkrechten  Ebene)  liegen 
werden ,  und  b)  dafs  man ,  um  ihre  Richtungen  Sn  dieser  Ein- 
fallsebene in  Beziehung  auf  zwei  nahe  einfallende  Radien  IL 
und  V Lf  zu  finden,  nur  durch  die  Puncte  L  und  L'  zwei  pa- 
rallele Gerade  LM  und  L'M'  so  ziehn  darf,  dafs,  wenn  man 
das  Loth  L'P'  auf  LM  errichtet,  das  Licht  ebenso  viel  Zeit 
braucht,  durch  LP*,  als  durch  L'P'  zu  gehn.  Für  die  zurück- 
geworfenen Radien  ist  die  Geschwindigkeit  u  des  Lichtes  die- 
selbe, wie  für  die  einfallenden,  da  sich  bei  der  Reflexion  das 
Licht  immer  in  demselben  Aether  bewegt.  Es  mufs  also  für  die 
Reflexion  L  P*  =  L'  P  oder  es  mufs  der  Winkel  P'L'L=PLL' Fig. 
oder  endlich  es  mufn  der  Reflexionswinkel  dem  EinfalUwin-**1' 
kel  gleich  seyn.  Für  die  Refraction  aber  ist  die  Geschwin- 
digkeit =  v  des  Lichts  im  Körper  verschieden  von  derjeni- 
gen ±s  u ,  die  es  aufser  dem  Körper  im  freien  Aether  hatte. 
Also  mufs  auch  das  Loth  LP'  von  dem  Lothe  L'P  verschie- p;», 
den  oder  es  mufs  seyn 

LF  _v 
L'P~u# 

Da  man  aber  immer  die  beiden  Puncte  L  und  V  in  einer  sol- 
chen Entfernung  von  einander  nehmen  kann,  dafs  PL'  der 
Lange  X  einer  Welle  des  freien  Aethers  genau  gleich  ist,  so  . 
wird  L'P  der  «Länge  X'  einer  Welle  des  in  dem  Körper  ein- 
geschlossenen Aethers  gleich  seyn,  so  dafs  man  daher  haben 
wird  % 

LI*     V  / 

Wird  nun  LL'  für  die  Einheit  der  Längen  genommen,  so  sind 
L  F  und  L'  P  die  Sinus  des  Refractionswinkels  R  und  des  Ein. 

Oooo  2 
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fallswinkels  I ,  so  dafs  daher  diese  beiden  Sinus  das  coneianie 
Verhältnifs  haben  werden  < 

Sin.  C  L I       Sin  A      n  X 
Sin.MLD  ^Sin.R  """v*"-?' 

d.  h.  dafs  diese  Sinus  sich  wie  die  beiden  Geschwindigkeiten 
des  freien  und  des  in  dem  Körper  eingeschlossenen  Aethers, 
oder  auch,  dafs  sie  sich  wie  die  freien  und  eingeschlossenen 
Wellenlängen  des  Aethers  verhalten  werden.  Man  pflegt  diese 
Sin.I 

GrCfse       *    den  Rejractionsindex  zu  nennen«    Für  den  Ue- 

bergang  des  Lichts  aus  Luft  in  Wasser  ist 

Sin.I:Sin.R  =  4  =  1,333, 

in  Flintglas  =  1,64,  in  Kronglas  =  1,54,  in  Diamant  =  2,49 
u.  s.  w. 

VII«.  Dadurch  sind  also  die  zwei  bekannten  Haupter- 
scheinungen der  Refraction  und  der  Reflexion  vollständig  und 
aus  demselben  Princip  erklärt,  während  Newton  in  der  von 
ihm  aufgestellen  Emanationshypothese  zwei  einander  entge- 
genstehende Annahmen  einer  anziehenden  und  einer  abstofsenden 
Kraft  zu  Hülfe  nehmen  mufste ,  um  den  von  ihm  au  erklären- 
den Phänomenen  zu  genügen* 

• 

VIII,  Die  obige  Darstellung  der  beiden  Erscheinungen 
durch  die  Uodulationshypothese  giebt  auch  zugleich  eine  voll* 
kommen  genügende  Erklärung  von  einer  andern  Eigenschaft, 
die  man  bei  dem  gebrochenen  Lichte  bemerkt  und  die  man 
mit  der  Benennung  der  Dispersion  des  Lichtes  bezeichnet  hat. 
Bisher  wurde  nämlich,  wie  oben  gesagt,  nur  homogenes  Licht 
betrachtet,  das  durchaus  dieselbe  Geschwindigkeit  hat.  Wenn 
dasselbe  aber  aus  verschiedenen  Theilen,  deren  jeder  eine  be- 
sondere Geschwindigkeit  hat,  bestehn  sollte,  so  folgt  unmit- 
telbar aus  der  vorhergehenden  Darstellung,  dafs  bei  der  Re- 
flexion alle  diese  Theile  (d.  h.  alle  die  farbigen  Radien) 
auf  dieselbe  Weis*  zurückgeworfen  werden,  weil  bei  der  Re- 
flexion nur  eine  einzige  Geschwindigkeit  u,  nämlich  die  des 
freien  Aethers,  statthat.  Bei  der  Refraction  aber  haben  zwei  Ge- 
schwindigkeiten, die  äufsere  u  und  die  innere  v,  statt,  also 
werden  sich  auch ,  wenn  der  Werth  von  v  für  die  verschie- 
denen Theile  des  Lichts  verschieden  ist,    diese  Theile  durch 
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die  Refraction  trennen  und  einzeln  zum  Vorschein  kommen, 
oder  das  gebrochene  Licht  wird  nicht  mehr  homogen  und 
weifs,  sondern  gefärbt  und  zwar  jeder  Theil  in  der  ihm  ei- 
gentümlichen Farbe  erscheinen.  Wir  werden  übrigens  wei- 
ter unten  wieder  auf  diesen  interessanten  Gegenstand  zurück- 
kommen. 

Bemerken  wir  hier  noch  ,  dafs  die  obige  Gleichung 

Sin.  I   u 

Sin.R  ~v 

zeig!,  dafs  die  Geschwindigkeit  des  Lichts,  wenn  es  aus  dem 
freien  Aether  in  einen  Körper  dringt,  eine  desto  kleinere  Ge- 
schwindigkeit v  hat,  je  stärker  die  brechende  Kraft  des  Kör- 
pers ist,  ein  Satz,  der  mit  der  von  Nkwtou  aufgestellten 
Hypothese  der  Refraction  im  directen  Widerspruche  steht  und 
der  daher  allein  schon  genügen  wird,  diese  Hypothese  zu  ver- 
lassen. Auch  hat  Fkbsvel  unmittelbare  Experimente  mit  zwei 
Spiegeln  angestellt,  aus  denen  die  Wahrheit  der  Gleichung 
vSin.I  =  uSio.R  auch  auf  praktischem  Wege  über  jeden  Zwei- 
fel erhoben  wird. 

IX.  Was  in  dem  Vorhergehenden  von  der  Reflexion  des 
Lichtes  gesagt  worden  ist,  gilt  unverändert  auch  von  der  Re- 
flexion des  Schalls  in  der  elastischen  Luft.  Wenn  eine  sol- 
che Schallwelle  in  ihrem  Wege  einer  reflectirenden  Fläche  be- 
gegnet, so  wird  jeder  Punct  dieser  Fläche  als  der  Mittelpunct 
einer  neuen,  rückwärts  gehenden  Schallwelle  zu  betrachten 
seyn,  die  Radien  der  beiden  zusammengehörenden  Einfalls- 
und  Reflexionswellen  werden  immer  in  derselben,  auf  jene 
Fläche  senkrechten  Ebene  liegen  und  mit  der  Normale  dieser 
Fläche  in  dem  Einfallspuncte  zu  beiden  Seiten  dieser  Nor- 
male gleiche  Winkel  bilden.  Da  die  Erfahrung  lehrt,  dafs 
unser  Ohr  höchstens  zehn  verschiedene  Töne  während  einer 
Secunde  vernehmen  kann,  d.  h.  dafs  es  diese  Töne  nicht 
mehr  deutlich  unterscheiden,  in  dem  Gehöre  trennen  kann, 
wenn  sie  weniger  als  -|V  Zeitsecunde  von  einander  entfernt 
sind ,  und  da  nach  dem  Vorhergehenden  der  Schall  in  einer 
Secunde  1039  Per.  Fnfs  durchläuft,  so  können  zwei  auf  ein- 
ander folgende  Töne  von  uns  nur  dann  deutlich  unterschieden 
werden,  wenn  die  zwei  tönenden  Körper,  von  welchen  diese 
Töne  kommen ,    wenigstens  403,9  FuEs  von  einander  entfernt 
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sind.    Um  daher  seine  eigene  Stimme  durch  das  Echo  von  ei- 
nem'den  Ton  reQectirenden  Gegenstande  zu  hören,  mnfs  man 
wenigstens  51,95  oder  nahe  52  Fofs  von  diesem  Gegenstände 
entfernt  seyn.    Stenn  vor  dem  Beobachter  mehrere  solche  re- 
flectirende  Gegenstände ,   z.  B.  mehrere  Mauern  oder  Felsen, 
so  wird  der  Beobachter  denselben  Ton,   weifn  er  nur  stark 
genug  ist,  zwei-,  drei-,  viermal  ♦  .  .  hören,  wenn  die  2,  3, 
4  •  •  reflectirenden  Gegenstande  wenigstens  104  Fufs  von  ein- 
ander, in  der  Richtung  gegen  den  Beobachter,  entfernt  sind* 
Wenn  der  Schall  von  krummen  Oberflachen  zurückgeworfen 
wird,  so  verhalt  er  sich  ganz  ebenso,  wie  das  von  krummen 
Spiegeln  zurückgeworfene  Licht.     Poissosr  hat  suerst  diesen 
Gegenstand  einer  allgemeinen  Analyse  unterworfen  und  fol- 
gende interessante  Resultate  gefunden.      Geht  der  Schall  von 
dem  einen  Brennpuncte  eines  Revolutions- Sphäroids  aus,  so 
wird  er  von  der  ionern  Oberfläche  dieses  Ellipsoids  in  den 
andern  Brennpunct  desselben  reflectirt,  und  dieser  reflectirte 
Schallstrahl  nimmt  an  Intensität  zu,  je  mehr  er  sich  diesem 
zweiten  Brennpuncte  nähert,  so  dafs  in  der  Nähe  dieses  zwei- 
ten Brennpuncts  der  Schall  viel  stärker  ist,  als  selbst  der  ur- 
sprüngliche, aus  dem  ersten  Brennpuncte  ausgegangene  Schall. 
Die  Geschwindigkeit  des  reflectirten  Schalls  aber  ist  jener  des 
directen  ganz  gleich*      Geht  der  Schall  von  dem  Brennpuncte) 
eines  Revolutions - Paraboloids  aus,  so  wird  er  parallel  mit  der 
Axe  dieses  Körpers  zurückgeworfen,  so  dafs  also  die  zurück- 
geworfenen Schallwellen  eben  sind   und  auf  dieser  Axe  des 
Körpers  senkrecht  stehn.     Geht  endlich  der  Schall  von  dem 
Brennpuncte  eines  Revolutions- Hyperboloids  aus,   so  erzeugt 
die  Reflexion  desselben  an  der  hohlen  sowohl,   als  auch  an 
der  convexen  Seite  des  Hyperboloids  solche  sphärische  Wel- 
len ,  die  alle  ihre  Mittelpuncte  in  dem  andern  Brennpuncte  des 
Hyperboloids  haben.     Die  Erfahrung  bestätigt  alle  diese  Re- 
sultate vollkommen.     Allein  das  allgemeine  Problem  der  Re- 
flexion der  Schallstrahlen  von  jeder  gegebenen  krummen  Fla- 
che hat  zu  viele  Schwierigkeiten  ,  als  dafs  es  bei  dem  gegen- 
wärtigen Zustande  unserer  mathematischen  Analysis  aufgelöst 
werden  könnte. 

X.    Bezeichnen  wir,  um  noch  einmal  zu  unserra  Gegen- 
stande zurückzukommen ,  das  Verhältnis  der  Geschwindigkeit 
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u  des  Lichts  in  der  Luft  zu  der  v  im  Glase- durch  jti,  so  dafs 
man  hat 

N 

n      Sin.  I 
~~  v  ~  SmAi  * 

so  folgt  aus  den  oben  gegebenen  Erklärungen  der  Reflexion 
und  Refraction,  dafs,  wenn  die  einzelnen  Theile  einer  Licht- 
welle nach  der  Reflexion  oder  Refraction  zusammentreffen  oder 
sich  begegnen,  sie  die  Wege  beschrieben  haben,  dite  den 
gleichen  Zeiten  entsprechen.  Was  die  Reflexion  betrifft,  so 
ist  dieses  dasselbe,  als  wenn  man  sagt,  dafs  der  Gesammtweg 
alier  Wellentheile  (d.  h.  die  Summe  der  von  ihnen  vor  und 
nach  der  Reflexion  zurückgelegten  Wege)  für  jeden  Punct 
derselbe  seyn  mufs.  Was  aber  die  Refraction  betrifft,  so  mufs 
dieses  auf  folgende  Art  verstanden  werden.  Wenn  sich  die 
Welle  z.  B.  im  Glase  mit  einer  Geschwindigkeit  bewegt ,  die 
gleich  dem  fi  ten  Theile  der  Geschwindigkeit  derselben  in  der 
Luft  ist,  so  ist  der  Weg  im  Glase,  verglichen  mit  jenem  in 
der  Luft,  nicht  unmittelbar  durch  seine  Länge,  die  z.  B.  gleich 
L  seyn  soll,  sondern  sie  ist  eigentlich  durch  fii  .  L  auszu- 
drücken. Wenn  also  nach  der  Refraction  alle  Riemente  einer 
Welle  sich  wieder  zu  einem  einzigen  Elemente  vereinigen 
und  wenn  A  der  in  der  freien  Luft,  B  aber  der  im  Glase 
zurückgelegte  Weg  des  Lichts  ist,  so  wird  für  alle  Elemente 
dieser  Welle,  dem  Vorhergehenden  gemäfs,  nicht  die  GröTse 
A  +  B,  sondern  vielmehr  die  Gröfse  A  B  immer  die- 
selbe constante  Gröfse  seyn.  Dieses  stimmt  genau  mit  der  97« 
Froposition  in  Niwtom's  Principien  überein, 

* 

XI.  Zum  Schlüsse  dieses  Gegenstandes  wollen  wir  nun 
noch  die  dem  Vorhergehenden  gemäfse  Cönstruvtion  der  re- 
flectirten  sowohl,  als  auch  der  gebrochenen  Wellen  mitthei- 
len. Sey  also,  um  mit  der  Reflexion  zu  beginnen,  ABCFij 
«ine  Welle,  die  in  der  Richtung  A  A'  fortschreitet.  Wie  je-18* 
des  Element  dieser  Welle  die  spiegelnde  Oberfläche  CA' 
erreicht,  haben  wir  dieses  Element  als  den  Miltelpunct  einer 
neuen  sphärischen  Welle  zu  betrachten,  die  mit  der  frühern 
Geschwindigkeit  fortschreitet.  Wenn  nun  der  Punct  A  nach 
A'  gekommen  ist,  so  hat  B  schon  einige  Zeit  früher  den  Punct 
B'  erreicht,   so  dafs  der  Punct  B,  wenn  er  nicht  aufgehalten 
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worden  wäre,  in  derselben  Zeit  nach  D  gelangt  wäre,  in  welcher 
A  nach  A'  gekommen  ist.  Der  Ptinct  tf  (oder  die  Erschütterung, 
die  der  Aether  in  dem  Puncte  B*  an  der  Spiegelfläche  erhal- 
ten hat)  hat  sich  demnach  in  dem  umliegenden  Aether  in  ei- 
ner Kugelfläche  ab  ausgebreitet,  deren  Radius  B'  b  =  B' D 
ist.  Ebenso  wird  der  Punct  C  die  Spiegelfläche  noch  einige 
Zeit  vor  dem  Puncte  B  erreicht  und  daselbst  wieder  (statt  in 
derselben  Zeit  nach  E  zu  gehn,  während  A  nach  A'  gegangen 
ist)  sich  in  die  Kugelfläche  c  d  ausgebreitet  haben ,  deren  Ra- 
dius Cc=^CE  ist.  Dasselbe  gilt  auch  von  allen  zwischen- 
liegenden  Puncten.  Geht  man  nun  von  allen  diesen  kleinen 
oder  Elementarwellen  zur  Betrachtung  der  ganzen  grofsen  Welle 
über,  die  von  jenen  gebildet  wird,  so  mufs  ihre  Oberfläche 
offenbar  diejenige  Fläche  seyn ,  welche  alle  diese  kleinen  Ku- 
geln berührt  und  die  daher  denselben  Winkel  mit  CA'  macht, 
den  A'E  oder  AC,  aber  auf  der  entgegengesetzten  Seite,  mit 
ihr  bildet«  Die  Richtung  der  Welle,  die  auf  diese  berüh- 
rende Ebene  senkrecht  ist,  bildet  daher  mit  dem  Einfallslothe 
vor  und  nach  der  Reflexion  denselben  Winkel. 

Um  nun  ebenso  die  Construction  der  RefractionswelUn 
Fig. zu  geben,  sey  wieder  ABC  die  in  der  Richtung  AA'  fort- 
zuschreitende Welle.     So  wie  die  aufeinanderfolgenden  Theile 
dieser  Welle  die  brechende  Ebene  CA'  erreichen,  so  erregen 
sie  in  dem  im  Innern  des  Mediums  eingeschlossenen  Aether 
Vibrationen  «n  der  Oberfläche  desselben ,  und   diese  bilden 
wieder  die  Mittelpuncte  kleiner  Wellen,   die  sich  in  sphäri- 
schen Gestalten  im  Innern  des  Mediums  fortpflanzen,  und  zwar 
mit  einer  kleinern  Geschwindigkeit,  als  die,  welche  sie  vor- 
her im  freien  Räume  hatten«    Im  Augenblicke,  wo  A  nach  A' 
kommt,  hatte  B  schon  etwas  früher  den  Punct  B'  erreicht  und 
würde  in  jenem  Augenblick  nach  D  gekommen  Seyn,  wenn 
er  durch  das  brechende  Mittel  nicht  daran  gehindert  worden 
wäre*    Dafür  hat  sich  dieser  Punct  B'  in  eine  sphärische  Welle 
ab  verbreitet,  deren  Radius  kleiner  als  B'D  und  zwar  indem 
Verhältoifs  kleiner  ist,  als  die  Geschwindigkeit  vor  und  nach 
der  Ankunft  in  B'  vermindert  worden  ist.    Nimmt  man  also 
wieder,  wie  zuvor,   für  das  Verhältnifs  dieser  Geschwindig- 
keiten die  GröTse  (a  an,  so  ist  der  Radius  der  neuen  Kugel 

B'b  =  i.B'D. 
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Noch  früher  wurde  die  brechende  Fläche  in  dem  Puncte  C 
erreicht  und  daselbst  eine  sphärische  Welle  cd  erzeugt,  de- 
ren Radius  1 

4 

Cc=  -.CE 

ist.  Dasselbe  kann  auch  von  federn  zwischenliegenden  Puncto 
gesagt  werden.  -  Die  grofse  Welle,  welche  aas  allen  diesen 
kleinen  Elementarwellen  besteht,  wird  zu  ihrer  Oberfläche  die- 
jenige Ebene  haben,  welche  alle  diese  Elementarwellen  be- 
rührt, und  die  daher  mit  der  brechenden  Ebene  CA'  einen 

Winkel  bildet,    dessen  Sinus  gleich  ^  ist.    Dieser  Winkel 

ist  aber  demjenigen  gleich,  den  die  Richtung  der  Welle  (wel- 
che Richtung  auf  der  Oberfläche  der  Welle  immer  senkrecht 
ist)  mit  der  auf  der  brechenden  Fläche  senkrechten  Linie 
macht,  ist  also  der  Refracüonswinkel  R,  so  dafs  man  daher 
hat 

Co 

Sin.  R  =  — -> . 
CA 

Ganz  ebenso  hat  man  aber  auch  für  den  Incidenzwinkel  I 

♦ 

SlnI==CAM 

so  dafs  man  daher  die  Gleichung  erhält 

Sin.R      Cc  1 
Sin.1  SCE  5=9  f*  ' 

13)  Princip  der  Coexistenz  kleiner  Oscillatio- 
nen  und  der  angestörten  Superposi tion  der- 
selben. 

Noch  müssen  wir  zwei  allgemeine  Grundsätze  der  Bewe- 
gung erwähnen,  welche  bei  einem  aus  mehrere  Körpern  be- 
stehenden Systeme  statt  finden,  wenn  die  Bewegungen  dieser 
ihren  gegenseitigen  Anziehungen  unterworfenen  Körper  nur  sehr 
klein  sind. 

Wenn  ein  solches  System  um  eine  bestimmte  Lage  sei- 
nes Gleichgewichts  kleine  Schwingungen  macht,  in  Folge  der 
Einwirkung  mehrerer  auf  alle  Körper  des  Systems  zugleich 
einwirkenden  Kräfte,  so  kann  man  die  Schwingungen  eines 
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jeden  einzelnen  dieser  Körper  als  allein  und  für  sich  beste- 
hend betrachten,  ohne  dafs  dadurch  die  Schwingungen  der 
andern  Körper  des  Systems  eine  merkliche  Störung  erleiden, 
und  ebenso  kann  man  auch  die  Wirkungen,  die'  von  jeder 
einzelnen  jener  auf  das  ganze  System  wirkenden  Kräfte  ent- 
steh n,  als  für  sich  allein  entstehend  betrachten,  ohne  dafs  da- 
durch die  Wirkung  der  übrigen  Kräfte  gestört  wird.  Dieser 
Grundsatz  ist  unter  der  Benennung  des  Principe  der  Coexi- 
sten  s  der  kleinen  Oscillationen  in  der  Mechanik  bekannt1. 
Man  kann  dasselbe  als  einen  Ausflufs  des  allgemeinen  Grund- 
satzes der  Differentialrechnung  betrachten,  nach  welchem  das 
Differential  einer  Function  U  von  mehrern  veränderlichen  Grö- 
fsen  x,  y,  z  •  .,  so  lange  man  diese  Variationen  als  unend- 
lich klein  ansieht  oder  so  lange  man  die  Producte  und  höhe- 
ren Potenzen  dieser  Variationen  vernachlässigt,  gleich  ist  der 
Sum  me  der  Differentiale  von  U  in  Beziehung  auf  jede  ein- 
zelne* der  Gröfsen  x,  y,  z  .  so  dafs  also  das  vollständige 
Differential  von  U  ist 

Wie  aber  hier  durch  diese  Isolation  der  einzelnen  Differen- 
tiale die  Rechnung  für  das  vollständige  r?U  sehr  abgekürzt 
wird  ,  so  wird  durch  jene  analoge  Trennung  der  Kräfte  und 
der  I Bewegungen  eines  jeden  einzelnen  der  Körper,  aus  welche 
das  System  besteht,  die  Bestimmung  der  Bewegung  des  gan- 
zen Systems  erleichtert,  und  zwar  in  so  hohem  Grade,  dafs  es, 
ohne  dieses  Princip,  bei  dem  gegenwärtigen  Zustande  unserer 
Analysis  ganz  unmöglich  wäre,  die  meisten  der  hierher  ge- 
hörenden Probleme  auch  nur  durch  Annäherung  aufzulösen. 
Einen  zweiten  ähnlichen  Fall  von  dieser  Erleichterung  haben 
wir  in  der  Astronomie  bei  dem  sogenannten  Probleme  der 
drei  Körper.  Da  die  Massen  d.  h.  die  anziehenden  Kräfte  al- 
ler Planeten  viel  kleiner  sind,  als  die  der  Sonne,  und  da  eben- 
so die  Dimensionen  dieser  Himmelskörper  viel  kleiner  sind, 
als  die  Distanzen ,  durch  welche  sie  von  einander  getrennt 
sind,  so  ist  es  uns  erlaubt,  bei  der  Bestimmung  der  Bewe- 
gung  eines    jeden   Planeten  um  die   Sonne   die  Störungen, 


1   Vergl.  Poisso»  Traite  de  Mrfcan.  Zme  <Jd.  T.  II.  p.  436. 
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welche  derselbe  von  allen  anderen  erleidet,  isolirt  und  für  je- 
den dieser  störenden  Planeten  besonders,  als  ob  dieser  letztere 
allein  da  wäre,  zu  betrachten.  Unter  dieser  Beschränkung 
wird  nns  allein  jenes  Problem  noch  auflösbar  und  die  Resul- 
tate dieser  Auflösung  stimmen,  wie  die  Erfahrung  lehrt,  auf 
das  Beste  mit  den  Beobachtungen  überein,  Müfsten  wir  aber 
bei  der  Bestimmung  der  Bewegung  eines  jeden  einzelnen  die- 
ser Planeten  auf  die  Störungen  aller  andern,  wie  sie  zu  glei- 
cher Zeit  statt  haben,  und  müfsten  wir  zugleich  auf  die  Ab- 
weichung dieser  Planeten  von  der  diese  Rechnungen  unge- 
mein vereinfachenden  Kugelgestalt  Rücksicht  nehmen,  so  würde 
es  wahrscheinlich  für  immer  unmöglich  seyn,  die  -  Auflösung 
jener  Aufgabe  auch  nur  durch  eine  entfernte  Näherung  zu  er-  . 
reichen. 

L  Mit  diesem  Princip  nahe  verwandt  ist  das  der  &*- 
perposition  der  kleinen  Bewegungen  einet  Systems  von  unter 
sich  verbundenen  Körpern,  das  in  Folge  von  auf  dasselbe 
einwirkenden  Kräften  kleine  Oscillationen  um  den  Zustand  sei- 
nes Gleichgewichtes  macht.  Nehmen  wir  an,  dafs  et,  /?,  y... 
die  ursprünglichen  Werthe  (für  den  Anfang  der  Bewegung  oder 
fiir  t  =  0 )  der  verschiedenen  Coordinaten  x,  y,  z,  x',  x"  .  . 
sind,  durch  welche  jeder  einzelne  Körper  des  Systems,  den 
Bedingungen  der  Aufgabe  gemäfs,  für  jede  Zeit  t  bestimmt 
werden  soll)  und  dafs 

a  +  u,  /J+v,  y  +  w  .... 
die  Werthe  dieser  CoordinMen  am  Ende  der  Zeit  t  vorstel- 
len ,  wo  also  die  Gröfsen  u ,  v,  w  •  .  •  als  Functionen  der  Zeit 
xu  suchen  seyn  sollen.  Unter  der  Voraussetzung,  die  hier 
als  wesentlich  zu  betrachten  ist,  dafs  alle  diese  Gröfsen 
u,  v,  w  .  •  •  nur  klein  sind,  so  dafs  man  ihre  Producte  und 
ihre  höheren  Potenzen  weglassen  kann,  wollen  wir  für  ir- 
gend einen  Augenblick  nach  dem  Anfange  der  Bewegung  des 
Systems  die  unbekannten  Gröfsen  u,v,  w...  durch  U,  V,  W. *» 
für  den  nächstfolgenden  Augenblick  durch  U',  V,  W .  •  . » 
für  den  dritten  Augenblick  durch  U",  V",  W" .  .  .  o.  s.  w. 
bezeichnen.  Dieses  vorausgesetzt  wird  man  in  Folge  jenes 
zweiten  Princips  für  die  gesuchten  Werthe  von  u,  v,  w  .  .  . 
die  Ausdrücke  haben 
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u  =»  ü  +  U'  +  U"  +  .  .  . 
v  =  V  -f-  V  +  V"  +  .  .  . 

w=  W  +  w'+.W"+  ... 

und  darin  besteht  das  erwähnte  Princip  der  Superposition  der 
^kleinen  Bewegungen. 

r 

II.  Nach  diesem  Principe  pflanzen  sich,  wie  dieses  durch 
die  Beobachtung  vollkommen  bestätigt  wird,  die  Wasserwelleo, 
die  z.  B.  durch  mehrere  zu  gleicher  Zeit  in  das  Wasser  ge- 
worfene kleine  Körper  entstehn,  jede  für  sich  auf  der  Ober- 
fläche des  Wassers  fort,  indem  sich  jede  um  ihren  Mittel- 
punct  kreisförmig  ausbreitet,  und  wenn  sich  zwei  solcher 
AVellen,  die  aus  verschiedenen  Mittelpuncten  kommen,  in  ir- 
gend einer  Richtung  begegnen,  so  durchschneiden  sie  sich 
gegenseitig,  ohne  dafs  die  eine  derselben  von, der  anderen  ge- 
stört oder  modihcirt  wird ,'  so  dafs  für  jeden  Augenblick  die 
Erhöhung  der  Wasserfläche  in  jedem  Puncto  gleich  ist  der 
Summe  aller  positiven  und  negativen  Erhöhungen ,  die  durch 
die  verschiedenen  in  diesem  Puncte  sich  eben  kreuzenden  Wel- 
len erzeugt  werden.  Nach  demselben  Principe  legen  sich  auch 
die  Schallwellen  in  der  Luft,  die  von  verschiedenen  Puncten 
kommen,  wenn  sie  sich  begegnen,  über  einander,  ohne  sich 
zu  stören  oder  auf  irgend  eine  Weise  zu  modificixen,  so  dafs 
für  jeden  Augenblick  und  in  jedem  Puncte  der  Luft  die  Rich- 
tung und  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  jedes  Lufttheil- 
chens  gleich  ist  der  algebraischen  Summe  aller  Richtungen 
und  aller  Geschwindigkeiten,  die  den  einzelnen,  sich  in  die- 
sem Puncte  der  Luft  schneidenden  Wellen  zukommen.  Aoch 
dieses  ist  der  Erfahrung  vollkommen  gemäfs,  da  wir  zwei  und 
mehr  Töne,  die  von  verschiedenen  Instrumenten  an  verschie- 
denen Orten  zu  unseren  Ohren  gelangen,  deutlich  und  ohne 
Verwirrung  vernehmen  können.  Die  Töne,  welche  von  meh- 
reren Instrumenten  eines  Orchesters  in  derselben  Zeit  ange- 
stimmt werden ,  erleiden  in  unsern  Ohren ,  ihrer  Gleichzeitig- 
keit ungeachtet,  keine  Modifikation  und  jeder  dieser  Töne  wird 
von  uns  ganz  ebenso,  als  ob  er  allein  da  wäre,  vernommen. 
Auch  die  oben  (§.  10«)  betrachtete  Concordanz  verschiedener 
Töne,  die  zu  gleicher  Zeit  von  derselben  Saite  ertönen,  ist 
als  ein  schöner  Beweis  der  Wahrheit  dieses  Princips  zu  be- 
trachten.   Wenn  nämlich  eine  gespannte  Saite  zu  gleicher  Zeit 
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diejenigen  isochronen  Schwingungen  macht,  die  ihrer  ganzen 
Lange,  und  diejenigen,  die  nur  dem  dritten  Theil  ihrer  Lange 
entsprechen,  so  ist  die  dadurch  erzeugte  Bewegung  der  Luft 
ganz  dieselbe,  als  wenn  zwei  verschiedene  Saiten,  von  Wel- 
chen die  eine  dreimal  lä'nger  ist,   als  die  andere,  .  ihie  iso- 
chronen Schwingungen   machten,   wie   man  denn   auch  zu 
gleicher  Zeit  nicht  nur  den  Grundton  einer  jeden  Saite,  son- 
dern auch  den  ihm  entsprechenden  hohem,  Ton   (die  Quinte 
der  nächstfolgenden  Octave)  deutlich  vernimmt.    Aus  demselr 
ben  Grunde  endlich  hört  man  auch  zu  gleicher  Zeit  sehr  deut- 
lich diejenigen  zwei  Töne ,  welche  eine  gespannte  Saite  durch 
ihre  Längen-  und  durch  ihre  Transversalschwingungen  er- 
zeugt.   Wir  werden  daher  durch  die  schon  oft  bemerkte  Ana» 
logie  zwischen  den  Schall  -  nnd  den  Lichtwellen  gleichsam  von 
selbst  auf  die  Annahme  geführt,   dafs  dieses  Princip  auch  bei 
den  durch  das  Licht  erzeugten  Bewegungen  des  Aethera  seine 
Anwendung  finde.     Den   schönsten  und  treffendsten  Beweis 
von  diesen  Superpositionen  der  Lichtwellen  werden  wir  aber 
in  einem  der  nächstfolgenden  Abschnitte  durch  die  Theorie 
der  Interjertn*  des  Lichtes  erhalten. 

» 

14)   Fundamentalgleichung  der  akustischen  und 
optischen  Schwingungen. 

Sey  AMB  eine  vollkommen  elastische,  nur  wenig  aus-p;g 
dehnbare ,  homogene  und  durchaus  gleich  dicke  Saite ,  die  in  185. 
der  Richtung  ihrer  Lange  von  einem  gegebenen  Gewichte  P 
gespannt  und  an  ihren  beiden  Endpuncten  A  und  B  befestigt 
ist.  Das  Gewicht  der  Saite  soll  gegen  P  als  unbeträchtlich 
gelten,  so  dafs  also  die  Saite,  die  sonst  durch  die  Kraft  der  N 
Schwere  die  Gestalt  einer  Kettenlinie  annehmen  würde,  in 
dem  Znstande  ihrer  Ruhe  oder  ihres  Gleichgewichtes  als  eine 
gerade  Linie  APB  zu  betrachten  ist.  Dieses  vorausgesetzt 
entfernen  wir  nun  diese  Saite  ein  wenig  aus  der  Lage  ihres 
Gleichgewichts,  so  wird  sie  durch  ihre  Elasticität  wieder  zu 
dieser  ihrer  ursprünglichen  Lage  APB  zurückzukehren  suchen. 
Wenn  sie  aber  in  dieser  Lage  angekommen  ist,  werden  alle 
ihre  Theile  eine  Geschwindigkeit  haben,  nach  welcher  sie  auf 
die  andere  Seite  ihrer  Gleichgewichtslage  Übergehn  und  auf 
dieser  Seite  so  weit  fortschreiten  mufs,  bis  üire  Geschwin- 
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digkeit  von  der  Elasticität  der  Saite  aufgehoben  ist,  wonach 
sie  sodann  wieder  zu  ihrer  ursprünglichen  Lage  A  P  B  zurück- 
kehren und  überhaupt  diese  ihre  schwingenden  Bewegungen 
um  die  Gerade  APB  in  immer  kleineren  oder  weniger  ge- 
krümmten Bogen  so  lange  fortsetzen  wird ,  bis  sie  endlich  in 
dieser  Geraden  zur  Ruhe  gelangt  oder  wieder  in  ihr  Gleich- 
gewicht zurückkehrt.  Welches  ist  nun  für  jede  gegebene  Zeit 
seit  dem  Anfange  dieser  Bewegung  der  Saite  der  Ort  und 
die  Geschwindigkeit  eines  jeden  ihrer  Puncte? 

Sey  am  Ende  der  Zeit  t  die  Gestalt  der  Saite  AM'B, 
also  irgend  eine  Curve  von  einfacher  oder  auch  von  doppel- 
ter Krümmung,  in  welcher  M'  die  Lage  ist,  die  der  PuoctM 
für  diese  Zeit  eingenommen  hat.  Es  sey  P  die  senkrechte 
Projection  dieses  Punctes  M'  auf  die  Gerade  A  M  B,  ferner 

AM  =  u,  AP  s=  u  +  x. 
Die  zwei  andern  senkrechten  Coordinaten  des  Punctes  M'  wol- 
len wir  durch  y  und  z  bezeichnen,  die  also  beide  auf  der 
Axe  AMB  der  x,  so  wie  auch  unter  sich  selbst,  senkrecht 
stehn.  Da,  der  Voraussetzung  gemäfs,  die  Saite  AM'B  nur 
sehr  wenig  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  AMB  gebracht  wor- 
den ist,  so  werden  die  GröTsen  x,  y,  z  ebenfalls  nur  sehr 
klein  seyn  ,  und  die  obige  Frage  wird  beantwortet  sey n,  wenn 
man  die  drei  GröTsen  x,  y,  z  als  Werthe  der  Function  von  u 
und  t  bestimmt  haben  wird. 

Sey  da  das  Element  mM'  oder  M'm'  der  Curve  AM'B 
und  i  die  Dichtigkeit  der  Saite  in  diesem  Puncte  M'  multi- 
tiplicirt  in  die  Fläche  des  auf  die  Lange  der  Saite  senkrechten 
Schnitts ,  also  c  8  s  das  Element  der  Masse  der  Saite«  Im  Zu- 
stande des  Gleichgewichts  sind  diese  Elemente  der  Masse  ih- 
ren Längen  proportional,  da  die  Saite  homogen  und  überall 
gleich  dick  vorausgesetzt  worden  ist.  Die  Lange  des  Ele- 
ments, die  dem  Puncte  M  in  der  Gleichgewichtslage  ent- 
spricht, ist  du.  Nennt  man  also  p  das  Gewicht  und  1  die 
Länge  der  ganzen  Saite,  so  wie  g  =  9,809  Meter  die  Schwere, 

1>C?U 

so  ist  die  Masse  dieses  Elements  der  Saite  gleich  —  -,  und 

ß 

da  die  Masse  des  Elements  während  der  Bewegung  der  Saite 
ungeändert  bleiben  mufs,  so  hat  man 
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Wenn  nun  auf  dieses  Element  «cU  eine  eccelertrende  Kraft 
wirkt  |  deren  Componenten  nach  den  Richtungen  der  Coordi- 
naten  x,  y»  z' durch  X,  Y,  Z  ausgedrückt  werden,  deren  be- 
wegende Kräfte,  nach  denselben  Richtungen  zerlegt,  also 
Xids/Ycds,  Ztds  sind,  und  wenn  überdiefs  durch  T  die 
Spannung  des  Elements  tds  nach  der  Richtung  des  Bogens 

der  Curve  in  M',  also  auch  durch  T*C"  +  X),  T  ^  undT^ 

o  s  c&  o 

diese  nach  der  Richtung  der  x,  y  und  z  zerlegten  Spannun- 
gen ausgedrückt  worden,  so  hat  man  nach  den  bekannten  Fun« 
damentalformeln  der  Statik  für  das  Gleichgewicht  der  Saite  die 
i  folgenden  Gleichungen : 


Ö.T  Jj-  +  Y.i0»  =  O, 
a.x  5-  +  Z.sds  =  0. 

d  s 

* 

Aus  diesen  Gleichungen  des  Gleichgewichts  entstehn  aber 
fort  die  Gleichungen  der  Bewegung  der  Saite ,  wenn  man  nach 
dem  bekannten  von  D'Alsmdeut  zuerst  aufgestellten  Verfah- 
ren in  den  vorhergehenden  Ausdrücken  blofs  statt  X,  Y  und 

Z  die  Gröfsen  X  —         Y—  j£  und  Z  —  ^  substitnirt, 

nd  u 

so  dafs  man  daher,  da  noch  überdiefs  £#S  =  ^-j—  ist,  für 
diese  Gleichungen  der  Bewegung  der  Saite  haben  wird: 

*.Ti££i.>+(x-£)eii=o, 

r 

► 

Nimmt  man  aber,  wie  es  hier  der  Fall  ist,  aufser  der  durch 
die  Elasticität  der  Saite  entstehenden  Spannung  T  weiter  keine 
aufseren,  auf  die  Saite  einwirkenden  Kräfte  an,   so  sind  die 
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Gröfsen  X,  Y  und  Z  gleich  Nut],  man  erhält  für  die  gesuch- 
ten Endgleichungen,  welche  die  Bewegung  der  schwingenden 
Saite  ausdrücken, 


P 
g« 

,7»x  , 

a  T  —   

P 

S'T  dl  — 

P 
6« 

(A) 


und  dieser  Gleichungen  Integral  wird  die  gesuchte  Bewegung 
der  Saite  geben. 

I.  Allein  bei  dem  gegenwärtigen  Zustande  der  Aoalysis 
ist  die  Integration  der  drei  letzten  Gleichungen  unmöglich,  so 
lange  sie  nicht  zuerst  auf  eine  lineare  Form  gebracht  werden 
können.  Auf  diese  Form  aber  wird  man  sie  bringen,  wenn 
man  die  Gröfse  der  Schwingungen  oder  die  Amplitude  der- 
selben ,  wie  man  der  Natur  der  Sache  nach  wohl  darf,  seh* 
klein  annimmt.  Da  nämlich  du  das  Element  der  Saitenlänge 
für  das  Gleichgewicht  und  ds  für  die  Bewegung  ist,  und  da 
die  Spannungen,  welche  die  Saite  in  diesen  beiden  Zuständen 
s  erleidet,  die  Gröfsen  P  und  T  zum  Mafse  haben,  so  wird 
die  Differenz  T  —  P  dieser  Gröfsen  proportional  seyn  dem 
Verhältnisse  der  Ausdehnung  fls —  du  des  Elements  zu  der 
Länge  du  desselben,  oder  man  wird  haben 

du      ~"  * 

wo  q  ein  gegebenes  constantes  Gewicht  bezeichnet,  welches 
von  der  Materie  und  der  Dichtigkeit  der  Saite  abhängen  wird. 
Ueberdiefc  hat  man  auch,  da  u  +  x  die  Abscisse  des  Punktes 
M'  ist, 

Ss2  =  (5u  +  dx)2  +•  Sy*  +  dz*. 

Auch  darf  man  annehmen ,  dafs  nicht  blofs  die  einzelnen  Puncte 
der  Curve  AM'  B,  sondern  dafs  auch  die  Richtungen  ihrer  Tan- 
genten in  den  verschiedenen  Puncten  dieser  Curve  sich  nur 
sehr  wenig  von  der  geraden  Linie  APD  des  Gleichgewichts 
entfernen,  so  dafs  also  die  Gröfsen 
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nur  sehr  kleine  Brüche  gegen  die  Einheit  eeyn  werden,  deren 
Quadrate  man  vernachlässigen  kann.  Unter  dieser  Voraus- 
setzung erhält  man  aber 

ds  =  Stx  +  Sx  und  T—  Ps=q  £?. 

Q  n  , 

Vernachlässigt  man  endlich  ebenso  die  sehr  kleinen  Producte 

Bx   By     ,  Bx  Bz 

Bu'di™*  B^'T* 
und  substituirt  man  die  Werthe  von  • 

Bs  =  da  +  8x  und  von  T=P  +  q|jj 

in  den  letztern  drei  Gleichungen  (A),  so  erhält  man  die  fol- 
genden Ausdrücke 

dt?*~D  du* 

St2  —    ^ua  T    •  •  •  W 

B*z  B2z 

Tt*  =a 

wo  der  Kürze  wegen 

b^iÜunda^S^ 
P  P 

gesetzt  worden  ist.    Das  Integral  dieser  drei  Gleichungen  giebt 

die  gesuchte  Bewegung  der  schwingenden  Saiten  unter  der  oben 

erwähnten  Bedingung,  dafs  die  Vibrationen  derselben  nur  in 

sehr  geringen  Abweichungen  von  der  Lage  des  Gleichgewichts 

bestehn. 

IL  Da  die  drei  veränderlichen  Gröfsen  x,  y  und  z  in  den 
Gleichungen  (B)  bereits  separirt  sind,  so  dafs  jede  dieser  Glei- 
chungen nur  eine  dieser  drei  Gröfsen  als  Function  von  u  und  t 
enthält,  so  folgt  aus  ihnen  sofort,  dafs  die  Schwingungen  der 
Saite,  wie  dieselben  in  den  mit  den  drei  senkrechten  Ebenen 
der  xy,  xz  und  yz  statt  haben,  unter  sich  ganz  unabhängig 
IX*  Bd.  Pppp 
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sind  oder  dafs  diese  drei  Schwingungen  zu  gleicher  Zeit  statt 
haben ,  ohne  dels  eine  derselben  von  der  andern  geändert  oder 
modificirt  wird  (§.  4.  zu  Ende). 

III.  Die  Gleichungen  (B)  zeigen  also,  dafs  jede  Vibra- 
tion in  drei  andere  aufgelöst  werden  kann,  deren  Richtungen 
unter  sich  senkrecht  sind,  die  alle  unter  sich  dieselbe  Dauer 
und  dieselbe  Phase  (§.  1.  II.)  haben.  Am  einfachsten  wird  es 
seyn,  für  die  Axen  dieser  drei  Richtungen  einer  Welle  die 
Richtung  des  Lichtstrahls  (oder  den  Halbmesser  der  sphäri- 
schen Welle)  und  zwei  andere  unter  sich  senkrechte  gerade 
Linien  zu  wählen,  die  in  der  tangirenclen  Ebene  der  sphäri- 
schen Welle  liegen. 

IV.  Da  der  constante  Factor  a  den  beiden  letzten  der 
Gleichungen  (B)  gemeinschaftlich  ist,  so  folgt,  dafs  die  trans- 
vtrtalen  Schwingungen  nach  der  Richtung  der  y  dieselben  sind 
mit  jenen  nach  der  Richtung  der  z,  so  dafs  es  also  schon  ge- 
nügt,'* nur  die  eine  dieser  beiden  Schwingungsarten  zu  be- 
trachten. Endlich  folgen  aber  auch  die  Längen*chwingungen% 
die  durch  die  erste  jener  drei  Gleichungen  ausgedrückt  wer- 
den, ganz  denselben  Gesetzen,  wie  die  Transversalschwin- 
gungen, da  die  erste  jener  Gleichungen  von  den  beiden  an- 
dern nur  durch  den  constanten  Factor  b  verschieden  ist,  wo 

b  =  aK|y  ist.' 

V;  Die  Schallwellen  pflanzen  sich,  wie  wjr  gesehn  ha- 
ben, in  der  Luft  alle  mit  derselben  Geschwindigkeit  fort,  die 
Lange  dieser  Wellen  (d.  h.  die  Höhe  oder  Tiefe  des  Tons) 
mag  welche  immer  seyn.  Nicht  so  verhalt  es  sich  aber  bei 
dem  Lichte.  Je  kürzer  die  Wellenlänge  X  des  Aethers  ist 
(d.  h.  nach  §.  1}.  IL,  je  naher  die  Farbe  des  Lichts  dem  vio- 
letten Ende  des  Sonnenspectrums  ist),  desto  langsamer  pflanzt 
sich  die  ganze  Welle  im  Aether  fort,  so  dafs  also  die  violet- 
ten Strahlen  die  kleinsten  Wellenlängen  ,  die  schnellsten  Vi- 
brations-  und  die  langsamsten  Fortpflanzungsgeschwindigkei- 
ten haben,  während  die  rothen  Strahlen  die  grtffsten  Wellen- 
längen, die  langsamsten  Vibratioos-  und  die  schnellsten  Fort- 
p fianzungsg esch windigkeiten  besitzen. 

VL  Bemerken  wir  überhaupt  den  grofsen  Unterschied, 
der  zwischen  den  Schallwellen  in  der  Luft  and  den  Lichtwel- 
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len  im  Aether  statt  hat.  Die  Fortpfian2ungsgeschwindigkeit 
oder  der  Kaum ,  den  diese  Wellen  in  einer  Secunde  zurück- 
legen, beträgt  in  der  Luft  (nach  §.  2.  I.)  337*  im  Aether  aber 
2S0000000  Meter.  Die  Länge  einer  Welle  der  Lufttheilchen 
aber,  für  die  höchsten  uns  noch  hörbaren  Töne,  ist  (nach 
§.  2.  II.)  nahe  U  Millimeter  (1^  Zoll),  wahrend  die  Wellen- 
länge im  Aether  bei  den  rothen  Strahlen  (siehe  unten  §.  17.) 
nur  0,00062  Millimeter  beträgt,  also  über  66tausendmal  klei- 
ner ist.  Jener  höchste  Ton  legt  (§.  2.  II.)  in  einer  Secunde 
6200,  der  violette  Lichtstrahl  aber  in  derselben  Zeit  662  Bil- 
lionen Schwingungen ,  also  über  SOOOOmilh'onenmal  mehr, 
als  jener  Ton,  zurück.  Ein  leuchtender  Punct  macht  in  einer 
Secunde  so  viele  Oscillationen,  als  Wellen  auf  die  Strecke 
des  Weges  gehn,  durch  welche  sich  das  Licht  in  einer  Se- 
cunde fortpflanzt,  und  diese  Strecke  beträgt  nach  dem  Vor- 
hergehenden 280  Millionen  Meter  oder  nahe  die  Entfernung 
des  Monds  von  der  Erde.  Nach  der  Tafel  des  §.17*  schwingt 
in  dem  millionsten  Theile  einer  Zeitsecunde  der  rothe  Strahl 
451millionenmaI  und  der  violette  662miIlionenmal,  und  diefs 
sind  wahrscheinlich  die  beiden  äufsersten  Grenzen,  unter 
welchen  uns  das  Licht  noch  sichtbar  ist. 

VII,  Noch  mufs  ein  anderer  wesentlicher  Unterschied 
zwischen  den  Schall-  und  Lichtstrahlen  bemerkt  werden.  Bei 
jenen  bewegen  sich  die  Lufttheilchen  vorzugsweise  in  einer 
auf  die  Oberfläche  der  sphärischen  Welle  senkrechten  Rich- 
tung oder  in  der  Richtung  des  Schallstrahls  (des  Halbmessers 
der  Welle),  bei  diesen  aber  bewegen  sich  die  Aethertheilcben 
während  ihrer  Vibrationen  auf  der  Oberfläche  der  sphärischen 
Wellen  oder  in  einer  senkrechten  Richtung  auf  den  Lichtstrahl. 
Die  erstere  Gattung  der  Vibrationen,  die  der  Luft,  ist  daher  von 
immerwährenden  Verdichtungen  und  Verdünnungen  der  Luft 
begleitet,  die  bei  den  Vibrationen  des  Aethers  vielleicht  gar 
nicht  statt  haben.  Möglich,  dafs  bei  jeder  Störung  des  ißleich- 
gewichts  in  der  Luft  und  in  dem  Aether  immer  beide  Gat- 
tungen  von  Vibrationen  (in  der  Richtung  der  Fortpflanzung 
der  Welle  und  senkrecht  darauf)  entstehn,  dafs  aber  unser 
Ohr  für  diese  zweiten  Schwingungen  in  der  Luft,  so  wie  un- 
ser Auge  für  jene  ersten  Schwingungen  im  Aether  unempfind- 
lich ist,  und  dafs  es  vielleicht  Geschöpfe  giebt,  deren  Sinne 
jene  uns  unmerkbaren  Schwingungsarten  der  Luft  und  des 
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Aethers  sehr  wohl  vernehmen.  Stellen  wie  uns,  am  jene  bei- 
den Bewegungen  deutlicher  dtrzustellen  ,  die  Elemente  des 
elastischen  Mediums,  in  welchem  der  Schall  oder  das  Licht 
entsteht,  in  unter  sich  parallelen  Ebenen  vertheilt  vor,  die 
alle  senkrecht  auf  der  Richtung  stehn,  in  welcher  sich  «die 
sphärische  Welle  fortpflanzt.  Dann  wird  derjenige  Zustand 
der  Oscillationen  dieses  Mediums,  welcher  dem  Schall  ent- 
spricht, in  einem  Vor-  und  Rück  war  Lsg  ehn  jener  Ebenen, 
senkrecht  auf  ihren  Oberflächen,  bestehn,  diese  Ebenen 
werden  sich  unter  einander  abwechselnd  nähern  und  wieder 
von  einander  entfernen  und  es  werden  gewisse  Perioden  der 
kleinsten  und  gröfsten  Verdichtung  des  Mediums  (Näherung 
jener  Ebenen)  eintreten.  Bei  denjenigen  Oscillationen  aber, 
welche  dem  Lichte  entsprechen,  werden  jene  Ebenen  sich  pa- 
rallel mit  sich  selbst  bewegen,  während  ihre  senkrechten  Ab- 
stände von  einander  immer  nahe  dieselben  bleiben ;  jede  die- 
ser Ebenen  wird  immer  dieselbe  Entfernung  von  dem  Mittel— 
puncto  ihrer  sphärischen  Welle  behalten ,  aber  in  bestimmten 
Perioden  und  nach  bestimmten  Gesetzen  Seitenabweichungen 
machen,  so  dafs  also  jene  Schallwellen  den  Longitudinal- 
Schwingungen  (§.  1.  IL),  diese  Lichtwellen  aber  mehr  den 
Transversalschwingungen  entsprechen. 

15)    Integration  der  Gleichungen  (B). 

Wir  wollen  uns  nun  anschicken,  die  endlichen  Aus- 
drücke aufzusuchen,  die  den  drei  Differentialgleichungen  (B) 
der  zweiten  Ordnung  entsprechen.  Da  aber  diese  Gleichun- 
gen nicht  zwischen  den  gewöhnlich  so  genannten,  sondern 
zwischen  ParüaldifferentiaUn  statt  haben,  so  wird  es  nicht 
unangemessen  seyn,  über  die  Integration  solcher  Gleichungen 
hier  einige  kurze  Betrachtungen  vorausgehn  zu  lassen. 

I.  Nehmen  wir  an,  wir  seyen  bei  der  Auflösung  irgend 
eines  Problems,  das  sich  auf  die  Geometrie  im  Räume  zwi- 
schen den  drei  unter  sich  senkrechten  Coordinaten  x,  y,  z 
bezieht,  zu  der  Gleichung  gelangt 

ß)  =* 

wo  c  eine  constante  Gröfse  bezeichnet.  Da  jede  Gleichung 
zwischen  drei  solchen  veränderlichen  Größen  x,  y,  z,  sie  mag 
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eine  endliche  oder  auch  eine  Differentialgleichung  irgend  einer 
Ordnung  seyoj  im  Allgemeinen  immer  fu*  eine  krumme  Fla- 
che gehört,  so  wird  also  auch  die  gegebene  Gleichung 

dz 


für  eine  solche  Fläche  gehören,  und  es  wird  nun  noch  darauf 
ankommen 9  diese  .Flache  näher  zu  bestimmen.  Diese  Glei- 
chung sagt  aber,  dafs  die  gesuchte  Fläche  der  Art  ist,  dafs, 
wenn  in  ihrer  endlichen  Gleichung  das  Differential  von  z  blofs 
in  Beziehung  auf  x  genommen  oder  wenn  in  dieser  Glei- 
chung blofs  die  zwei  Gröfsen  z  und  x  als  veränderlich  vor- 


d  z 

ausgesetzt  werden ,  der  Differentialcoefficient  yr-  immer  gleich 

OK 

einer  constanten  Gröfse  c  seyn  soll.  Diese  partUlle  Betrach- 
tung der  beiden  veränderlichen  Gröfsen  z  und  x,  ohne  wei- 
tere Rücksicht  auf  die  dritte  Gröfse  y,  wird  in  der  gegebenen 
Gleichung,  nach  der  in  der  Analyse  gebräuchlichen  Art,  durch 
die  beiden  Klammern  ausgedrückt.  Mit  einer  nur  geringen 
Aufmerksamkeit  bemerkt  man  aber  sogleich,  dafs  die  ge- 
gebene Gleichung  =c  »ucn  so  dargestellt  werden  kann 

z  =  cx  +  f(y), 

wo  f  (y)  irgend  eine  wie  immer  von  y  abhängige  Gröfse 
oder  eine  willkürliche  Function  von  y  bezeichnet.  So  kann 
man  z.  B.  annehmen 

z  =  cx  -J-  aym  oder  z=cx  +  aSin.my 

oder 

z  =  cx  +  *my  u«  *•  w., 
da  alle  diese  Ausdrücke  für  das  partielle  Differential  von  z 

in  Beziehung  auf  x  oder  für  den  Werth  von^£~)  die  Grö- 
fse c  wieder  geben,  wie  sie  sollen.  Wir  werden  daher  die 
Gleichung  zwischen  den  endlichen  Gröfsen  x,  y  und  z  oder 
die  Gleichung 

z  =  cx  +  f(y) 

als  das  Integral  des  gegebenen  Ausdrucks 

dz\ 

c 


in)  - 
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betrachten,  und  diese  endliche  Gleichung  wird  daher  auch  zu- 
gleich  die  Flache  vorstellen ,  welche  wir  suchen. 

Um  diese  Fläche  zu  construiren,  wollen  wir  uns  in  der 
coordinirten  Ebene  der  xz  eine  gerade  Linie  vorstellen,  die 
mit  der  Axe  der  x  einen  Winkel  bildet,  dessen  trigonometri- 
sche Tangente,  gleich  *  ist.  Die  Gleichung  dieser  Geraden  ist 
bekanntlich  • 

z  .«=  cx  +  b 

- 

und  die  Differentialgleichung  derselben  zwischen  den  gewöhn« 

»  - 

liehen  Differentialen  d  x  und  d  z  ist  daher  auch 

d  s 

dz  =  cdx  oder  ^  =  c, 

f  $  s*  ^ 

ein  Ausdruck,   der  mit  dem  vorhergehenden  l  ^-  J  =  c  bis 

auf  die  Klammern,  welche  die  partiellen  Differentiale  be- 
zeichnen, vollkommen  übereinstimmt,  so  dafs  also 

■ 

z  =  cx  +  b 

das  Integral  von  der  Gleichung 

dz 
rix 

mit  gewöhnlichen  Differentialen  seyn  wird.  Die  constante 
Gröfse  b  drückt  hier  bekanntlich  die  Höhe  über  der  Ebene  der 
xy  aus,  in  welcher  jene  Gerade  die  Axe  der  z  schneidet,  da 
z  =  b  für  x  =  0  ist.     Allein  diese  Gröfse  b  kommt  in  der 

dz 

Differentialgleichung  —  =  c  nicht  mehr  vor,  d,  h.  diese  Diffe- 
rentialgleichung ist  vonb  ganz  unabhängig,  und  daraus  folgt,  dafs 
diese  Differentialgleichung  viel  allgemeiner  ist,  als  ihr  Integral 
z=cx  +  b.  Während  nämlich  dieses  Integral  nur  eine 
einzige  bestimmte  Gerade  ausdrückt,  zu  der  die  Gröfsen  a  und 
b  gehören,  drückt  die  Differentialgleichung  dz  =  cdx  alle 
die  Geraden  aus,  zu  welchen  die  Gröfse  a  gehört,  welches 
auch  der  Werth  der  zweiten  Gröfse  b  seyn  mag.  Oder  mit 
andern  Worten:  die  Gleichung  z  =  cx  -f"  b  gehört  nur  für 
diejenige  Gerade,  deren  trigonometrische  Tangente  jenes 
Winkels  gleich  a  und  deren  Höhe  über  dem  Anfangspuncte  der 
Coordinaten  gleich  b  ist,  wahrend  die  Gleichung  dz  =  cdx 
für  alle  die  Geraden  gehört,    welche  dieselbe  Tangente  jenes 
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Winkels  haben,  wenn  auch  ihre  Höhe  b  noch  so  sehr  von 
jener  ersten  verschieden  seyn  mag,  oder  endlich:  die  Glei- 
chung dz  =  cdx  gehört  für  alle  Gereden,  die  man  in  der 
coordinirten  Ebene  der  xz  mit  jener  ersten  Bestimmten  Gera- 
den  zccxf  b  parallel  gezogen  hat. 

Diese  Allgemeinheit  läfst  sich  aber  noch  weiter  treiben, 
da  offenbar,  auch  jede  andere  Gerade  mit  derselben  Tangente  a 
der  gegebenen  Differentialgleichung  dz  =  cdx  entsprechen 
wird,  selbst  wenn  sie  nicht  in  der  coordinirten  Ebene  der 
xz,  sondern  nur  in  einer  dieser  Ebene  überhaupt  parallelen 
Ebene  gezogen  wiid,  die  übrigens  so  weit,  als  man  will,  vor 
oder  hinter  dieser  festen  coordinirten  Ebene  liegen  mag.  Die 
Distanz  dieser  beiden  Ebenen  aber  wird  eben  durch  die  Coor- 
dinate  y ,  die  wir  bisher  noch  gar  nicht  berücksichtigt  ha- 
ben, ausgedrückt,  so  dafs  man  also  sagen  kann,  die  Gleichung 
Bz  ■  . 

g~  =  c  gehört  für  alle  jene  geraden  Linien,  die  mit'der  ersten 

Geraden  z  =  c  x  +  b  in  oder  auch  aufser  der  coordinirten 
Ebene  der  xz  parallel  sind,  und  um  diese  gröfste  Allgemein- 
heit der  Lage  dieser  Linie  auf  eine  kurze  und  einfache  Weise 

v  dz 

auszudrücken,   hat  man  jene  Einschließung   der  Gröfse  g- 

in  ihre  Klammern  gewählt,  so  dafs  also  die  Gleichung  zwi- 
schen den  partiellen  Differentialen 


( 


0  z\ 

r,)  =  c 


den  Complex  aller  jener  Geraden  bezeichnet,  die  der  Ebene 
der  xz  parallel  sind,  und, mit  der  Axe  der  x  einen  Winkel 
bilden,  dessen  trigonometrische  Tangente  gleich  c  ist,  wo  es 
ganz  willkürlich  bleibt,  wie  weit  sich  diese  Geraden  von  der 
coordinirten  Ebene  der  xz  zu  beiden  Seiten  derselben  entfer- 

dz 

n«n.    Wie  aber  die  Gleichung  ^  =  c  aus   der  gegebenen 


endlichen  Gleichung  z  s=s  cx  +  b  durch  Differentiation  ent- 
standen ist,  indem  das  Differential  der  constanten  Gröfse  ihrer 

Nattfr  nach  verschwindet,  so  wird  auch  die  Gleichung 

«• 

dz 


Gx) 
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zwischen  partiellen  Differentialen  aus  der  gegebenen  Glei- 
chung 

«  =  cx  +  f(y) 

durch  die  Differentiation  entstehn,   da  der  Ausdruck  (  ^  l 

nur  das  Differential  von  x  in  Beziehung  auf  x  oder  nur  un- 
ter der  Voraussetzung  ausdrückt,  dafs  bei  diesem  Differential 
die  Gröfse  y  als  constant,  also  auch  jede  Function  f(y)  von  y 
als  constant  und  daher  das  Differential  dieser  Function ,  wie 
oben  das  Differential  der  constanten  Gröfse  b ,  ais  verschwin- 
dend angenommen  wird.  Nimmt  man  daher  alle  jene  unzah- 
ligen |  unter  sich  parallelen ,  aber  in  verschiedenen  Ebenen  lie- 
genden Geraden,  deren  Gleichung 

B 


(ü) 


C 


ist ,  in  einer  bestimmten ,  übrigens  willkürlichen  Reihenfolge 
an,  so  dafs  man  immer  von  jeder  einzelnen  dieser  Geraden 
zu  der  ihr  nächstliegenden  übergeht,  so  wird  man  eine  krum- 
me Fläche  erhalten,  deren  Gleichung  durch  das  Integral  dei 
letzten  Gleichung  oder  durch 

z  =  cx  +  f(y) 

ausgedrückt  wird«  In  diesem  letzten  Ausdrucke  ist  das  Will- 
kürliche, welches  in  dem  erwähnten  ganz  freien  Uebergango 
von  der  einen  jener  Geraden  zu  ihrer  nächstfolgenden  liegt, 
durch  die  Gröfse  f(y)  bezeichnet,  so  dafs  also  diese  Gröfse 
f(y)  ebenfalls  eine  ganz  willkürliche  Function  von  y  aus- 
drückt, eine  Potenz,  einen  Logarithmus,  einen  Sinus  von  y 
oder  von  irgend  einem  aus  y  und4  constanten  Gröfse n  zusam- 
mengesetzten Ausdrucke,  oder  auch  bald  diese*  bald  jene 
Function  von  y,  so  dafs  selbst  das  Gesetz,  nach  welchem 
diese  Function  fortgeht,  plötzlich  abbrechen  und  in  ein  an- 
deres Übergehn ,  ja  dafs  selbst  diese  Function  ganz  gesetzlos 
und  rein  willkürlich  fortschreiten  kann,  wenn  sie  nur  für  je- 
den Augenblick  blofs  durch  die  Coordinate  y  bestimmt  wird 
und  von  den  beiden  andern  x  und  z  immer  unabhängig 
bleibt. 

Wenn  man  also,  um  das  Vorhergehende  kurz  zusammen- 
zunehmen, eine  mit  der  Ebene  der  xz  parallele  Gerada  mit 
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sieh  selbst  parallel  and  so  bewegt,  dafs  sie  mit  der  Ebene 
der  xy.  stets  denselben  Winkel  bildet,  so  wird  die  Fläche, 
welche  durch  die  Bewegung  jener  Geraden  entsteht,  durch  die 
Gleichung  zwischen  partiellen  Differentialen 


(SO- 


ausgedrückt  werden  und  das  Integral  dieser  Gleichung  wird 
seyo 

z=  cx  +  f(y), 

wo  f(y)  eine  ganz  willkürliche  Function  von  y  bezeichnet. 
Dieselbe  Fläche  läfst  sich  auch  auf  folgende  Weise  darstellen. 
Die  Gleichung  einer  bestimmten,  in  der  Ebene  der  xz  ver- 
zeichneten Geraden  ist  z  =  cx  +  b,  Es  bewege  sich  dann 
eine  willkürliche  und  willkürlich  gelegte  Curve  von  einfa- 
cher oder  doppelter  Krümmung  mit  sich  selbst  parallel  und  so, 
dafs  ein  bestimmter  Punct  derselben  immer  durch  jene  Ge- 
rade geht,  so  wird  diese  Curve  eine  Fläche  beschreiben,  de- 
ren Gleichung 


oder 


z  =  cx  +  f(y) 
ist.  Ist  für  einen  besondern  Fall  die  Grb*fse  c=0>  so  hat  man 

B, 


für  die  Gleichung  einer  Ebene,  die  durch  die  Bewegung  ei- 
ner Geraden  entsteht,  die  in  allen  ihren  Lagen  mit  der  Axe 
der  x  parallel  bleibt.  Bewegt  man  daher  mit  ganz  willkürli- 
chen Zügen  der  Hand  einen  geradlinigen  Stab  so,  dafs  er  bei 
dieser  Bewegung  seiner  ersten  ursprünglichen  Lage  immer  pa- 
rallel bleibt,  so  wird,  wenn  man  jene  erste  Lage  für  die  Axe 
der  x  annimmt,  die  von  dem  Stabe  im  Räume  beschriebene 
Fläche  durch  die  Gleichung 

^Z>V       0  oder  z  =  f  (y) 


(SD 


ausgedrückt  werden, 

II.  Um  ebenso,  in  einem  zweiten  Beispiele,  die  Con- 
struction  der  Fläche  zu  finden,  deren  Gleichung 
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B 


\dx)  z 


ist,  so  hat  man  für  die  bekannte  Gleichung  der  Apollonischen 
Parabel,  deren  halber  Parameter  a  ist,  die  Gleichung 

z*=2ax. 

Die  trigonometrische  Tangente  des  Winkels,  welchen  die  geo- 
metrische^ Tangente  dieser  Parabel  in  jedem  ihrer  Puncto  mit 
-  der  Axe  der  x  bildet ,  ist  aber 

Bz      a  . 
Bx~~z 

und  daraus  folgt  sofort,  dafs  diese  Parabel,  wenn  sie  sich 
stets  parallel  mit  der  Ebene  der  xz  bewegt,  die  gesuchte 
Flache  beschreiben  wird,  deren  Differentialgleichung 

B 


und  deren  endliche  Gleichung  daher 

z*  =  2ax  +  F(y) 
ist,  wo  wieder  F(y)  irgend  eine  ganz  willkürliche  Function 
von  y  bezeichnet. 

III.  Nehmen  wir  als  drittes  Beispiel  die  Gleichung  zwi- 
schen partiellen  Differentialen 

•(£)+»(*)-«•. 

wo  a  und  b  constante  Gröfsen  bezeichnen.  Um  die  Fläche 
zu  finden,  die  durch  diese  Gleichung  ausgedrückt  wird,  be- 
merken wir  zuförderst,  dafs  die  Gleichung  der  taogirenien 
Ebene  einer  jeden  Fläche,  in  dem  Puncte  x'  y  z  derselben, 
folgende  ist  t 

z-z'=(x_x')  Ql)  +  (y-/)  (Ji)  .  .  .    (1)  , 

und  dafs  ferner,  wie  aus  den  ersten  Gründen  der  analyti- 
schen Geometrie  bekannt  ist,  die  gerade  Linie,  deren  Glei- 
chungen 

x  =  ez  +  a  \  . 

y  =  hz+ß  r  C2) 

sind,  mit  der  Ebene,  deren  Gleichung 
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Lx+My  +  Nz=l 

seyn  soll,  dann  parallel  ist,  wenn  die  Bedingnngsgleicbung 
statt  hat 

aL  +  bM  +  N  =  0. 

Dieses  vorausgesetzt  wird  die  Linie,  deren  Gleichungen  (2) 
sind,  mit  der  tangirenden  Ebene  (I)  dann  parallel  seyn,  wenn 
die  Bedingungsgleichung 

••  (Ii)  +"  (§-;)  -«■••»• 

besteht,  und  dieses  ist  zugleich  der  oben  aufgestellte  Aus- 
druck. Daraus  folgt  daher,  dafs  diese  Gleichung  (3)  oder  viel- 
mehr die  durch  diese  Gleichung  bezeichnete  krumme  Oberfla- 
che durch  die  Bewegung  einer  Ebene  entsteht,  die  in  allen 
ihren  Lagen  mit  der  Linie  (2)  parallel  ist.  Diese  Fläche  ist 
daher  ein  Cylinder  in  der  allgemeinsten  Bedeutung  des  Worts, 
wo  die  Basis  desselben  eine  ganz  willkürliche  Curve  von  ein- 
facher oder  doppelter  Krümmung  seyn  kann.  Ist  b  =  0,  so 
gehn  die  Gleichungen  der  Geraden  (2)  in  die  folgende  einfa- 
che über 

x  =  az  +  a, 

also  wird  auch  die  Gleichung  (3),  wenn  man  b  =  0  und 
1 

a  =  -  setzt. 

(§0  =  c' 

welches  wieder  der  erste  der  oben  betrachteten  Fälle  ist« 

IV.  Nach  diesen  Vorbereitungen  gehn  wir  nun  zu  der 
gesuchten  Integration  unserer  drei  partiellen  Differentialglei- 
chungen über,  die  sich  alle,  wie  man  sieht,  auf  die  folgende 
Form  bringen  lassen 

dt*  ~    'dx*  •  #  •    ^  * 

Um  das  Integral  der  Gleichung  (C)  zu  finden,  wollen  wir  zu- 
erst bemerken,  dafs  das  der  Gleichung 

KdxBy) 

offenbar  gleich  ist 
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z  =  g>(x)  +  v(y)» 

wo  9(x)  irgend  eine  Function  von  x  and  ifj{y)  von  y  ist« 
Denn  wenn  man  von  dem  letzten  Ausdrucke  das  Differential 

von  z  in  Beziehung  auf  x  sucht  und  der  Kürze  wegen  ■ 

durch  9>'(x)  bezeichnet,  so  hat  man 


ÖD-*». 


und  da  9>'(x)  wieder  eine  blofse  Function  von  x9  ohne  y9 
seyn  mufs,  so  ist  das  Differential  des  letzten  Ausdrucks  in  Be- 
ziehung auf  y  oder 


(Ä)  =0'wi 


wie  zuvor. 


Hatte  man  ebenso  die  Gleichung  z = 9  (x)  +  t//  (y)  zuerst  in 
Beziehung  auf  y  düTerentiirt ,  so  würde'  man  erhalten  haben 


und  davon  ist  wieder  das  Differential  in  Beziehung  anf 

/  d2z  \         /  a2z  \       n  . 

I  7 — TT"  I  od«  (  r — r~  I  =  0  j  wie  zuvor. 

Dieses  vorausgesetzt  sey  nun  , 


und 


x  =  y  +  t 


y  =  y  -7, 


durch  welche  beide  Gleichungen  also  blofs  die  beiden  Coor- 
dinaten  x  und  y  mit  anderen  x'  und  y'  verwechselt  werden, 
so  dafs  z.  B  die  Curve,  welche  durch  eine  Gleichung  zwi- 
schen diesen  beiden  Coordinaten  x,  y  oder  x',  y*  ausgedrückt 
wird,  unverändert  bleibt.  Diese  zwei  Gleichungen  geben, 
wenn  man  sie  in  Beziehung  auf  ihre  veränderlichen  Gröfsen 
differentiirt, 

und 

By=dy-  ^ 
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und1  das  Prodact  dieser  beiden  Ausdrücke  ist 

so  dals  demnach  die  obige  Gleichung 

KdxdyJ 
in  die  folgende  übergeht 

die  auch  so  geschrieben  werden  kann 

Allein  dieses  ist  offenbar  unsere  obige  Gleichung  (C),  wenn 
man  blofs  in  ihr  z  in  y  und  y  in  t  Übergehn  läfst.  Daraua 
folgt,  dafs,  wenn  von  den  beiden  Gleichungen 

(&)-»-G?)-.'©) 

das  Integral  der  einen  bekannt  ist,  dadurch  auch  das  Integral 
der  andern  gegeben  wird»   Es  ist  nämlich  von 

(St )  =  0  dw  Inteßral  y  =  »  00  +  *  CO 
und  ebenso  ist  von 

(£0—  (#)*■  »—»-»('+9+ *  (•-=) 

oder  auch,  was  dasselbe  ist,  da  g>  und  xp  ganz  willkürliche 
Functionen  von  t  +  ?  oder  von  x  jfat  bezeichnen, 

y=»  9  (* +  •*)•••  (<?> 

In  der  That  giebt  diese  letzte  Gleichung,  wenn  man  sie  zwei« 
mal  in  Beziehung  auf  t  und  auf  x  difierentürt , 

!?=..9'(x  +  .t)-e.v»'(x-.t), 
|lZ  =  a?.  9"  (x  +  .  0  -     H>".  (*  -  » «)» 

und  ebenso 

- 
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« 

t 

0=9"(x  +  at)  +  ^(x-aO, 
80  dafs  also  wieder 

fi2Y 


ist,  (wie  es  der  Gleichung  (C)  gemafs  seyn  soll. 

Diese  Gleichung  (C),  so  wie  ihr  Integral  (CT),  drückt  also, 
wie  überhaupt  jede  einzelne  Gleichung  zwischen  drei  Coor- 
dinaten,  eine  krumme  Flache  aus.  Um  diese  Flache  zu  con- 
struiren  oder  dieselbe  im  Räume  darzustellen,  wollen  wir  wie- 
der die  einfachere  jener  beiden  identischen  Gleichungen  oder 
den  Ausdruck 

(&)-• 

vornehmen,  deren  Integral  ist 

z  =  <jp(x)  4-  v(y> 

Man  verzeichne  in  der  coordinirten  Ebene  der  xz  eine  will- 
kürliche Curve  £f  und  ebenso  in  der  Ebene  y  z  eine  andere  wiJI- 
•  kürliche  Curve  t;f,  wo  diese  beiden  Curven  aus  mehrern  an* 
dern  Curven  zusammengesetzt ,  an  mahrern  Stellen  ganz  un- 
terbrochen oder  discontinuirt  und  selbst  ganz  gesetzlos  seyn 
können.  Man  nehme  AP  =  x  und  darauf  senkrecht  in  der 
Ebene  der  xz  die  Gerade  PN  =  y(x).  Man  nehme  ebenso 
A  Q  =s  y  und  darauf  senkrecht  in  der  Ebene  der  y  z  die  Ge- 
rade QN'  =  y;(y).  Man  ziehe  QM' mit  AP  und  PM'  mit 
AQ  parallel  und  errichte  in  dam  Puncte  M',  senkrecht  auf 
der  Ebene  der  x  y,  das  Loth  M'  M  =  z  so>  daft  M' M  =P'  N + Q  N\ 
das  heifst,  dafs  z  =  o^(x)  -f*  i//(y)  ist,  so  wird  M  ein  Punct 
der  gesuchten  Fläche  seyn ,  die  durch  die  Gleichung  (C)  vor- 
gestellt wird.  Dasselbe  folgt  auch  ohne  Zeichnung  schon 
unmittelbar  aus  der  gegebenen  Gleichung 

(fr)  =  o- 

Setzt  man  nämlich  der  Kürze  wegen 

p=  (^)»ndq=(|i), 
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so  kann  jene  Gleichung  entweder  durch  —  0,  oder 

auch  durch  (|~)  =  0  ausgedrückt  werden.  Allein  die  Glei- 
chung =  0  sagt,  dafs  der  Winkel,  dessen  trigonome- 
trische Tangente  p  ist,  unabhängig  von  y«,  d.  h.,  dafs  die  Cur- 
ve  £f  selbst  ganz  unabhängig  von  y  ist,  also  in  der  coordi- 
nirten  Ebene  der  xz  liegt.  Ebenso  zeigt  auch  die  Glei- 
chung s  0#  dafs  die  Gurvev£  von  x  unabhängig  seyn 
und  daher  in  der  Ebene  der  yz  liegen  müsse1. 

Anmerhung  I.  Da  die  Functionen,  welche  das  Integral 
der  Gleichung  (C)  enthält,  ganz  willkürlich  sind,  so  kann  man 
denselben  verschiedene  Gestalten  geben  je  nach  dem  Zwecke, 
den  man  dadurch  erreichen  will.  Eine  der  einfachsten  dieser 
Gestalten  oder  eines  der  einfachsten  dieser  Integrale  der  ge- 
gebenen Gleichung 

030—65) 

ist  die  folgende: 

AC.    nnx     _      nanrt  , 
y  =  ASm.  — —  .Cos.  — ^—  ...  (1) 

wo  A  und  n  constante  GroTsen ,  X  die  Länge  der  Welle  (§.  2.) 
und  7i  das  Verhältnifs  der  Peripherie  des  Kreises  zum  Durch- 
messer bezeichnet.  Diese  Formel  ist  zuerst  von  dem  engli- 
schen Geometer  Taylor  aufgestellt  worden,  noch  ehe  die  all- 
gemeine Integration  der  Gleichung  (C)  durch  d'Alembeht  ge- 
geben wurde.  In  der  That  giebt  die  Gleichung  (1),  wenn  man 
sie  in  Beziehung  auf  t  differentiirt, 

#y  nan    A  c.     nrcx  c.  naat 

 _.ASin.  —  .Sm.— ,  . 

ä^  =  -\—J  AS.n.—  Cc.-jp, 


1  Vergl.  über  die  Integration  dieser  Gleichung  Lacaoix  Calcnl 
Diff.  et  Int.  T.H.  p.  686  and  über  die  Gleichungen  mit  partiellen  Dif- 
'ferentialeu  Arbogast  M&n.  aar  la  nature  des  fonctioni  arbitrairea ,  eine 
im  J.  1790  von  d.  Feterab.  Akademie  gekrönte  PreiiachrifL 
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und  ebenso  durch  die  Differentiation  in  Beziehung  auf  x 

es  —  A  Cos.    r~~  Cos,  — r— 
#x       &  3.  X 

öT*  =  -KT)    ASm.  — Cos.-^, 

so  dafs  also  durch  diese  Werthe  von     5- und  —~  der  Glei- 
st2 d*z 

chung  (1)  vollkommen  genügt  wird. 

Eine  zweite,  in  den  meisten  Fallen  sehr  anwendbare  Form 
dieses  allgemeinen  Integrals  ist  in  der  Gleichung  enthalten 

y==ASin.[^(at-x)  +  cJ  .  .  .  (2) 


wo  wieder  A,  C  und  X  constante  Gröfsen  bezeichnen,  von 
denen  die  letzte  die  Länge  der  Welle  anzeigt.  Diese  Glei- 
chung giebt,  wenn  man  sie  zweimal  in  Beziehung  auf  t  dif- 
~ferentiirt, 

a=A(^)co..[i=(.:-,)+c]. 


s¥--*Ct)'~It«-**«]' 


d 

und  ebenso  giebt  die  doppelte  Differentiation  in  Beziehung 
auf  x 


g— »  (t)  «-  [¥<•—>+']• 
5— ff 


s2 
a 


so  dafs  also  auch  diese  Werthe  von         und  — \  der  Glei- 


dt2  c>x 

chung  (C)  vollkommen  entsprechen.  Bemerken  wir  noch, 
dafs  man,  wenn  a  die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  des 
Lichts  und  t  die  Zeit  einer  ganzen  Vibration  bezeichnet,  nach 
§.2.  hat  %  es  ar,  und  daß  daher  die  Gleichung  (2)  auch  so 
ausgedrückt  werden  kann 

y=ASin.[2»(l-|)+  c].  ] 
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Jtnmerkung  II.    Wenn  aber  de*  aufgestellten  Gleichung 
(C)  der  Wenh)  nach  der  gefundenen  Gleichung  (2)) 

y=ASin.p?(at-x;+cf[ 

entspricht,  so  entspricht  ihr  auch  der  ähnlich«  Ausdruck 

y=ASin.pi^(.t_,)+c], 

wo  n  alle  ganze  Zahlen  f ,  2,  $  .  .  bezeichnen  kann,  and 
ebenso  auch  die  analogen  Ausdrücke 

y^Sin.  [^^(.t^x,  +  c], 

y  =  A"Sin.pCp  +  1)*  (at-*)+c]  u.t.w., 

wo  wieder  A',  A",  A"\  .  constante  Gröfsen  bezeichnen.  Ja 
nicht  nur  jeder  dieser  einzelnen  Warthe  von  y,  sondern  auch 
ihre  algebraische  Summe  wird  der  obigen  Gleichung  (C)  ent- 
sprechen ,  so  dab  man  daher  für  das  gesuchte  Integra)  dieser 
Gleichung  den  Ausdruck  haben  wurd 

1 

y=XAw.Sin.RIJL+J2^  (.t_x)  +  c|  .  .  .  (3), 

wo  2  das  bekannte  Summenzeichen  ist  und  wo  n  die  natür- 
lichen Zahlen  0,  1,  2,  3  .  .  bezeichnet.  Dieser  Uebergang 
von  der  Gleichung  (2)  zu  der  viel  allgemeineren  und  aus  un- 
zähligen unter  sich  ähnlichen  Gliedern  bestehenden  Gleichung 
(3)  ist  aber  dadurch  begründet  oder  möglich  gemacht  Ä  dafs  die 
Differentialgleichung  (C) 

um  die  et  sich  hier  handelt,  eine  lineare  Gleichung,  d.  h. 
eine  solche  ist,  in  welcher  die  in  ihr  vorkommenden  DifTe- 
rentialcoefficienten 

(ffi  -  (0)    '  . 

our  in  ihrer  ersten  Potenz  vorkommen.  Denn  nach  den  er** 
sten  Principien  der  Differentialrechnung  ist  das  Differential  von 
der  3umme  einer  Anzahl  von  verinderlichen  GrbTsen  dasselbe 

ix.  Bd,  Qqqq 
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mit  der  Summt  aller  Differential©  dieser  einzelnen  Gröfsen, 
oder  es  ist 

a[ax  +  by  +  cz  +  ..]  ==  adx  +  bdy  +  cdz+  .  . 

Nicht  so  aber  "wird  man  auch  das  Differential  von  dem  Qua- 
drate einer  Summe  von  Gröfsen  gleich  der  Summe  aller  Dif- 
ferentiale von  den  Quadraten  dieser  einzelnen  Gröfsen  setzen 
können ,  oder  es  wird  nicht  seyn 

d.[ax  +  by  +  cz+..  ]*  =  (). a*x*  +  £.b*y2 +3. cV  +  .., 

und  ebenso  für  alle  übrigen  Exponenten.  Aus  demselben 
Grunde  wird  man  also  auch  das  oben  angeführte  allgemeine 
Integral  der  Gleichung  (C)  nicht  blofs  durch 

y=qp(x+at), 

sondern  überhaupt  durch,  eine  willkürliche  Anzahl  solcher  Aus- 
drücke, also  durch 

y  =  9(x+,at)+^/(x  +  at) 
+  /(x  +  at)+.., 

also  kurz  durch  die  Gleichung 

y=-«9(xiat) 

bezeichnen  können« 

Anmerkung  III.    Es  giebt  aber  noch  eine  andere  merk- 
würdige und  allgemeinere  Form  dieses  Integrals,  nämlich 

-9  .        nnx  .     nant  .     2    „  c.    n  n  x  c.  naxt 
y  =  7  A Sin,  — -  Cos.  — —  H  BSin.  — -  Sin.  — r- 

die  der  Gleichung 

r)2y_  2  a2y 

ebenfalls  entspricht,  wie  man  sich  durch  Differentiation  leicht 
überzeugen  wird,  und  in  diesem  Ausdrucke  können  die  Grö- 
fsen A  und  B  nicht  blofs  Constanten  vorstellen,  wie  zuvor, 
sondern  auch  durch  sogenannte  bestimmte  (zwischen  zwei  be- 
stimmten Grenzen  der  Veränderlichen  enthaltene )  Integrale 
und  selbst  eine  unbestimmte  Summe  solcher  Integrale  bezeich- 
nen.    Welches  nämlich  auch  die  Gröfsen  y  =  q>(x)  und 

~==o/(x)  seyn  mögen ,   wenn  sie  nur  f  ür  x  =  0  und  für 
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x  s  X  beide  verschwinden,  so  hat  man,  wie  Lagaiaoi  zu- 
erst gezeigt  hat,  immer  die  beiden  Aasdrücke1 

■ 

* 

*     *    V/0  S,D-  -T-»*3*  )  S,n'— ] 

Substituirt  man  also  in  den  vorigen  Ausdrücken  für  y 

# 

!    statt  A  die  Gröfse  /**  Sm. 

4 

und 

statt  B  die  Gifts«  f*  Sin.i^9rx  dx', 

so  erhalt  man  für  das  gesuchte  allgemeine  Integral  der  Glei- 
chung (C)  ( 

y=£  2.  f    /  Sm.~ ^—  g)Xf?x  J .  Sin.  — y- Cos.  — ^— 

»  » 

J_   2    t  ^  c-    nnx'   '  's  ^  er     n»Xc.   nant  ... 

+  wS\J0  Sm.  — 9>x^j.S.n.-rS,n._...(4) 

- 

und  nian  wird  sich  auch  hier  wieder  leicht  durch  Differentia- 
tion überzeugen,  dafs  jedes  einzelne  Glied,  also  auch  die 
Summe  aller  Glieder  der  letzten  Gleichung  den  ursprüngli- 
chen Ausdruck 

wieder  giebt. 

Setzt  man  in  dieser  Gleichung  (4)  die  Grösse  x  =  0 
oder  auch  x  =  A,  so  erhält  man  y  =  0,  welches  auch  der 
Werth  von  t  seyn  mag,  Differentiirt  man  aber  die  Gleichung 
(4)  in  Beziehung  auf  y  und  t,  so  erhalt  man 


1  S.  Poimo«  Trait«  de  Me*caniqae.  2me  **d.  T.  I.  p.  638.  T.  II. 
p.  303. 
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 ^-2.  1/   Sin.  —-yxdxJ.S«. v— Sin — ^-  ...(5) 

0 

wo  wieder  n  eine  ganze  and  positive  Zahl  bezeichnet  und 
wo  das  Stimmen  zeichen  2  sich  auf  alle  Werthe  von  n=  1 
bis  n  =  co  erstreckt.  Macht  man  in  den  Gleichungen  (4) 
und  (5)  die  Gröfse  t  =  0,  so  erhält  man 

y  =  g>x  und  ^  es  9'x, 

wo  nämlich  die  Werthe  von  qpx  und  q>x  durch  die  vorher- 
gehenden Gleichungen  (a)  gegeben  werden. 

Anmerkung  IV.  Uebrigens  kann  man  die  Gleichungen 
für  die  Vibrationen  des  Lichts  oder  des  Aethers  auch  auf  fol- 
gende einfachere  Weise  finden.  Da  die  Amplituden  dieser  Vi- 
brationen so  ungemein  klein  sind  9  so  kann  man  annehmen, 
dafs  die  accelerirende  Kraft,  die  auf  das  Aethertheilchen  wirkt, 
immer  proportional  ist  der  Distanz,  die  das  bewegte  Aether- 
theilchen von  dem  Orte  seines  Gleichgewichts  trennt.  Ist  da- 
her y  diese  Distanz,  so  hat  man  für  die  Geschwindigkeit  v 
des  Aethertheilchens  zur  Zeit  t 

St \ 

Bezeichnet  dann  E  eine  der  Elasticitat  des  Aethers  proportio- 
nirte  Gröfse,  so  kann  man  annehmen 

und  das  Integral  dieser  Gleichung,  die  nur  gewöhnliche,  nicht 
partielle  Differentiale  enthalt,  ist 

y=ACos.  OTB  +  C)» 
wo  A  und  (/  die  zwei  Constanten  der  Integration  bezeichnen. 
Nimmt  man  für  den  Anfang  der  Zeit  t  den  Augenblick,  wo 
die  Vibration  des  Aethertheilchens  eben  anfangt ,  so  hat  man 
y  =  A  für  t=0,  woraus  folgt,  dafs  auch  die  ConstanteC=0 
ist,  so  dafs  daher  die  letzte  Gleichung  in  die  folgende  einfa- 
chere übergeht 
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yss:  ACos.tfTS. 
Um  die  Periode  x  einer  ganzen  Osciihkton  zu  finden ,  wird 

man  1 7^8  =  2*  setzen,  so  dafs  also  »=  £L  wird  nnd  man 


E 

hat 

eder  endlich,  da  die  Lange  der  Welle  Haar  ist 9 

y=  ACoa.^i  ...  (6) 

und  davon  ist  das  erste  Differential,  wenn  man   der  Kürze 
27iAa 

wegen  — ^ —  =  B  «etat, 

—  fr  oc*er  v  =  B  Sin.  ^n**  ...  (7) 

Die  Gleichung  (6)  giebt  den  Ort  des  vibrirenden  Lichttheilchens 
in  Besiehung  auf  seinen  ursprünglichen  Ort  des  Gleichge- 
wichts, und  die  Gleichung  (7)  giebt  die  Geschwindigkeit  dieses 
vibrirenden  Lichttheilchens  oder  auch  die  Geschwindigkeit  des- 
jenigen vibrirenden  Aethertheilchens ,  das  sich  in  dem  Mittel- 
puncte  der  Vibration  befindet.  Daraus  folgt  aber  sofort,  dafs 
man  für  die  Vibration  eines  jeden  andern  Aethertheilchens, 
dessen  Distans  von  dem  Mittelpuncte  der  Vibration  (oder  von 
dem  vibrirenden  Lichttheilchen)  gleich  x  ist,  haben  Wird 

y  =  ACos.  ^  (st  —  x)  und  v==BSin.?5?  (at  —  x). 

Wenn  nun  die  Anzahl  der  auf  einander  folgenden  Wellen  sehr 
grofs  ist ,  so  kann  man  für  x  auch  die  Grölse  x  -J-  n  X  +  D 
setzen,  wo  n  eine  ganze  Zahl  und  D  irgend  eine  andere  Con- 
stante  bezeichnet,  und  dadurch  gehn  die  beiden  letzten  Glei- 
chungen in  die  folgenden  über 

•  , 

y  «ACos.^  (at  —  x  +  E>)  .  .  .  (8) 

und 

B  Sin.^2<nt      x  +  DJ  .  .  .  (9) 


weil  nämlich  die  Sinus  und  Cosinus  eines  Bogens  nicht  geän- 
dert weiden,  Wenn  man  diesen  Bogen  tarn  %nn  VergröfsesS. 
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Diese  beiden  Gleichungen  stimmen  aber  gänzlich  mit  der 
Torigen  Gleichung  (2)  der  Anmerkung  (I)  und  mit  ihrem  Dif- 
ferential überein.   Zwar  wird  dort  die  Gröfse  y  durch  den  Si- 

nus  und  v  =s —      -  durch  den  Cosinus  des  Winkels 


ausgedrückt,  wahrend  hier  umgekehrt  y  durch  den  Cosinus 
und  v  durch  den  Sinus  des  Winkels 


[£c..-.)  +  d] 


gegeben  ist.  Da  aber  die  Gröfsen  C  und  D  willkürlich  sind, 
so  können  beide  Ausdrücke  als  identisch  betrachtet  werden* 

Es  kann  daher  sowohl  die  Amplitude  y  der  Welle,  als 
auch  die  Geschwindigkeit  v  der  Vibration  eines  Aethertheil- 
chens  durch  die  Gleichung  (2)  oder  durch  eine  Gleichung  von 
der  Form 

y  =  ASin.  JiZ!  (tt-x)+c] 

ausgedrückt  werden.  In  dieser  Gleichung  ist  C  eine  Constante, 
die  zwischen  den  Grenzen  0.  und  X  enthalten  ist  und  wodurch 
eigentlich  die  Phase  (§.  1,  II.)  der  Welle  ausgedrückt  wird, 
und  die  GrbTse  y  kann  sowohl  die  Geschwindigkeit  als  auch, 
die  Amplitude  der  Vibration  bezeichnen. 

Anmerkung  V.  Es  wurde  bereits  oben  (zu  Ende  des 
§•  14.)  gesagt,  dafs  sich  jede  Vibration  in  drei  andere  unter  sich 
senkrechte  auflösen  läfst.  Nimmt  man  die  Richtungen,  wel- 
che jedes  Aethertheilchen  zur  Zeit  t  in  seiner  Vibration  an- 
nimmt, den  drei  senkrechten  Coordinaten  der  x,  y  und  z  pa- 
rallel, so  lassen  sich  für  dieselbe  Zeit  die  Entfernungen  des  . 
Theilchens  von  dem  Orte  seines  Gleichgewichts  durch  fol- 
gende Ausdrücke  bestimmen: 

x«=ACo».  ^(.t  — D);  y=A'Co«.  y  (.t  — D*); 

a=A"Coi.~  (.t-D"),  . 

Eliminirt  man  also  aus  diesen  drei  Gleichungen  die  Zeil  t,  so 
wird  man  folgende  zwei  Gleichungen  erhalten: 


Sie 
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» 

und  diese  zwei  Gleichungen  gehören  für  die  Curve  von  dop- 
pelter Krümmung,  d.  h.  für  die  Trajectorie,  die  von  dem 
Lichttheilchen,  während  seiner  Vibration  im  Räume  beschrie- 
ben wird. 

Anmerkung  VI.  Um  endlich  noch  zu  sehn,  auf  welche 
Weise  alle  vorhergehende  Werthe  von  y  die  Schwingun- 
gen der  Saiten  oder  die  der  Luft  und  des  Aethers  aus- 
drücken, wollen  wir  den  obigen  Ausdruck  (zu  Ende  der  An- 
merkung I) 


y  =  ASin.[2»(;,-i)+c] 


wieder  vornehmen  nnd  z*r  gröfaern  Einfachheit  die  Grössen 
C  und  x  gleich  Noll  setzen;  so  dafs  man  hat 

y=ASio.  — , 

wo  x  die  Zeit  einer  Schwingung  bezeichnet.  In  dieser  Glei- 
chung wird  der  Werth  von  y  gleich  Null,  so  oft  die  Zeit  t, 
die  seit  dem  Anfange  der  Schwingungen  verflossen  ist,  ein 
Multiplum  von  der  Schwingungszeit  %  wird,  d.  h.  also,  im 
Anfange  und  am  Ende  einer  jeden  Schwingung.  So  oft  t  um 
\x  wächst,  ändert  y  sein  Zeichen,    behält  aber  seinen  vori- 

2  71 1 

gen  Werth  bei ,    weil  dann  der  vorige  Werth  von  - —  in 

x 

2  TT  t 

— ^—  +  *  übergeht.      Für  t  =  -^t  e=  \z  ==  i*  •  ♦  (nee 

heifsr,  am  Ende  der  ersten  der  vier  Phasen  (§.  l.)>  i°  welche 
jede  Welle  oder  jede  Schwingung  eingetheilt  wird)  haty  sei- 
nen gröfsten  positiven  Werth,  und  ebenso  hat  y  füs 

t  =  £x  =  i%  =  y  T . . 

oder  am  tEnde  jede?  dritten  Phase  seinen  grbTsten  negativen 
Werth  u.  s.  w..  wie  auch  z.  B.  die  gegebene  Zeichnung  dar-Fjj. 
»teilt,  wenn  man  die  Welle  in  dem  Puncto  A  anfangen  läfst 
und  die  Ordinalen  PM  =s  y  in  den  beiden  ersten  Phasen 


■ 
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AnC  der  Welle  positiv  and  in  den  beiden  andern  CnB  ne- 
gativ annimmt.  So  wie  y  die  Ordinate  PM  für  jeden  Pnnct 
M  der  Curve  AmCoD  .  .  .  vor  -  und  rückwärts  des  in  der 
Figur  gezeichneten  Theils  dieser  Curve  ausdrückt,   so  wird 


durch  ~  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  dieses  Punctes 
#  t 

in  einer  auf  die  Axe  ACB  senkrechten  Richtung  bezeichnet, 
wo  die  Curve  Am  CnB  eigentlich  die  Projection  des  wahren 
Wegs  des  beweglichen  Puncts  (oder  des  Elements  der  Welle) 
in  der  Ebene  der  xy  bezeichnet.  Die  letzte  Gleichung 

y  =  &«».^=  AS».  ^ 

und  deren  Differential 

fly_2  An    ^  Qnt  _2a  Sn  Q^  gaTit 
#t         i      °  *   t    ~~     X  *  X 

zeigt,   dafs  die  Werthe  von  y  und  von  —  wieder  dieselben 

o  t 

werden,  so  oft  die  Welle  wieder  in  dieselbe  Phase  tritt,  und 
dafs  daher  die  Welle,  in  Beziehung  auf  den  Ort  und  auf  die 
Geschwindigkeit  aller  ihrer  Puncto ,  am  Ende  einer  jeden  Zeit  r 

oder  am  Ende  eines  jeden  Wegs  wieder  in  denselben  Zu- 
stand tritt,  den  sie  am  Anfange  dieser  Zeit  oder  im  Anfange 
dieses  Wegs  gehabt  hat.  Im  leeren  Räume ,  und  wenn  man 
die  beiden  Endpuocte  einer  Saite  ganz  fest  annimmt,  wird 
demnach  diese  Saite   eine  unbestimmte  Anzahl  von 


X 

Vibrationen  machen,  deren  Dauer  t  =  -  ist.  Allein  derWi- 

a 

derstand  der  Luft  und  die  Mittheilung  eines  Theils  der  Be- 
wegung der  Saite  an  jene  zwei  fixen  Endpuncte  derselben 
wr+d  die  Amplitude  dieser  Schwingungen  (oder  die  gröfsten 
positiven  und  negativen  Werthe  von  y)  nach  und  nach  ver- 
mindern, ohne  aber  den  Isochronismus  dieser  Schwingungen 
merklich  zu  andern,  ganz  so,  wie  dieses  auch  bei  der  ganz 
ähnlichen  Bewegung  eines  gewöhnlichen  Pendels  der  Fall  ist. 
Wenn  also  während  einer  Zeksecuudo  n  solche  Schwingun- 
gen statt  haben,  deren  jede  die  Dauer  *  hat,  so  ist  die  Länge 

Jl  einer  jeden  Welle  X  =r  at  also  auch  x  =      und  da  zuvor 


am  Ende  der  Gleichungen  (B)  die  Gröfse 
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p 

war,  so  ist  auch 

und  endlich,  da  nx  =  1  Zeitsecunde  ist,  * 

p  x 

»  ■ 

übereinstimmend  mit  dem,  was  bereits  oben  (in  §.  3.)  gesagt 
worden  ist.  Für  eine  and  dieselbe  Saite  ist  also,  wie  diese 
Gleichung  zeigt,  diese  Zahl  n  (das  heifst,  die  Hohe  des 
Ton*}  der  Quadratwurzel  ihrer  Spannung  P  proportional;  für 
zwei  aus  derselben  Masse  geformte  Saiten  und  von  derselben 
Dicke  ist  das  Gewicht  p  derselben  ihrer  Länge  X  proportional, 
also  verhält  sich  auch  die  Zahl  n,  wenn i  die  Spannungen  bei- 
der Saiten  dieselben  sind,  wie  verkehrt  die  Längen  derselben; 
endlich  für  zwei  gleichlange  und  gleichgespannte  Saiten  ver- 
halt eich  die  Zahl  n  wie  verkehrt  die  Quadratwurzel  aus  ih- 
rem Gewichte  p. 

Alles,  was  hier  von  den  Transversalschwingungen  einer 
Saite  gesagt  worden  ist,  wird  sich  unmittelbar  auch  auf  die 
Längen  Schwingungen  derselben  anwenden  lassen,  wenn  man 
nur  in  den  vorhergehenden  Ausdrücken  statt  der  Gröfse  a  die 
Gröfse  b  substituirt,  wie  dieses  unmittelbar  aus  den  Gleichun- 
gen (ß)  hervorgeht,  von  welchen  die  erste  für  x  and  b  den 
Längenschwingungen  angehört.  Setzt  man  in  den  vorherge- 
henden Integralen  der  Gleichung  ( C )  statt  y  die  Gröfse  x 

uod  statt       die  Gröfse  — ,    so  wird  man  den  Ort  und  die 

dt  d* 

Geschwindigkeit  jedes  Elements  der  Welle  in  den  Läogen— 
Schwingungen  erhalten.  Nennt  man  dann  r  die  ganze  Dauer 
einer  Längenschwingang  and  n'  die  Anzahl  dieser  Schwin- 
gungen in  einer  Zeitsecunde,  so  hat  man,  wie  zuvor, 

T  =  -  , 

a 

oder  vielmehr,  da  für  die  Längenschwingungen  a  in  b  über- 
geht, 
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oder,'  da  (uach  dem  Ende  des  §.  14.) 


ist,  so  hat  man  auch 


oder  endlich,  da  n'z  =a  1  Zeitsecunde  ist, 


Vergleicht  man  diese  zwei  Werthe  von  n  und  n ,  von  wel- 
chen der  erste  für  die  Transversal-  und  der  zweite  für  die 
Lärtgenschwingungen  gehört,  so  erhält  man 


Dieser  letzte  Ausdruck  scheint  mit  dem  oben  (§.  4.)  »«g** 
führten  auf  den  ersten  Blick  nicht  übereinzustimmen.  Aber  es 
bezeichnet,  wie  wir  oben  gesagt  haben,  P  die  Spannung  der 
Saite  im  Zustande  des  Gleichgewichts,  und  q  ist  ein  gegebe- 
nes constantes  Gewicht,  das  von  der  Materie  und  der  Dicke 
der  Saite  abhängt.  Dieses  Gewicht  q  bezeichnet  also  diejenige 
Spannung,  die  man  anwenden  mufs,  um  die  natürliche  Länge 
der  Saite  zu  verdoppeln,  wenn  man  das  Gesetz  der  Ausdeh- 
nung der  Saite  constant  annimmt.  In  der  That,  setzt  man 
voraus,  dafs  für  eine  gegebene  Spannung  A  die  Länge  eines 
bestimmten  Theils  dieser  Saite  sich  in  dem  Verhaltnifs  von 
(t  +  d)  zur  Einheit  ausdehnt,  so  wird  das  Element  M  dieser 
Saite,  das  im  Zustande  des  Gleichgewichts  «und  in  dem  der 
Bewegung  die  Spannungen  P  und  T  erleidet,  sich  in  den 

Verhaltnissen  von  1  +  ^  und  1  +         zur  Einheit  verlan- 
gern; die  Längen  $x  und  £s  in  diesen  zwei  Zuständen  wer-  * 
den  sich  also  wie  J+dP  zu  J  +  ÖT  verhalten,   so  dafs 
man  haben  wird 

d*  ~<*  +  dP  1 


Oigitized  by  Googl 


De«  Lichtes.  ,  1347 

woraus  folgt,  wenn  man  das  Quadrat  von  S  wegläßt, 

r?3~r?n     J(T  —  P) 
da     =  J 

Es  war  aber  (oben,  kurz  vor  den  Gleichungen  (B)) 


c?s  —  <?u  =  c?x  und  T  — P  = 


qr?x 


also  ist  auch  der  letzte  Ausdruck 

J 

q  =  T' 

das  heifst,  q  ist  die  Spannung,  die  zu  der  Verlängerung  J  =  1 
der  Saite  gehört,  oder  diejenige  Spannung,  welche  die  Länge 
der  Saite  verdoppeln  würde,  wenn  die  Verlängerung  dersel- 
ben immerfort  gleichförmig  zunehmen  sollte.  Da  aber  die 
Spannung  P  einer  ttfneuden  Saite  aut«  sehr  weit  von  jener 
entfernt  ist,  welche  die  Länge  dieser  Saite  verdoppel«  wurde, 
SO  folgt,  dafs  das  Verhältnifs  der  Längen  zu  den  Transversal* 
Schwingungen  oder  dafs  die  Gröfse 

»_ri    .  •  ■  • 

n  — '  P 

immer  sehr  bedeutend  gegen  die  Einheit  seyn  müsse.  Man 
kann  sie  a  priori  durch  die  Verlängerung  einer  Saite  bestim- 
men, die  durch  eine  direct  gemessene  Spannung  P  erzeugt 
Wird.    Denn  nennt  man  a  diese  Verlängerung,  so  hat  man 

weil  ÖX  die  zu  der  Spannung  J  gehörende  Verlängerung  ist.  t 
Subatituirt  man  diese  Werthe  von 

P  =  <^  und  q  =  ^ 

sx       *  d 

in  dem  vorhergehenden  Ausdrucke 
so  erhalt  man 

n  u 

übereinstimmend  mit  der  oben  (§♦  4»)  angeführten  Gleichung. 
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Undulation. 


C.   Interferenz  des  Lichtes. 

10)    Interferenz  des  Licht«!  in  ihrar  einfachsten 

Gestalt. 

Nach  diesen  allgemeinen  Betrachtangen  über  die  Glei- 
chungen (B),  von  welchen  die  ganze  Theorie  der  Undalation 
abhängt,  wollen  wir  jetzt  zu  den  verschiedenen  Anwendun- 
gen und  Folgerungen  Übergehn,  die  sich  aus  jenen  Gleichun- 
gen ergeben.  Eine  der  interessantesten  und  zugleich  für  die 
Undulationstheorie  wichtigsten  Erscheinungen  ist  die,  die  man 
unter  der  Benennung  der  Interferenz  des  Lichtes  begreift. 
Durch  diese  Erscheinung  ist  die  Wellentheorie  des  Lichtes  ei- 
gentlich begründet  und  in  ihren  Hauptzttgen  ausgebildet  wor- 
den, so  wie  durch  sie  der  nunmehr  unbestrittene  Vorzug  die- 
ser Theorie  vor  der  Bmanationshypothese  begründet  worden 
ist,  daher  es  angemessen  erscheinen  wird,  die  folgenden  Be- 
trachtungen ebenfalls  mit  ihr  zu  beginnen. 

« 

Um  uns  zuerst  mit  der  Thatsache,  um  die  es  sich  hier 
handelt,  bekannt  zu  machen,   So  bemerkte  schon  Gkihaldi 
im   sechzehnten   Jahrhunderte ,    dafs   ein   erleuchteter  Kör- 
per,  wenn  unter  gewissen  Umständen  noch  ein  neues  Licht 
auf  ihn  fällt,  in  dieser  doppelten  Beleuchtung  dunkler  erschei- 
nen könne,  als  bei  c)er  einfachen;   allein  die  wichtige  Beob- 
achtung ging  unbemerkt  vorüber,  bis  endlich  Youse  im  Jahre 
1800  die  Physiker  wieder  auf  diesen  merkwürdigen  Gegen- 
stand mit  Nachdruck  aufmerksam  machte.    Sein  zu  dieser  in- 
teressanten Entdeckung  führender  Versuch  war  folgender.  Er 
liefs  das  Sonnenlicht,   nachdem  es  durch  eine  gefärbte  Glas- 
platte MN  gegangen  war,  durch  zwei  sehr  reine  und  sehr  nahe 
'.kreisförmige  Oeflfnungen  O  und  0',  die  in  einem  Schirm  an- 
gebracht waren,   in  ein  finsteres  Zimmer  fallen.      Die  durch 
diese  Oeffnungen  eintretenden  Strahlenkegel  O  A  B  und  O  A  B 
werden  sich  bei  C  durchschneiden ,    und  wenn    man  diese 
Durchschnittsstellen  auf  einer  weifsen  Tafel  auffängt,   so  wird 
man  auf  dieser  Tafel  mehrere  helle  und  dunkle  Puncte  neben 
einander  bemerken.      Wenn  aber  die  eine  der  beiden  Oeff- 
nungen O  oder  O'  verschlossen  wird,    so  verschwindet  diese 
Abwechslung  der  hellen  und  dunklen  Flecken  auf  der  weifsen 
Tafel  sogleich  und  ad  ihrer  Steil*  btfmtrtft  tftam  bfefr  ei- 
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neu  grösseren,    m   allen  seinen  Theiieu  nahe  gleich  lichten 
Flecken* 

Noch  viel  augenfälliger  wird  man  diesen  Versuch  nach 
Fäzszzl's  Anleitung  auf  folgende  Weise  anstellen.  In  dem 
Fensterladen  eines  verfinsterten  Zimmers  bringt  man  in  einer 
Kleinen  Oeftnung  eine  biconvexe  Glaslinse  von  sehr  kurzer 
Brennweite  an,  so  dafs,  wenn  die  Linse  von  der  Sonne  be- 
schienen wird,  im  Brennponcte  des  Glases  'ein  kleines  und 
sehr  lebhaftes  Lichtbild  entsteht,  welches  wir  als  die  Quelle 
desjenigen  Lichtes  betrachten  wollen,  dessen  Interferenz  wir 
zu  untersuchen  wünschen.  Um  ein  homogenes  oder  blofs  ein- 
farbiges Licht,  in  welchem  die  Erscheinung  am  deutlichsten 
hervortritt,  zu  erhalten,  wird  man  vor  die  Linse,  auf  der  an- 
dern Seite  ihres  Brennpunctes,  eine  z.  B.  dunkelroth  gefärbte 
Glasscheibe  stellen.  Indem  verfinsterten  Zimmer  aber  wird  man 
zwei  ebene  Spiegel  (von  Metall  oder  auch  von  auf  der  Rück- 
seite geschwärztem  Glase)  so  aufstellen,  dafs  sie  nur  sehr  we- 
nig gegen  einander  geneigt  sind  oder  dafs  sie  mit  einander 
sehr  nahe  einen  Winkel  von  180  Graden  bilden,   wo  daher 

* 

die  von  diesen  beiden  Spiegeln  zurückgeworfenen  Lichtstrah- 
len sich  in  zwei  Bündeln  kreuzen ,  die  nur  einen  sehr  klei- 
nen Winkel  unter  einander  bilden.  Sey  S  der  Brenopunct  Fi 
der  Linse  oder  die  erwähnte  Lichtquelle  und  MN,  MN'  die1* 
Durchschnittslinien  der  beiden  Spiegel  mit  einer  Ebene,  die 
durch  S  geht  und  senkrecht  auf  derjenigen  Linie  steht,  in 
welcher  die  beiden  Spiegel  selbst  einander  schneiden.  Die 
einfallenden  Strahlen  SG  und  SG'  werden  von  den  beiden 
Spiegeln  nach  G  £  und  G'  E  zurückgeworfen  und  das  Auge  in 
B  würde  die  beiden  Bilder  der  Lichtquelle  in  den  Puncten  I 
und  1*  hinter  den  Spiegeln  zu  sehn  glauben.  Statt  dieses  Au- 
ges wollen  wir  aber  einen  weifsen  Schirm  KEK'  durch  den 
Funct  E  so  stellen,  dafs  er  senkrecht  auf  der  Linie  EO  stehe, 
die  durch  die  Mitte  O  der  Linie  IT  geht.  Nach  den  be- 
kannten Reflexionsgesetzen  werden  die  zwei  reflectirten  Strah- 
len GE  und  GEV  in  dem  Puncto  E  des  Schirms  dann  ankom- 
men, wenn  sie,  von  der  Lichtquelle  San  gezahlt,  die  zwei  glei- 
chen Wege  SGE  =  SG'E  =  EI  =  El'  zurückgelegt  ha- 
ben. Man  wird  daher  die  beiden  Püncte  I  und  f  hinter  den 
Spiegeln  als  zwei  identische  Lichtquellen  betrachten  können, 
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die  man  der  ersten  S  substlluirt  htt,  und  ebenso  wird  man 

das  von  den  beiden  Spiegeln  in  G  und  G'  zurückgeworfene 
Licht  als  reflectirte 'Lichtwellen  ansehn,  die  alle  die  Gesult 
einer  Kugelfläche  haben ,  depen  Mittelpunct  I  nnd  V  ist.  Diese 
Lichtwellen  werden  dem  Aether  in  jedem  Augenblicke  eine 
neue  Vibration  mittheiien,  und  da  die  Gröfse  und  Richtung 
dieser  Vibrationen,  wovon  die  einen  von  I,  die  andern  vonl' 
kommen,  wegen  de»  sehr  kleinen  Winkels  IEI'  bei  beiden 
Wellenarten  gleich  und  sehr  nahe  dieselben  sind,  so  wird  der 
Punct  E  des  Schirms  sehr  glänzend  und  doppelt  so  hell  er- 
leuchtet erscheinen,  als  wenn  nur  einer  der  beiden  Spiegeida 
wäre.  In  jedem  andern  Puncte  P  des  Schirmes  aber,  aufser 
der  auf  11'  gezogenen  Normale  OE,  werden  die  von  G  nnd 
G' reflectirten  Weilen,  die  von  den  Mittelpuncten  I  und  I  au 
kommen  scheinen,  nicht  mehr,  wie  zuvor,  je  zwei  zusammen- 
gehörende, paarweise  zu  derselben  Zeit  in  dem  Puncte  E  an- 
kommen, sondern  die  eine  wird  um  die  Distanz  PI' — Pl=p 
später  oder  früher  als  die  andere  in  dem  Puncte  E  eintreffen* 
Ist  nun  diese  Distanz  p  gleich  einer  halben  Wellenlange  des 
Lichts,  so  werden  die  Aethertheilchen  in  P  in  jedem  Augen- 
blicke von  zwei  Geschwindigkeiten  in  Bewegung  gesetzt  wer- 
den, die  einander  an  Gröfse  gleich,  aber  in  ihrer  Richtung 
gerade  entgegengesetzt  sind.  Die  eine  dieser  Geschwindigkei- 
ten wird  das  Aethertheilchen  in  demselben  Augenblicke  eben- 
so viel  aufwärts,  als  die  andere  abwärts,  oder  ebenso  viel  vor- 
wärts ,  als  die  andere  rückwärts  zu  bewegen  suchen ,  und  das 
Resultat  dieser  ^beiden  Bewegungen  wird  sehr  nahe  eine  völ- 
lige Ruhe  des  Elements  oder  ein  Minimum  des  Lichts,  ein 
gänzlicher  Mangel  des  Lichts  seyn  oder  der  Punct  P  des 
Schirms  wird ,  in  Vergleichung  mit  dem  sehr  Keil  erleuchteten 
Puncte  E,  dunkel  erscheinen.  Ist  aber  für  einen  andern  Punct 
P'  die  oben  angeführte  Differenz  p  gleich  einer  ganzen  Wel- 
lenlänge, so  werden*  die  von  den  beiden  aus  I  und  1'  kom- 
menden Wellen  hervorgebrachten  Vibrationen  des  Aethers  für 
diesen  Punct  P'  wieder  übereinstimmen  öder  beide  Wellen 
werden  den  Punct  P  nicht  nur  mit  derselben  Geschwindigkeit, 
sondern  auch  in  derselben  Richtung  zu  bewegen  suchen,  so 
dafs  also  auch  die  Bewegung  dieses  Punctes,  so  wie  die  un-< 
mittelbar  daraus  folgende  Beleuchtung  desselben  wieder,  wie 
in  E,  das  Doppelte  der  einfachen  Beleuchtung  oder  dafs  in  P* 
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wieder  ein  sehr  hell  beleuchteter  Punct  des  'Schirms  seyn  mufs. 
Da  aber  die  Concordanz  und  die  Discordanz  der  Wellen,  also 
auch  der  Beleuchtung  von  dem  grölst en  zu  dem*  kleinsten 
Werthe  derselben  und  umgekehrt  auf  eine  nirgends  unterbro- 
chene oder  auf  eine  stetige  Weise  fortschreitet,  so  wird  auch 
das  Licht  zn  beiden  Seiten  des  Puncts  E  stetig  ab-  und  wie- 
der zu-  und  wieder  abnehmen,  oder  man  wird  zu  beiden 
Seiten  des  Puncts  E  auf  dem  Schirme  heile  und  dunkle  Strei- 
fen mit  einander  abwechseln  sehn ,  wie  dieses  auch  in  der 
That  den  Beobachtungen  vollkommen  gemafs  ist.  Man  sieht 
daselbst  sehr  deutlich  die  hellrothen  Streifen  oder  Fransen 
(wenn  man,  wie  erwähnt,  eine  rothe  Glasscheibe  vor  die  Linse 
gesetzt  hat)  mit  andern  dunklen  und  fast  schwarzen  Fransen 
abwechseln.  Alle  sind  unter  sich  parallel  und  äquidistant  und 
ihre  Anzahl  steigt  bis  auf  20,  ja  selbst  30,  obschon  ihre  Leb- 
haftigkeit abnimmt,  wie  ihre  Entfernung  von  der  Mitte  R 
wächst. 

Diese  Abnahme  der  Streifen  in  grösserer.  Weite  von  E 
hat  ohne  Zweifel  ihren  Grund  darin,  dafs  man  nur  selten  oder 
nie  mit  ganz  homogenem  (gleichfarbigem)  Lichte  experimenti- 
ren  kann.  Wenn  aber  auch  Licht  von  andern  Farben  beige- 
mischt ist,  also  auch  Wellen  von  verschiedenen  Langen  zu- 
gleich in  denselben  Puncten  des  Aethers  eintreffen ,  so  wird 
es  geschehn,  dafs  während  z.  B.  für  den  Punct  P  die  Diffe- 
renz genau  gleich  1,2,  3  .  •  ganzen  Wellenlängen  des  ro- 
then  Lichts  ist,  dasselbe  für  die  anders  gefärbten  Strahlen 
nicht  auch  statt  hat,  und  dafs  daher  dadurch  die  von  den  ro- 
the n  Strahlen  in  P  erzeugte  gröfsere  Lichtstärke  von  den  an- 
dersgefärbten Strahlen  wieder  vermindert  wird,  was  um  so 
häufiger  eintreten  mufs,  je  weiter  der  Punct  P  von  dem  Mit- 
telpuncte  E  entfernt  ist.  Wiederholt  man  dasselbe  Experi- 
ment mit  einem  andern,  z.B.  mit  blauem  oder  gelbem  Lichte, 
so  sieht  man  wieder  jene  Abwechselung  der  hellen  und  dun- 
keln Streifen ,  aber  die  Breite  dieser  Streifen  ist  für  jede  Farbe 
eine  andere.  Stellt  man  endlich  gar  kein  gefärbtes  Glas  .vor 
die  Linse  oder  operirt  man  mit  weifsem  Lichte  (d.  h.  mit  al- 
len Farben  zugleich),  so  bemerkt  man  auf  dem  Schirm  eine  Auf- 
einanderfolge von  Streifen,  die  aus  allen  jenen  früheren  gefärbten 
Streifen  zusammengesetzt  sind;  der  mittlere  Streifen  bei  E  ist 
weifs  und  zu  beiden  Seiten  desselben  sieht  man  dunkle  mit 
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regenbogenfarbigen  Fransen  abwechseln,  bis  endlich  die  bei- 
den eufsersten  Grenzen  de»  Lichtbildes  wieder  von  weifWm 
Lichte  einfeefafst  erscheinen.  In  allen  den  erwähnten  Fallen 
verschwindet  diese  Abwechselung  der  Streifen  des  Schirms  so- 
gleich, wenn  einer  der  beiden  Spiegel  weggenommen  oder 
bedeckt  wird,  woran«  daher  die  Notwendigkeit  des  Zusam- 
menkommens zweier  Lichtbündel  für  die  Erscheinung  jener 
Streifen  unmittelbar  folgt« 

Die  oben  erwähnte  nur  kurze  Focaldistanz  dar  Glaslinse 
ist  ebenfalls  nöthig,   wenn  das  Experimeot  recht  augenfällig 
erscheinen  soll.    Man  mufs  nämlich  die  erwähnte  Lichtquelle 
oder  den  Brennpunct  S  der  LinSe  als  den  kreisförmigen  Durch- 
schnitt eines  Kegels  (dessen  Basis  die  Sonne  und  dessen  Schei- 
tel die  Mitte  der  Linse  ist)  mit  einer  anf  der  Axe  dieses  Ke- 
gels senkrecht  stehenden  Ebene  ansehn«     Dieser  Kreis  wird 
offenbar  desto  kleiner  seyn,  je  kurzer  die  Brennweite  der  Linse 
ist«    Man  sieht  aber  auf  den  ersten  Blick,   daft  dieser  Kreie 
nur  sehr  klein  seyn  darf;  denn  man  stelle  sich  nur  vor,  dafs 
bei  den  vorhin  angeführten  Versuchen  der  Punct  S  sich  im- 
mer hin  und  her  bewege,  so  werden  dadurch  auch  jene  Strei- 
fen auf  dem  Schirme  in  Bewegung  gerathen,  und  ebenso  wird 
auch  jeder  Punct  der  Peripherie  dieses  Kreises,  wenn  er  eine 
beträchtliche  Gröfse  hat ,  seinen  eigenen  Streifen  auf  der  Tafel 
erzeugen;  alle  diese  Streifen  werden  sich  über  einander  legen 
oder  unter  einander  mischen  und  man  wird  sie  nicht  mehr 
deutlich  unterscheiden  können. 

# 

Endlich  müssen  anch  die  Lichtstrahlen,  wenn  sie  eine 
Interferenz  eingehn  sollen,  aus  derselben  Quelle  S  kommen. 
Man  könnte  jene  Fransen  und  Streifen  nie  erhalten,  wenn  man 
die  zwei  auf  die  beiden  Spiegel  fallenden  Liehtbondel  SG- 
und  SG'  aus  zwei  verschiedenen  Lichtquellen  S  nnd  S'  aus- 
gehn  liefse.  Die  Ursache  davon  ist  ohne  Zweifel  folgende.  Es~ 
ist  aufserst  unwahrscheinlich,  dafs  irgend  ein  leuchtender 
Punct  S  seine  Vibrationen  durch  eine  betrachtlich  lange  Zeit 
in  immer  isochronen  Bewegungen  fortsetzen  kann.  Im  Ver- 
folge dieser  nach  einander  eintretenden  Vibrationen  werden 
ohne  Zweifel  manche  Störungen,  Verzögerangen  nnd  Be- 
schleunigungen statt  haben.  Allern  diese  Pertubationen  wer- 
den  der  Interferenz   des  Lichts  im  Allgemeinen  nicht  ent- 
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gegen  seyn,  so  lange  nur  dieses  Licht  selbst  aus  einer  und 
derselben  Quelle  S  kommt,  da  die  verschiedenen  Wellen,  die 
nahe  in  denselben  Augenblicken  aus  dieser  Quelle  fliefsen, 
alle  mit  denselben  Pertubationen  .  behaftet  und  daher  ihre 
Concordanz  und  Discordanz  auch  dieselben  seyn  werden.  Al- 
lein wenn  diese  Wellen  von  zwei  verschiedenen  Lichtquellen 
ausströmen ,  so  wird  das  eine  Wellensystem  ganz  andere  Stö- 
rungen erleiden,  als  das  andere,  und  jene  regelmäßige  Ver- 
doppelung und  Vernichtung  des  Lichts  wird  nicht  mehr  statt 
haben,  so  dafs  das  Auge  in  dem  Bilde  des  Schirms  nur  noch 
aine  undeutliche,  in  ihren  verschiedenen  Stellen  verwaschene, 
teile  re  Fläche  erkennen  wird. 

Wenn  man  also,  um  alles  Vorhergehende  kurz  zusammen- 
zufassen, zwei  Lichtwellensysteme  (oder  zwei  Lichtstrahlen, 
nach  der  alten  Art  zu  reden),  die  aus  derselben  Quelle  kom- 
men und  dasselbe  (farbige  oder  weifse)  Licht  enthalten,  zu 
gleicher  Zeit  auf  ein  Aethertheilchen  wirken'  Utfst,  so  wird 
dadurch  dieses  Theilchen  in  eine  doppelte  wellenförmige  Be- 
wegung versetzt,  und  die  vier  Phasen  einer  jeden  dieser  zwei 
Wellen  werden  mit  einander  im  Allgemeinen  nicht  überein- 
stimmen, oder  das  Aethertheilchen  wird  vermöge  der  ersten 
"Welle,  auf  der  es  sich  bewegen  soll,  z.  B.  am  Ende  der  f., 
2*  9  3ten  Phase  seyn ,  während  es  in  Folge  der  zweiten  Welle 
in  demselben  Augenblicke  schon  das  Rnde  der  2.,  3.,  4ten 
Phase  u.  s.  w.  erreicht  haben  wird.  Da  nun  beide  Wellen, 
unserer  Voraussetzung  gemafs,  von  gleichfarbigem  Lichte 
sen  Wellenlängen  X  alle  von  gleicher  Gröfse  sind)  kom- 
men, so  kann  es  geschehn,  dafs  das  eine  System  dieser  Wel- 
len etwas  früher  oder  später  von  der  Lichtquelle  ausgeht,  als 
das  andere,  oder  auch,  dafs  sie,  obschon  zu  gleicher  Zeit  aus 
der  Lichtquelle  ausgetreten ,  doch  verschiedene  Wege  (S  G  +  G  E) 
und  (S  G'  -f*  G'E)  durchlaufen,  bis  sie  zu  ihrem  gemein- 
schaftlichen Dorchschnittspunct  E  gelangen.  Wenn  nun  die 
dadurch  entstehende  Verzögerung  oder  Beschleunigung  irgend 
eine  gerade  Anzahl  von  halben  Schwingungslängen  ( also 

2  (4)  ,  4  (4),  6(4)  •  •  oder  X,  2X,  3A,  .      im  Allge- 

meinen  nX,   wo  n  die  natürlichen  Zahlen  1,  2,  3  be- 
zeichnet) betragt,    so  werden  diese  zwei  Wellensysteme  dem 
Aethertheilchen  in  jedem  Augenblicke  gleiche  Geschwindigkeiten 
IX.  Bd.  R  r  r  r 
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und  auch  in  gleichen  Fichtungen  mittheilen,  und  die  Folge 
davon  wird  ein  helleres  Licht  dieses  Theilchens,  wird  eine 
gröbere  Intensität  der  Beleuchtung  des  Aethers  in  der  Nahe 
dieses  Theilchens  seyn.     Wenn  aber  jene  Verzögerung  eine 

ungerade  Anzahl  von  halben  Schwingungen  (also  ^^'^(^'^(i) 

oder  überhaupt  (2n -f- 1)  —  Schwingungen)  betragt,  so  wei- 
den jene  zwei  Wellensysteme  in  dem  Augenblicke  ihres  Zu- 
sammentreffens dem  Aethertheilchen  zwar  noch  immer  gleiche 
Geschwindigkeiten,  aber  in  entgegengesetzten  Richtungen  mit- 
theilen und  die  Folge  der  Superposition  dieser  zwei  Wellen 
wird  eine  Aufhebung  aller  Bewegung  des  Aethertheilchen» 
seyn,  oder  das  Theilchen  wird  in  Ruhe  bleiben,  keine  Vi- 
bration erhalten,  also  auch  kein  Licht  mehr  haben.  Das  letzte 
wird  z.  B.  der.  Fall  seyn,  wenn  das  Aethertheilchen  in' Folge 
.der  einen  Vibration  die  Welle  AMC  NB  und  in  derselben 
*  Zeit  in  Folge  der  andern  Vibration  die  Welle  amcnb  be- 
schreiben und  zu  gleicher  Zeit  die  Stellen  A  und  a,  M  und 
m,  N  und  n  u.  s.  w.  einnehmen  soll,  wo  z.  B.  die  Or- 
dinaten  PM,  pm  .  .  der  Curve  die  Geschwindigkeiten  des 
Aethertheilchens  ausdrücken.  Diese  Geschwindigkeiten  sind 
für  die  Puncte  M  und  m,  so  wie  für  die  Puncte  N  und  n 
dieselben,  aber  von  verschiedenen  Zeichen,  so  dafs  sie  sich 
in  diesem  Falle  gegenseitig  aufheben  oder  dafs  diese  Ge- 
schwindigkeiten und  daher  auch  das  Licht  ganzlich  verschwin- 
den. Wenn  man  also  zwei  Lichtbüodel  mit  einander  ver- 
mischt, oder  wenn  man  zu  einem  bereits  bestehenden  Lichte 
noch  neues  Licht  giebt,  so  kann  die  Folge  davon  (nicht  eine 
verstärkte  Beleuchtung,  wie  man  erwarten  sollte,  sondern)  ein 
gänzlicher  Mangel  aller  Beleuchtung  oder  eine  völlige  jFYn- 
tterni/s  seyn.  In  diesem  merkwürdigen  gegenseitigen  Aufhe- 
ben oder  Zerstören,  in  dieser  Interferenz*  des  Lichts,  die 
durch  die  Beobachtungen  über  allen  Zweifel  erhoben  ist,  liegt 
zugleich  der  schönste  Beweis  für  die  Undulationstheorie  und 


1  Thomas  Tome  hat  diesen  Ausdruck  eingeführt.  Er  ist  ent» 
nonmen  vom  eugliscken  Worte  to  interfere,  sich  verwickeln,  sich  ein* 
muchen  o.  s.  w. 
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*  die  stärkste  Widerlegung  der  alten  Emissionstheorie  des  Lichts, 
da  sich  die  Interferenz  durch  diese  letzte  Lehre  durchaus  nicht 
erklären  läfst.  Wir  werden  bald  (§.  19.)  denselben  Gegen- 
stand mit  Hülfe  der  mathematischen  Analyse  näher  zu  be- 
trachten Gelegenheit  erhalten. 

17)    Geschwindigkeit  der  Vibrationen  des 

Lichts. 

Die  Interferenz  giebt  zugleich  ein  sehr  einfaches  Mittel, 
die  Länge  der  Wellen  und  die  Geschwindigkeit  der  Vibra- 
tionen des  Lichts  in  diesen  Wellen  zu  messen.     Man  kann 

nämlich  die  zwei  so  eben  untersuchten  Lichtbilder  I  und  l'Fig. 

190 

hinter  den  beiden  Planspiegeln  als  zwei  identische  Lichtquel- 
len betrachten  ,  die  man  der  früheren  einfachen  Quelle  S  sub- 
stituirt.  Die  von  den  Spiegeln  zurückgeworfenen  Lichtwellen 
werden,  wie  bereits  erwähnt,  sphärische  Wellen  seyn,  die 
ihren  Mittelpunct  in  I  und  l'  haben.  Die  vollen  Kreise  der 
Figur  mögen  die  Oberflächen  aller  derjenigen  aus  I  und  Y 
kommenden  sphärischen  Wellen  bezeichnen,  die  zu  derselben 
Zeit  um  um  2X,  um  3A  ••  oder  kurz  um  eine  ganze  An- 
zahl von  Wellenlängen  von  einander  abstehn.  Die  punctirten 
Kreise  aber  sollen  diejenigen  Wellen  bedeuten,  die  von  jenen 

ersten  um  ^  oder  3  ^-  oder  5  ^  .  .  abstehn.  Dieses  voraus- 
gesetzt werden  diejenigen  Puncte ,  in  welchen  sich  zwei  volle  r 
oder  auch  zwei  punctirte  Kreise  schneiden,  diejenigen  seyn, 
wo  eine  Concordanz  der  Vibrationen ,  also  eine  höhere  Inten- 
sität des  Lichts,  also  auch  ein  heller  Streifen  entsteht,  wäh- 
rend im  Gegentheile  alle  die  Puncte,  in  welchen  ein  voller 
Kreis  einen  punctirten  tri  fit,  eine  Discordanz  der  Vibration 
nen,  eine  Aufhebung  des  Lichts,  also  auch  einen  dunklen 
Streifen  zeigen  werden.  Seyen  CE  und  C*  E  die  beiden  vol- 
len Kreise,  die  durch  den  Punct  E  gehn ,  und  Seyen  B  und 
B'  die  zwei  Durchschnittspnncte  derselben  vollen  Kreise  mit 
den  punctirten  Kreisen  B'E'  und  ß  E',  die  jenen  vollen  Krei- 
sen unmittelbar  nachfolgen.  Ist  dann  B  B'  =  b  die  Breite  ei- 
nes Streifens  und  ist  I  El'  =  E  BE'  =•  EB'  E'  =  q>  der  Win- 
kel, unter  welchem  sich  zwei  nächste  volle  und  punctirte 
Kreise  schneiden ,    so  hat  man  sehr  nahe  B  E  =  ^  b  und 

Rrrr  2 
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EE'=  wenn  wieder  X  die  Länge  der  Lichtwelle  be- 

zeichnet;  also  auch 

X  =  b  Sin,  qp. 

Hat  man  also  Jen  Winket  q>  geroessen  ( was  raitteUt  eines 
Repetitionskreises  sehr  wohl  geschehn  kann),  und  kennt  man 
(durch  Hülfe  eines  mit  einem  Fadenmikrometer  versehenen 
Mikroskops)  auch  die  Breite  b  der  lichten  Streifen,  so  kann 
man  daraus,  mittelst  der  letzten  Gleichung,  auch  die  Länge  X 
der  Lichtwellen  bestimmen.  Diese  Gleichung  zeigt,  dafs  die 
Breite  b  der  Streifen  für  dasselbe  farbige  Licht  desto  gröfser 
ist,  je  kleiner  der  Winkel  op  genommen  wird,  d.  h.  je  naher 
die  beiden  Spiegelbilder  I  und  1'  an  einander  genommen  wer» 
den  und  je  weiter  sie  oder  ihr  mittlerer  Punct  O  von  dem. 
Mikrometer  des  Mikroskops  entfernt  sind.  Man  roufs  daher  den 
Neigungswinkel  der  beiden  oben  erwähnten  Planspiegel  so 
nahe  an  180  Grade  nehmen,  als  möglich,  damit  b  so  grofs 
als  möglich  oder  damit  die  Messungen  so  genau  als  möglich, 
werden.  Fhesnel  hat  diese  Messungen  mit  grofser  Genauig- 
keit vorgenommen  und  folgende  Resultate  gefunden. 


Licht  des 

Sonnen- 

spectrums 

X  =  Länge  der  Welle 

|  In  Duodec.  - 
in  Millimetern  Linien  des  Pa- 
|   riser  Fufses 

Violett 

Indigo 

Blau 

Grün 

Gelb 

Orange 

Roth 

0,0004*23 
0,000449 
0,000475 
0,000512 
0,000551 
0,000583 
0,000620 

0,000187 
0,000199 
0,0002 1 1 
0,000227 
0,000244 
0,000258 
0,000275 

Nennt  man  nun,  wie  zuvor,  a  die  Geschwindigkeit  der  Fort- 
nzung  des  Lichts ,  die,  wie  bekannt,  280000000  Meter  in 
einer  Zeitsecunde  betragt,  und  bezeichnet  r  die  Zeit  einer 
ganzen  Schwingung  des  Lichts  oder  des  Aethers,  so  hat  man, 
wie  oben  für  die  Schallwellen, 

X  =  ar  oder  t  =  — , 

a 

und  da  man  die  Lange  X  der  Lichtwelle  für  jede  einzelne 
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Farbe  bereits  aus  der  vorhergehenden  Tafel  kennt,    so  wird 

man  mittelst  der  Gleichung  r  =  —    die    Zeit    einer  jeden 

Schwingung  des  Lichtes  bestimmen  können.  Da  diese  für  t 
zu  erhaltenden  Zahlen  alle  ungemein  klein  gegen  die  Zeitein- 
heit (gegen  eine  Zeitsecunde)  sind ,  so  wird  es  angemessener 
seyn,  die  Anzahl  n  der  Schwingungen  zu  bestimmen,  die  ei- 
nem jeden  farbigen  Lichte  während  der  Zeit  einer  Secunde 
zukommt.  »Man  hat  aber  nx=lSec,  also  auch 

1 

n  =  — 
x 

oder 


o=T, 

und  da  in  der  vorhergehenden  Tafel  die  Längen  A  der  Wel- 
len in  Millimetern  ausgedrückt  sind,  so  wird  man  in  der  letz- 
ten Gleichung  auch  die  Grösse  a  =  280000000000  Millimeter 
setzen.  Substituirt  man  dann  für  X  die  Zahlen  der  Tafel,  so 
erhält  man  für  die  Anzahl  n  der  ganzen  Schwingungen,  wel- 
che jedes  farbige  Licht  während  einer  Zeitsecunde  zurücklegt: 


Farbe 

n 

Violett 

Millionen 

Indigo 

624  — 

Blau 

589  — 

Grün 

547  — 

Gelb 

509  — 

Orange 

480  — 

Roth 

451  - 

18)  Analytische  Theorie  der  Interferenz. 


Nachdem  wir  in  dem  Vorhergehenden  die  allgemeinen 
Erscheinungen  der  Interferenz  und  auch  die  Ursache  derselben, 
so  weit  dieses  ohne  mathematische, Analyse  geschehn  kann,  darge- 
stellt haben,  so  ist  nun  noch  übrig,  die  eigentliche  wissenschaftliche 
Theorie  derselben  unmittelbar  aus  den  vorhergehenden  allge- 
meinen Gleichungen  (B)  der  Undtilation  abzuleiten.  Wir  wol- 
len dabei,  mit  beständiger  Rücksicht  auf  Fbesnel's,  Cauchy's 
umi  Poisson's  ausgezeichnete  Arbeiten  in  diesem  höchst  in- 
teressanten Zweige  der  Physik ,  vorzüglich  auf  dje  durch  Klar- 
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heit  und  Vollständigkeit  sich  auszeichnende  Darstellung 
sieht  nehmen,    die  Aiky  in  dem  oben  angeführten  Werke1 
gegeben  hat. 

Die  Gleichungen  (B)  des  §.  14.  haben  in  dem  folgenden 
§.  15.  verschiedene  Formen  ihrer  Integration  erhalten.  Wir 
beschränken  uns  hier  zuvörderst  auf  eine  der  einfachsten  die- 
ser Formen,  nämlich  auf  die  Gleichung  (2)  der  Anmerkung(l) 
des  §.  15.  Wenn  man  nämlich  die  Geschwindigkeit  der  Fort- 
pflanzung des  Lichts,  die  wir  bisher  a  genannt  haben,  der 
Einfachheit  der  nun  folgenden  Bezeichnungen  wegen  durch  a 
ausdrückt,  so  hat  man  nach  der  erwähnten  Gleichung  (2) 
des  §.  15. 

y=-a  Sin.  p£-(at-x)  +  A]   (D) 

für  die  Ordinate  y  des  Elements  der  Welle,  die  der  Abscisse 
x  für  die  Zeit  t  entspricht.  Das  Differential  dieser  Gleichung 
in  Beziehung  auf  y  und  t  giebt 

_=__CoS.  [x("*_x)  +  AJ  (D) 

für  die  Geschwindigkeit  des  Elements  der  Welle  in  der  Rich- 
tung der  y. 

In  diesen  Ausdrücken  bezeichnet  X  die  Länge  der  Welle,  n 
die  Ludolph'sche  Zahl,  und  A  und  a  sind  zwei  Constanten,  von 
welchen  die  letzte  a  den  gröfsten  Werth  von  y  oder  die  AmpU» 

Qn 

iiide  (§.6.)  der  Vibration  bezeichnet.  Der  Bogen  —  (at  —  x)+A, 

von  welchem  die  GröTse  y,  so  wie  -J-  als  eine  Function  er- 

J9  dt 

scheint,  wird  das  Mafs  der  Phasen  (§.  1. II.)  genannt.  Beide 
Ausdrücke  zeigen,  dafs,  da  die  Zeit  t  gleichförmig  fortgeht, 
die  auf  einander  folgenden  Schwingungen  alle  isochron  oder  von 
gleicher  Dauer  sind,  dafs  ihre  Amplitude  constant  und  dafs 
die  Dauer  einer  jeden  Schwingung  gleich  2n  dividirt  durch 

den  Factor  von  t,  das  heifst,   gleich  2n  dividirt  durch  — — i 


l    Undulatorjr  Theory  of  Optics.  Cambr.  1831. 
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X  ...  X 

also  gleich  —  oder  endlich  gleich  t  ist,  wo,  wie  oben,  t  = —  die 

Dauer  einer  Schwingung  des  leuchtenden  Körpers,  also  auch 
des  durch  ihn  in  Vibration  gesetzten  Aethers  bezeichnet. ,  Dies« 
Ausdrücke  gelten  übrigens  iür  alle  Gattungen  von  Wellen, 
dieselbe  mag  in  einer  vor-  und  rückgängigen  Bewegung  der 
Elemente  (des  Aethers  oder  der  Luft)  nach  der  Richtung  des 
Fortschreitens  der  Welle,  wie  in  unserer  ersten  Figur,  oder  sie 
mag  in  einer  auf  diese  Richtung  senkrechten,  auf-  und  nie- 
dergehenden Bewegung,  wie  in  der  «weiten  Figur,  bestehn. 
Legt  man  durch  den  Mittelpünct  eines  sphärischen  Wellensy- 
stems, das  z.  B.  auf  der  horizontalen  Oberfläche  eines  ste- 
henden Wassers  entsteht,  eine  verticale  Ebene,  und  bezeich- 
net der  Durchschnitt  dieser  Ebene  mit  dem  ruhenden  Was- 
serspiegel die  Axe  der  x,  so  wird  diese  Ebeue  die  auf  dem 
bewegten  Wasser  entstehenden  Wellen  in  einer  Curve  schnei- 
den, deren  auf  dem  Wasserspiegel  senkrecht  stehende  Coor- 
dinaten  y  in  der  schneidenden  Ebene  liegen.  Wird  endlich 
die  Lage  der  Axe'  der  x  durch  eine  gespannte,  im  Gleichge- 
wicht stehende  Saite  ausgedrückt,  und  bezeichnet  man  dnrch 
y  die  auf  jene  erste  Lage  senkrechte  Entfernnng  jedes  Ele- 
ments der  Saite,  welche  dieselbe  durch  irgend  eine  augen- 
blickliche Störung  jener  Lage  erhalten  hat,  so  wird  die  Curve, 
welche  die  Saite  für  jede  Zeit  t  einnimmt,  so  wie  auch  die- 
jenige, welche  die  der  Saite  zunächst  liegenden  Luftschichten 
erhalten  und  auf  die  anderen  ihnen  nächstliegenden  Schich- 
ten fortpflanzen,  durch  dieselbe  obige  Gleichung  ausgedrückt 
werden.  Wir  haben  aber  oben  (Anmerk.  II.  des  §.  15.)  ge- 
sehn, dafs  die  allgemeinen  Gleichungen  (B)  oder  dafs  der  Dif- 
ferentialausdruck (§.  15.  IV.) 

(&)-(&)-.* 

in  welchem  eigentlich  die  ganze  Undulationstheorie  enthalten 
ist,  nicht  blofs  durch  eine  einzige  der  obigen  ähnliche  Glei- 
chung, sondern  dafs  sie  vielmehr  durch  eine  ganz  willkürli- 
che Anzahl  solcher  Gleichungen  dargestellt  wird,  so  dals  man 
daher  für  das  Integral  der  Gleichung  (C)  den  Ausdruck  an- 
nehmen kann 

y  =  ^.aSin.r^r(at-x)+  A 
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wo  2  das  gewöhnliche  Summenzeichen  ist  9  und  dafs  daher 
^ie  Gleichung  (D)  eigentlich  dem  folgenden  Ausdrucke  gleich- 
bedeutend ist 


yssaSin.  £^(at— x)  +  aJ 
■fbSin.  ^(««-x)  +  b] 
+  cSin.  [2J?(at-x)+c]+...i 


wo  die  Gröfse  a  oder  die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung 
(des  Lichts  im  Aether  oder  des  Schalls  in  der  Luft)  nach 
dem  Vorhergehenden  im  Allgemeinen  eine  unveränderliche 
Gröfse  ist. 

I.  Jedes  dieser  einzelnen  Glieder  der  Gleichung  (D*) 
drückt  eine  einfache,  isolir^e  Welle  und  alle  zusammen  drük« 
ken  daher,  wenn  sie  zu  gleicher  Zeit  bestehn  sollen,  die 
Coincidenz  oder  euch  die  Superposition  aller  dieser  einfachen 
Wellen  aus»  Betrachtet  man  nnn  zuerst  nur  zwei  dieser  coin- 
cidirenden  Wellen,  für  welche  also  die  Abscisse  x  denselben 
Werth  haben  soll,  nämlich 


und 


y  =  a  Sin.  [y*  (at-x)  +  a] 
/  =     Sin.  [£(«t-x)+A']f 


so  kann  die  Summe  yt  diefer  beiden  Ausdrücke  auch  auf  fol- 
gende Art  dargestellt  werden: 

y( = («  Co«.»A  +  »'  Coi.  A' )  Sin.  (2*  (o  t  —  x)) 

- 

+  («Sin.A  +  a'SiD.A')  Co».  (x<at— *>) 

I 

und  dafür  endlich  kann  man  noch  kürzer  setzen 

yi==a  Sin.  ^(at  — x)  +  A#J  .  .  .  (1), 


wenn  man  nämlich  die  beiden  Gröfsen  a#  und  A,  so  »o- 
nimmt,  dafs  man  hat 
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Sin.  A,  =  a  Sin.  A  +  a'  Sin.  A', 
Bt  Cos..  At  =s  a  Cos.  A  +  a'  Cos.  A\ 

Wenn  man  die  beiden  letzten  Gleichungen  quadrirt  und  ad- 
dirt,  so  hat  man 

a/  =  a*  +  a'»  +  2aa'Cos.(A  — A') 

und  ebenso  giebt  die  Division  jener  zwei  Hülfsgieichungen 

_        .       a  Sin.  A -f- a' Sin.  A' 
Tang.  A;  —  a  Cos.  A     a'  Cos.  A' 9 

Die  Gleichung  (1)  zeigt,  dafs  die  Summe  der  Ordinaten  von 
je  zwei  Wellen  in  demselben  Medium,  zu  dem  die  Geschwin- 
digkeit a  gehört,  wieder  als  die  Ordinate  einer  andern  dritten 
Welle  betrachtet  werden  kann,  die  aus  jenen  beiden  gleich- 
sam zusammengesetzt  ist.  Die  Lange  X  der  zusammengesetzten 
Welle  ist  dieselbe,  wie  die  der  beiden  einfachen ,  aber  die 
gröfsten,  positiven  und  negativen  Werthe  von  y  sind  ver- 
schieden.   Der  grtifste  Werth  der  Vibration  ist 

bei  der  ersten  einfachen  Welle  gleich  at 
bei  der  zweiten  einfachen  Welle  gleich  a' 
und  bei  der  zusammengesetzten  Welle  gleich 

•  =  fa*  +  a  *  +  2  aa  Cos.  (A  —  A' )  . 

Dieser  Werth  von  a,  hängt  daher,  wie  die  letzte  Gleichung 
zeigt,  von  dem  Warthe  des  Winkels  A  — A'  ab\  Ist  A—  A'=0, 
so  hat  a,  selbst  wieder  seinen  gröfsten  Werth,  nämlich 

•,=  •  +  •'• 

Ist  aber  A  —  A'  oder,  was  dasselbe  ist,  A'  —  A  =  180°,  so 
hat  ay  seinen  kleinsten  Werth,  nämlich 

a,=  a  — a\ 

19)    Conourrenz  von  zwei  g leich grofsen 

Wellen. 

Nehmen  wir  an,  dafs  die  Maxima  der  beiden  einfachen 
Vibrationen  gleich  sind  oder  dafs  a=a'  ist.  Für  diese  Voraus- 
setzung ist  aber,   wie  aus  den  vorhergehenden  Gleichungen 

folgt,  

a,=  K*2a* +2a*  Cos. ( A  —  A' )  =  2  a Cos. \  (A — A') 

und 
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rr.»g.  A,=  ?iü4^=Tg.  *  (A+A')  oder  A  =  }(A+A'). 
°    '     Cos.  A +  Cos.A 

Hier  müssen  wir  nun  zwei  Fälle  unterscheiden. 

1.   Ist  nämlich  für  den  ersten  Fall  A'  =  A,    so  sind  die 
beiden  ersten  einfachen  Vibrationen 

aSin.[^(at-x)  +  Aj  und  a'  Sin.  J~(at  —  x) +A'J, 

da  nicht  nur  a  =  a',  sondern  auch  A=A'  ist,  in  nichts  mehr 
verschieden  oder  sie  sind  unter  sich  ganz  identisch,  wie  z.  B. 

F»ß-  die  Wellen  (ß)  und  (£).    Für  diesen  ersten  Fall  ist  aber 

171V  a==2a  und  A,=  A, 

also  die  dritte  oder  zusammengesetzte  Welle 

2a  Sin.  ^(at-x)+A], 

oder  die  zusammengesetzte  Welle  hat  (wegen  A/  =  A=A') 
ihren  groTsten  Werth  an  derselben  Stelle,  wie  jede  der  bei- 
den einfachen,  und  das  Maximum  der  zusammengesetzten  ist 
doppelt  so  grofs,  als  das  jeder  einfachen. 

II.    Ist  aber  für  den  zweiten  Fall  A'  =  A  +  180°  oder 

Ar=A  +  7i,  so  geben  die  vorigen  Gleichungen 

a,=  0, 

d.  h.  das  Maximum  der  zusammengesetzten  Vibration  ist  Null, 
oder:  es  hat  für  diesen  Fall  gar  keine  Vibration,  also  auch 
Lein  Licht  statt. 

Um  diesen  wichtigen  Fall  näher  zu  betrachten,  wollen 
wir  in  dem  Ausdrucke 

y'  =  .'Sin.  ß?(«t-x)+A']  =  aSiD.  [l?(„t-x)  +  A'] 

der  zweiten  einfachen  Vibration  den  gegenwärtigen  Werth 
A'  =  Aj^Tt  Substituten ,  so  dafs  man  also  hat 

y  =  aSin.  £~  (at  —  x)  +  A+*| 

oder,  was  dasselbe  ist, 

y  =  aSin.  ^  (*t-x  +  1 X)  +  aJ  . 
Allein  dieses  ist  ganz  und  gar  derselbe  Ausdruck  oder  die- 
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selbe  Form,  welche  man  erhalt,  wenn  man  in  der  ersten  Vi- 
bration 

aSin.  jjL^(«t-x)  +  A~] 

statt  x  die  Gröfse  x  setzt. 

Das  heifst  also:  der  Ausdruck  der  zweiten  Vibration 

aSin.  [~C«t  —  *)  +  A'J 

ist,  wenn  man  in  ihm  nach  unserm  zweiten  Falle A'  =  A  +  n 
setzt,  ganz  identisch  mit  dem  Ausdrucke  der  ersten  Vi- 
bration 


i»  a 


Sin.  £lü(«t  —  x)  +  aJ  , 


wenn  man  nur  in  dieser  ersten  Vibration  statt  x  die  Gröfse 
xljTyX  setzt.  Wenn  also  zwei  gleichgroße  Wellen  (in  wel- 
chen nämlich  a  =  a'  ist),  von  welchen  aber  die  eine  um  IX 
hinter  der  andern  zurück  oder  vor  ihr  voraus  ist,  sich  be- 
gegoen,  so  heben  sie  sich  [da  a,=s.()  ist]  einander  auf,  und  F»g. 


171. 

es  iiat  gar  keine  Vibration,  also  auch  kein  Licht  in  dem  Orte 
der  Begegnung  statt.  Die  Wellen  (ß)  und-  (6)  oder  auch  (7') 
und  («)  sind  in  diesem  Falle  entgegengesetzt,  da  die  Höhen 
der  einzelnen  Elemente  dieser  Wellenpaare  bei  der  einen 
Welle  den  Vertiefungen  derselben  bei  der  andern  Welle  ent- 
sprechen und  umgekehrt,  so  dafs  für  dasselbe  Element  die  Or- 
dinaten  y  in  beiden  Wellen  überall  dieselbe  Gröfse  und  ent- 
gegengesetzte Zeichen  haben.  Eine  jede  Welle  kann  daher 
durch  eine  andere  völlig  aufgehoben  oder  vernichtet  werden, 
wenn  beide  dieselbe  Lange  X  haben,  wenn  sie  in  derselben 
Richtung  fortschreiten,  wenn  ihre  Maxima  gleich  sind,  und 
wenn  endlich  die  eine  der  andern  um  eine  halbe  Wellen- 
länge vor  oder  nach  geht.  Da  überdiefs  die  Beschleunigung 
oder  Verzögerung  von  einer  oder  zwei  oder  auch  mehrern 
ganzen  Wellen  ganz  und  gar  keine  Aendernng  in  der  Wel- 
lenbewegung hervorbringen  kann,  so  wird  man  den  so  eben 
erhaltenen  Satz  noch  allgemeiner  so  stellen  können,  dafs  die 
zwei  mit  den  erwähnten  Eigenschaften  versehenen  Wellen 
sich  in  allen  den  Fällen  aufheben  oder  »erstören ,  wenn  ihre 

gegenseitige  Distanz  IX,  $X,  $X  .  .  oder  überhaupt  X 
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beträgt,  wo  n  die  natürlichen  Zahlen  1,  2,  3  .  •  * 
net.  In  dieser  Zerstörung  der  Wellen  oder  in  dieser  gegen- 
seitigen Aufhebung  des  Lichts  besteht  aber  die  Interferenz 
(§•  16*)  desselben,  und  wir  haben  bereits  oben  (§.  10«)  be- 
merkt ,  dafs  auch  bei  den  Schallwellen  in  der  Luft  analoge  Er- 
scheinungen statt  haben,  so  wie  wir  auch  später  (§.  22.)  wie- 
der auf  denselben  Gegenstand  zurückkommen  werden ,  wo  die 
Intensität  des  interfehrten  Lichts  untersucht  werden  soll. 

In  allen  übrigen  Fallen,  welche  zwischen  jenen  beiden  (wo 
A  =  A  und  wo  A'  =  A+*  ist)  in  der  Mitte  liegen,  findet 
man,  dafs  c  oder  das  Maximum  der  zusammengesetzten  Welle 
immer  kleiner  ist  als  2a  oder  2b,  das  heifst,  immer  klei- 
ner als  das  doppelte  Maximum  jeder  der  zwei  einfachen 
Wellen. 

III«  Seyen  demnach,  um  das  Vorhergehende  zur  beque- 
men Uebersicht  zusammenzunehmen,  die  beiden  einfachen 
Wellen 

y  =  •  Sin.      (« t  —  x)  und y'=  a' Sin.  £?~(at — x)  +  A'J  , 

wo  wir  die  erste  Constante  A  gleich  Null  gesetzt  haben,  da 
die  GrbTse  A'  allein  schon  die  Verschiedenheit  der  Phasen 
beider  Wellen  hinlänglich  ausdrückt,  and  seyÄ  um  noch  mehr 
abzukürzen,  der  Winkel 

—  (at  — x)  =  w, 

so  dafs  demnach  die  beiden  einfachen  Wellen  sind 

y=a.Sin.  co  und  y  =a'Sin.  (w  -f-  A') , 

so  hat  man  für  die  aus  ihnen  zusammengesetzte  Welle 

y^a.Sin.fa  +  AJ, 

wo  die  Gröfsen  a,  und  A/  durch  folgende  Gleichungen  be- 
stimmt werden: 

a^Sin.  A#  =  a'Sin.  A'  und  af  Cos.  A==a  +  a'  Cos.  A*, 
oder  wo  man  hat 

•  =  K"a*  +  a'*  +  2aa'Cos.A'und  Tang.  A  =    *  ^  A '  . 

•      a  -{-  a  Cos.A 

Man  wird  also  immer  jene  zwei  einfachen  Gleichungen  in 
eine  einzige  yt  =  et  Sin.  (  u)      A,)  zusammensetzen  können. 
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wenn  man  nur  die  Gröfsen  a/  und  A/  den  letzten  Bedingungs- 
gleichungen gemäfs  annimmt.  Ebenso  wird  man  auch  um- 
gekehrt jede  einzelne  Welle  y#  =  a.  Sin. (a>  +  A#)  in  zwei 
andere 

y  =  aSin.cu  und  y'  =  a'  Sin.  (w  -f"  A'  ) 

zerlegen  können,  wenn  man  nur  die  Gröfsen  a  und  a'  so  an- 
nimmt, dafs  man  hat 

i  =  a  Cos.  A)    .         ,  Sin.fA' —  A,)^  * 

c-     a'i  oder  auch  •  =  »   ^ — zr-^i 

a  =  a^  Sm.  A,  J  1      Sin.  A  [ 

,  Sin.  A 

a  =a,   -  J 
*    Sin.  A  • 

wobei  der  Winkel  A'  der  beiden  einfachen  Wellen  willkür- 
lich bleibt. 

- 

IV.  Da  das  hier  angewendete  Verfahren  ganz  analog  mit 
dem  des  sogenannten  Kräfteparallelogramms  in  der  Mechanik 
ist,  so  sieht  man,  dafs',  wenn  zwei  einfache  Wellen  in  ihrer 
GrbTse  und  Lage  durch  zwei  Seiten  eines  Parallelogramms  dar- 
gestellt werden,  die  aus  ihnen  zusammengesetzte  Welle  durch 
die  Diagonale  dieses  Parallelogramms  gegeben  seyn  wird  und 
umgekehrt.  Geht  für  den  einfachsten  Fall  das  Parallelogramm 
in  ein  Rechteck  Über  oder  ist  der  Winket  A'  =  90°=  *  n, 
so  wird  man  also  die  zwei  einfachen  Wellen 

y  ==  a  Sin.  to  und  y'  =  a'  Sin.  («  +  t  *0 

in  eine  einzige  y  =  a  Sin.  (w  +  A^)  zusammensetzen ,  wenn 
man  die  Gröfsen  a,  und  At  den  folgenden  Gleichungen  gemäfs 

nimmt:' 


Tang.A,=3  — 
Und  ebenso  wird  man  umgekehrt  jede  einzelne  Welle 

in  zwei  andere 

y=aSin.  w  und  yr  =  a' Sin.  (cd  +  t*0 
zerlegen  können,  wenn  man  die  Gröfsen  a  und  a'  den  folgen- 
den Ausdrücken  gemäfs  nimmt: 
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8  =8  Cos.A  1 
a'==a,Sin.AJ 

V.  Von  den  übrigen  besondern  Fällen  kann  man  noch 
folgende  bemerken.  Ist  A'  =  0  oder  sind  die  beiden  einfa- 
chen Wellen  in  derselben  Phase,  so  hat  man,  wie  sofort 
fcus  (III)  folgt,  für  die  aus  ihnen  zusammengesetzte  Welle 
yt  =  (a  -f-  a' )  Sin.  w.  Ist  daher  überdiefs  a'  =  —  a ,  so  ist  yt  =  O. 
Ist  A'  =  180°  =  71  oder  sind  die  zwei  einfachen  Wellen  in 
ihren  Phasen  entgegengesetzt,  so  ist  für  die  zusammengesetzte 
Welle  y  =  (a  —  a')  Sin,  w.     Ist  überdiefs  a'  =  a ,  so  ist 

y,=  o. ' 

Ist  endlich  bei  den  zwei  einfachen  Wellen  in  (III)  die 
Gröfse  a  =  a',  so  hat  man  a  =  2  a  Cos.  4  A'  und  Arf  =  {A', 
und  daher  für  die  zusammengesetzte  Welle 

y t = 2  a1  Cos.  i  A'  Sin.  (w  +  J  A' ). 

Ist  aber  a  =  —  a',  so  erhält  man  a  =  2  s  Sin.  |A'  und 
A^  =  £(A'-f-  yr),  also  auch  für  die  zusammengesetzte  Welle 

y  ==  2aSin.JA'Sin.       +  — ^~~~)  • 

20)    Coocurrenz  mehrerer  Wellen. 

So  wie  wir  im  Vorhergehenden  zwei  Wellen  combinirt 
haben ,  so  wird  man  auch  drei  und  mehrere  derselben  verbin- 
den können.    Sind  z.  B.  diese  drei  Wellen 

•  Sin.pp(«t-x)+A], 
a'Sin.  pjp(ot — ^O  +  A'l, 

.-Sin.[^C«t-x)  +  A"], 
io  hat  man  für  die  Summe  dieser  Ausdrücke 

(a  Cos.  A  +  »'  Cos.  A'  +  a"  Cos.  A"  ) Sin.  ~  (a  t  —  x) 

+  (aSin.A+a'Sin.A'  +  a"Sin.  A")Cos.  —  (ot-3) 
und  dieser  Summe  kann  man  auch  folgende  Gestalt  gaben 


Digitized  by  Googl 


Des  Lichtes.   Interferenz.  1367 

F  Sin.  ?£.  («t- x)  +  G  Cos.  ~  («  t  — x); 

diesen  letzten  Ausdruck  endlich  kann  man  wieder  gleich 
setzen 

•,Sin.  p*(«t_x)  +  A,j, 

wenn  man  nämlich  die  Gröfsen  a,  und  At  nach  §.  18. 1.  so  an- 
nimmt, dafs  man  hat 

F  =  a#  Cos.A4  und  G  =  a#Sin.  Ac, 

oder,  was  dasselbe  ist, 

  Q 

a  =K"F2  +  G2  und  Tang.  A  = 

v 

IV Tan  sieht,  wie  man  dieses  auf  eine  unbestimmte  Anzahl  von 
coincidirenden  Wellen  fortsetzen  kann.  Ist  diese  Anzahl  un- 
endlich grofs  und  sind,  wie  man  mit  Recht  annehmen  kann, 
die  einzelnen  Wellen  (d.  h.  ihre  gröfsten  Werthe  a,  a',  a"..) 
alle  unendlich  klein,  so  dafs  man  diese  Gröfsen  a,  a',  a"... 
als  Diiferentialgröfsen  betrachten  kann,  so  werden  die  Gröfsen 
F  und  G  der  Natur  der  Sache  nach  durch  die  Integralrech- 
nung gegeben  werden,  und  dann  wird  man  die  Endresultate 
und  At  ganz,  wie  zuvor,  bestimmen. 

I.  Wenn  nur  eine  einzige  Welle  (des  Schalls  durch  die 
Luft  oder  des  Lichts  durch  den  Aether  gehend)  angenommen 
Wird,  so  kann  natürlich  von  einer  Interferenz  keine  Rede 
seyn.  Allein  x  so  wie  eine  einzelne  Schallwelle  keinen  Ton, 
so  wird  auch  eine  einzelne  Lichtwelle  noch  kein  Licht,  we- 
nigstens kein  für  unseren  Gesichtssinn  merkbares  Licht  her" 
vorbringen.  Auch  betrachtet  man  aus  dieser  Ursache  in  der 
Akustik  sowohl,  als  auch  in  der  Optik  immer  eine  Aufein- 
anderfolge von  mehreren  Wellen,  die  aus  demselben  oder  auch 
aas  mehrern  Mittelpuncten  ausgehn. 

IL  Der  gröfste  Werth  einer  jeden  Vibration  oder  die  söge* 
nannte  Gröfse  der  JVelle  oder  auch  die  Amplitude  derselben 
(§•60*  das  heilst ^  der  Werth  der  vorigen  Gröfsen  a,  a',  a".  M 
wird,  streng  genommen,  auch  nicht  bei  den  einander  näch- 
sten, aus  einem  Mitteipuncte  kommenden  sphärischen  Wellen 
gleich  grofs  seyn.  Es  ist  oben  (§.  6  und  70  gezeigt  worden, 
dals  diese  Amplitude,  von  welcher  die  Intensität  (des  Schalls 
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oder  des  Lichts)  abhängt,  bei  sphärischen  Wellen  im  unbe- 
grenzten Räume  sich  wie  verkehrt  das  Quadrat  des  Halbmes- 
sers der  Welle  verhält.  Diesem  gemäfs  wird  man  also  auch 
eine  vollkommene  Interferenz  des  Lichts  nicht  annehmen  kön- 
nen. Aber  es  ist  klar,  dafs  in  einiger  Entfernung  von  den 
Mittelpunkten  die  einander  nächsten  Wellen  doch  wenigstens 
ungemein  wenig  in  ihrer  GrbTse  oder  Amplitude  verschieden 
seyn  werden,  so  dafs  eine  vollkommene  Gleichsetzung  der- 
selben für  unsere  Sinne  keinen  bemerkbaren  Fehler  erzeugen 
kann. 

III.  Bei  der  Luft  ist  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  a 
des  Schalls ,'wie  wir  oben  gesehn  haben,  im  Allgemeinen  für 
alle  Wellenlängen  X  dieselbe.  Man  hat  anfangs  bei  dem  Ae- 
ther  dieselbe  Voraussetzung  für  die  Lichtwellen  gemacht,  aber 
man  fand  sich  im  Verfolge  genauerer  Untersuchungen  gezwun- 
gen, diese  Hypothese  für  die  Undulation  des  Lichts  als  in 
vielen  besondern  Fällen  unstatthaft  aufzugeben.  Wir  werden 
weiter  unten  wieder  auf  diesen  Gegenstand  zurückkommen. 
Hier  wird  es  genügen  zu  bemerken,  dafs  zwei  Ausdrücke 
von  der  Form 

- 

•  SiD,p?(at-x)  +  Aj  and     Sin.        (a't-x)  +  A'!, 

in  welchen  die  Gröfsen  a  und  a ,  also  auch ,  wegen  der 
allgemeinen  Gleichung  X  =  ar,  die  Gröfsen  X  und  X'  ver- 
schieden sind,  nicht  auf  einen  einzigen  Ausdruck  von  dersel- 
ben Form  gebracht  werden  können,  aufser  wenn  man  anneh- 
men wollte,  dafs  zwischen  den  letzten  vier  Gröfsen  das  Ver- 
hältnifs 

statt  fände,  zu  welcher  Annahme  man  aber  keinen  Grand  an- 
geben könnte. 

IV.  Nehmen  wir  nun  eine  Reihe  von  einfachen  Wellen 
von  folgender  Form  an: 

y  =  a  Sin.  (w  +  A  ) 
y'=.'Sin.(W+A'),       .  m 

y '.«»•«■.  (w+A*) 
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wo  wieder  der  Kürze  wegen  o)  =  —  (at  —  x)  gesetzt  wird. 

Da,  jede  dieser  einfachen  Wellen 

•  Sin.  (o>  +•  A) 
•ich  nach  £.  19.  IV.  in  zwei  andere 

a  Cos.  A .  Sin.  to  und  a  Sin.  A .  Sin.  (o>  +  -J  n) 

zerlegen  läfst,  deren  Phasen  um  \  n  verschieden  sind,  so  wird 
man  auch  statt  jener  gegebenen  Wellen  die  folgenden  Wel- 
leopaare setzen  kennen: 

y  =  a  Cos.  A.  Sin.  co  4"  a  Sin.A  .Sin.  (oi  +  \ri) 
y  =  a'Cos.  A'.Sin.oj  +  a'  Sin.A'.  Sin.  (a>  +  \n) 
y"=  a"Cos.  A".Sin.<n  +  a"  Sin.  A".  Sin.  (w  +  \n) 
y»=  an Cos.  A* •  Sin. (o      anSin.  AB.Sin.  (w  +  \n). 
Setzt  man  aber  der  Kürze  wegen 

2 .  a  Cos.  A  =  a  Cos.  A  +  a  Cos.  A'  +  a"  Cos.  A"-J-  .  . 

und 

S.aSin.  A=aSin.A +  a' Sin.  A'+a"  Sin.A'' +  . 
so  erhalt  man  für  die  Summe  aller  vorhergehenden  Wellen- 
paare den  Ausdruck 

^.aCos.  A .  Sin.  co  -j-  2; .  aSin.  A.  Sin.(a>  -f"  \n) 

und  d|iese  Doppelwelle  läfst  sich  wieder  nach  §.  19.  IV.  auf  s 
die  folgende  einfache  Welle 

y,=  a,  Sin.  (w  +  A#)  .  .  .  .  (2) 

'  zurückführen,    wenn  man  die  beiden  Gröben  a#  und  A#  so 
nimmt,  dafs  man  hat 

a,  =  f  (2 .  a  Sin.  A  )*  +  (2 .  a  Cos.  A)2 

und 

_       .       2".  a  Sin.A 
T.og.A  =  ZaCogA> 

so  dafs  demnach  alle  vorhergehenden ,  durch  die  Gleichungen 
(!)  vorgestellten  Wellen  auf  die  einzige  Welle  (2)  zurückge- 
führt werden  können,  die  der  Summe  von  jenen  gleichbedeu- 
tend ist. 

21)    Verhalten  der  durch  kleine  Oeffnungen 

dringenden  Lichtwellen.  % 

Ein«  grofse  Anzahl  von  aufeinander   folgenden,  ähnli- 
chen, sphärischen  Lichtwellen  bewegen  sich  gegen  dea  ebenen 
Bd.  IX.  Ssss 
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Schirm  AB,  in  welchem  eine  kleine  Oeffnung  eb  engebrecht 
ist;  man  sücbe  die  Gröfse  der  Schwingung  (oder  die  Ampli- 
Ftg.tiide  der  Vibration)  für  irgend  einen  Panct  M  des  Halbkrei- 
ses, den  man  auf  dar  andern  Seite  des  Schirms  aus  dem  Mit- 
telpuncte  C  der  Oeffnung  beschrieben  hat.     Nimmt  man  die 
Oberflächen  der  sphärischen  Wellen  in  der  Nähe  der  Oeff- 
nung ab  als  kleine,  dem  Schirme  selbst   parallele  Ebenen  an 
und  nennt  man  CM =r  den  Halbmesser  des  Kreises,  Ca=Cb=b 
den  Halbmesser  der  Oeffnung  und  endlich  den  Winkel  BCM=0, 
so  kann  man  sich  den  Durchmesser  ab  der  Oeffnung  in  eine 
grofse  Menge  gleicher  Theile  getheilt  vorstellen.    Sey  Cx  =  x 
eines  dieser  Theilchen  und  dx  die  Breite  desselben,  so  bat 
man 

MxrzrTV  +  x*—  2rxCos.0. 

Wenn  nnn  eine  Welle  bei  der  Oeffnung  ab  ankommt,  so 
wird  jedes  von  jenen  kleinen  Theilchen  an  der  Oeffnung  eine 
divergirende  Welle  erzeugen,  die  für  alle  Werthe  von  9  die- 
selbe Intensität  hat.  Denn  wenn  es  sich  von  Schallwellen  in 
der  Luft  handelte,  und  wenn  eine  Anzahl  aß  von  Lufttheil- 
chen  der  Oeffnung  ab  zugetrieben  würde,  so  würde  dadurch 
die  Luft  in  der  Oeffnung  verdichtet  werden,  und  diese  Ver- 
dichtung würde  eine  neue  Luftwelle  erzeugen,  die  für  alle 
Weithe  von  0  dieselbe  Intensität  hätte.  Dasselbe  werden 
wir  also  auch  für  den  Aether  annehmen  können«  Ebenso  wer- 
den wir  die  Gröfse  der  Schwingung  oder  die  Amplitude  der 
Vibration,  im  Aether  wie  in  der  Luft,  der  Entfernung  Mx 
verkehrt  proportional  annehmen,  wenn  die  Welle  den  Pontt 
M  der  Peripherie  unseres  Kreises  erreicht  hat.  Da  nun  alle 
die  kleinen  Wellen,  die  in  den  verschiedenen  Puncten  der 
Oeffnung  ab  erzeugt  werden,   in  derselben  Phase  (§.  1.  am 

Ende)  stehn,  so  wird  für  jede  derselben  die  Gleichung  gelten 

« 

_         a  ,f9x  _.     2  7t  ,         •**  \ 

y==  17       T  ^ 

wenn  man,  wie  es  hier  offenbar  erlaubt  ist,  die  constaete 
Gröfse  A  der  Gleichung  (D)  des  §.  18.  wegläfst,  da  dieselbe 
auf  die  gegenwärtige  Untersuchung  ohne  weitern  Einflute  ist. 
Löst  man  aber  den  vorhergehenden  Ausdruck  von  Mx  auf, 
so  findet  man 
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•  t 
x=r— xCos.Ö  +  ^.Sin.*©  +  ... 

Ist  aber  x  so  klein  gegen  den  Halbmesser  r  des  Kreises,  dais 
man  die  Grifte  —  ohne  merklichen  Fehler  vernachlässigen  kann, 
so  hat  man 

o       •  2 n  * 

*>y=  -jjf^-  Sin.  —  («t— r+xCot.©) 

und  davon  iat  dt*  Integral  * 

7=*J'4^rSia'  T  («*—»  +  *  Cofc 6) 

oder  auch,  da  der  Warth  von  Mx  fiir  eine  «ehr  kleine  Oeff- 
nung  sehr  nahe  conetant  oder  gleich  MC  es  r  iat, 

y=  i  fSxSin.  ^  («t-t+xCoi.0). 

- 

Führt  man  diese  Integration  aus,  so  erhalt  man 

y"-2rff'L.0CofcXCBt-,+  xCofce> 

und  nimmt  man,  wie  es  die  Natur  der  Aufgabe  mit  sich 
bringt,  dieses  Integral  von  X  =  —  b  bis  x  e=  +  b,  so  erhalt 
man  für  den  gesuchten  Werth  von  y 

y=57^ls^fCo,¥ 

and  dieser  Ausdruck  lüftt  sich  auch  so  schreiben  • 


v  —   2b7rCos.e  2« 

Diese  Gleichung  (2)  giebt  aber,  wenn  man  sie  mit  der  all- 
gemeinen Gleichung  (D)  zusammenstellt,  eine  Welle,  deren 

Amplitude  a'  gleich  ist 

aX            2b *  Cos.  0 
•  Sin.  — —  . 


r  n  Cos.  0 

Dieses  vorausgesetzt  wollen  wir  nun  zwei  Fälle  unterschei- 
den, 

I.   Sey  für  den  ersten  Fall  die  Wellenlange  X  grosser, 
*!•  der  Radius  b  der  Oeffnung;    dieses  ist  der  Fall  für 
SchallunlUn ,  wo  wir  oben  (§.  2.  IL)  gesehn  haben,  dafj 

Ssss  2 
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i 

Längt  dieser  Wellen  für  den  tiefsten  uns  noch  hörbaren  Ton 
über  32  Per.  Fufs  und  selbst  für  den  höchsten  Ton  noch:  1,5 
Duod.-Zoll  beträgt*   Für  diesen  Fall  wird  also  der  Bogen 

2byrCos.0 
"  X 

immer  sehr  klein  und  daher  nur  sehr  wenig  von  seinem  Sinus 
verschieden  seyn,  wenn  man  nur,  wie  wir  vorausgesetzt  ha- 
ben ,  die  Oeffnung  des  Schirms  selbst  ungemein  klein  nimmt* 
Für  die  Schallwellen  hat  man  daher  die  Amplitude 

,_       aX         2byrCos.0  2ab 
in  Cos.  0  *        X  r  ' 

so  dafs  also  a'  eine  von  0  ganz  unabhängige  Gröfse  ist,  d.  h. 
dafs,  wenn  Schallwellen  durch  die  kleine  Oeffnung  jenes 
Schirms  dringen,  das  Ohr  dieselben  in  allen  Puncten  des 
Kreisumfanges  AMB  oder  nach  allen  Richtungen  0  gleich  gut 
hören  wird ,  so  lange  nur  die  Entfernung  r  des  Ohrs  von  der 
Oeffnung  dieselbe  bleibt,  wie  dieses  auch  der  Erfahrung  vollr 
kommen  gemäfs  ist. 


IL  Ist  aber  für  den  zweiten  Fall  die  Gröfse  X  viel  klei- 
ner als  b,  wie  dieses  bei  dem  Liebte  *on  allen  Farben,  nach 
der  oben  (§«,<17>)  gegebenen  Tafel,  zutrifft,  so,  ist  für  den 
Punct  N  der  Kreisperipherie,  welcher  der  Oeffnung  nahe  senk« 
recht  gegenübersteht,  der  Winkel  0  nahe  gleich  90°,  *1$° 
Cos.  6  nahe  gleich  Null ,  also 


c.    2b*rCos.0           1.,2brrCos.0  . 
Sin.  ^          nahe  gleich  , 

- 

so  dafs  daher  die  Amplitüde  a"  für  die  in  N  auffallenden 
Lichtwellen  den  Werth  erhalt 

«3,  2b7iCos.0_2ab 

a    rn  Cos.  0'    x  ;  r~' 

wie  zuvor  für  die  Schallweilen.  Für  alle  andere  Puncte  der 
Peripherie  aber  ist  diese  Amptitüde  gleich  Null,  so  oft 

2bnr  Cos.  0       ,        ,         .  Ä    '  •  _*         ,  Ä 

 — —  oder  =  +  2fr  oder  s±s  ±Ztt  n.  s.  w. , 

das  heilst,  so  oft 


Co*.©=±  ±  oder        j|*  oder  =  ±g  u.  w. 


ized  by  Googl 


Des  Lichtes.  Interferenz»  1373 

wird.  Es  giebt  also  in  der  Peripherie  zu  beiden  Seiten  des 
Punctes  N  eine  Folge  von  Puncten,  wo  gar  kein  Licht,  son- 
dern völlige  Finsternifs  herrscht,  nnd  dieser  Puncte  sind  desto 
mehr,  je  kleiner  X  gegen  b  ist.  Zwischen  diesen  ganz  fin- 
stern  Pnncten  giebt  es  allerdings  wieder  mehrere  lichte  Puncte, 
aber  sie  sind  alle  viel  schwacher  beleuchtet,  als  der  oben  be- 
trachtete  Punct  N.  In  der  That  wird  man  für  die  noch  am 
stärksten  beleuchteten  dieser  mittleren  Puncte  sehr  nahe 

QbnCos.G         ,  . 

T  ==±1 

setzen,  so  dafs  daher  die  Amplitude  derselben 


X 


rnCos.0 

seyn  wird.  Da  aber  (nach  §.  7«)  ^0  Intensität  der  Beleuch- 
tung sich  wie  das  Quadrat  der  Amplitude  der  Schwingung 
verhalt,  so  hat  man,  wenn  I  diese  Intensität  für  den  Punct 
N  und  T  die  Intensität  für  alle  andere  Orte  der  Peripherie, 
wo  sie  noch  am  grbTsten  ist,  bezeichnet, 

I:I  =  (~?)   1  (rnct.e)  ' 

oder  es  ist 

V  l2 

T^b^Cos.2^* 

■ 

eine  sehr  kleine  GrbTse,  so  lange  nur  0  etwas  von  90°  ver- 
schieden ist.  Nach  der  Tafel  des  §.  17«  hat  man  z.  B.  für 
weifses  Lieht  im  Mittel  X  =  0,0005  Millimeter.  Ist  also  z.B. 
der  Halbmesser  b  der  Oeffnung  ein  Millimeter  (oder  0,44  Pa*. 
Duod. -Linie),  so  ist  auch 

I'  0,0000000063 
I  ~     Cos.  # 

also  eine  gegen  die  Einheit  immer  äufserst  geringe  GrbTse,  so 
lange  nicht  Cos.  0  sehr  nahe  an  Null  ist.  Daraus  folgt 
demnach,  dafs  blofs  in  dem  der  tDeffnung  ab  senkrecht 
gegenüberstehenden  Puncte  N  des  Kreisumfangs  eine  be- 
merkbare Intensität  der  Beleuchtung  statt  hat,  während  alle 
andere  Puncto  des  Kreises  sehr  nahe  in  totaler  Finsternis 
liegen,  1 
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III.    Diese  Folgerung  ist  für  die  Undulationslehre  von  der 
gräfsten  Wichtigkeit,  de  durch  tie  der  vorzüglichste  Einwurf, 
welcher  ihr  von  ihren  Gegnern  gemacht  worden  ist,  vollatän- 
dig  widerlegt  wird.    Man  hat  nämlich  eingewendet,   dafs  das 
Licht,   wenn  es ,  wie  der  Schall,  durch  Wellen  verbreitet 
werden  tollte,  sich  euch,  wie  der  Schall,   nach  allen  Rich- 
tungen von  der  Oeffnung  ab  gleichförmig  ausbreiten  miifste, 
da  man  doch,  im  Gegentheile  sähe ,  dafs  ein  durch  eine  kleine) 
Oeffnung  eines  verfinsterten  Zimmere  eindringendes  Licht  nur 
die  dieser  Oeffnung  in  der  Richtung  des  Lichtes  gegenüber- 
liegenden Puncto,  keineswegs  aber  nach  Art  des  Schalls  das 
ganze  Zimmer  erfülle.     Die  Widerlegung  dieses  scheinbar  so 
Sterken  Einwurfs  liegt  eber,  wie  man  aus  dem  Vorhergehen- 
den sieht,  darin,  dafs  die  Wellen  des  Lichtes  unvergleichbar 
kleiner  sind  eis  die  des  Schalls,  und  die  hier  aufgestellte  Theo- 
rie zeigt  deutlich,  dafs  diese  beiden  Erscheinungen  sich  kei- 
neswegs widersprechen  und  dafs,  aus  demselben  Grunde,  der 
Schall  sich  nach  allerg  Seiten,   das  Licht  aber  nur  in  einer 
einzigen  Richtung,   die  zugleich  die  Richtung  der  Fortpflan- 
zung der  Lichtwellen  ist,   für  unsere  Sinne  bemerkbar  fort- 
pflanzen kann. 

IV*  Im  Vorhergehenden  wurden  die  zweiten  und  hö- 
hern Potenzen  der  sehr  kleinen  Gröfse  x  vernachlässigt.  Man 
sieht  aber  leicht,  dafs,  wenn  man  auch  diese  höheren  Poten- 
zen noch  mitgenommen  hätte,  dadurch  unsere  vorhergehende 
Folgerung  keine  wesentliche  Aenderung  erleiden  könnte.  Man 
würde  nämlich  für  den  ersten  Fall  oder  für  die  Schallwellen 
ganz  und  gar  dasselbe  Resultat  gefunden  haben  und  für  den 
zweiten  Fall  würden  blofs  diejenigen  Puncto  zu  beiden  Sei- 
ten von  N,  wo  eine  völlige  Finsternifs  und  wo  noch  eine, 
obechon  immer  äufserst  schwache,  gröfste  Beleuchtung  herrscht, 
etwas  weniges  aus  ihren  Stellen  vor-  oder  rückwärts  verscho- 
ben werden,  was  alles  in  unsern  obigen  Schlüssen  nichts  än- 
dern kann. 

V.  Noch  läfst  sich  aus  dem  Verhergehenden  eine  an- 
dere wichtige  Folgerung  ziehn.  Bei  unserer  Unken  ntnifs  des 
Gesetzes  der  Intensität,  nech  welchem  sich  die  aus  einem  Mit- 
ttlpuncte  kommenden  sphärischen  Lichtwellen  in  verschiede- 
nen Richtungen  fortpflanzen,  heben  wir  in  der  einfachsten 
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Hypotheu  angenommen ,  dafs  diese  Intensität  für  alle  Rieh- 
tUDgen  dieselbe  sey.      Obschon  diese  Annahme  nicht  unmit- 
telbar bewiesen  werden  konnte,  so  wird  sie  doch  durch  die 
Auflösung  unsers  letzten  Problems  vollkommen  bestätigt.  Wir 
haben  nämlich  gefunden,  daf»,  wenn  die  Länge  X  der  Welle 
gegen  den  Halbmesser  b  der  Oerfnung  sehr  klein  ist,  eine  un- 
sern  Sinnen  noch  merkbare  Intensität  des  Lichts  blbfs  in  der- 
jenigen Richtung  statt  hat,   in  welcher  sich  die  Lichtwelle 
selbst,  ehe  sie  jene  Oeffnung  errreichte,  fortgepBanzt  hat,  was 
denn  auch  den  Beobachtungen  vollkommen  gemäfs  ist.  Das- 
selbe würde  aber  auch  noch  der  Fall  seyn,  wenn  die  Inten- 
sität des  Lichtes  nicht  coostant,  sondern  irgend  eine  Function 
des  Winkels  Q  wäre,   welchen  es    mit    der  ursprünglichen 
Richtung  der  Welle  macht*     Da  nämlich  die  Intensität  blofs 
für  0  =  90°  für  uns  noch  merkbar  ist,    so  werden  wir  jene 
Function  nur  so  annehmen  dürfen,   dafs  sie  in  der  Nähe  von 
0  =  90°  sich  nur  nicht  schnell  ändert   und  dafs  sie,  Wenn 
dieser  Winkel  0  kleiner  wird ,  rasch  abnimmt. 

VI.  Das  Vorhergehende  setzt  ebenfalls  voraus,  dafs  die 
Lichtwellen  sich  in  allen  Richtungen  mit  derselben  Geschwin- 
digkeit fortpflanzen  und  dafs  auch  die  Richtung  der  Bewe- 
gung aller  jener  kleinen  Wellen,  die  durch  die  Oeffnung  ab 
gehn,  mit  der  auf  der  Ebene  des  Schirms  senkrechten  Rieh«- 
tung  der  ursprünglichen  grofsen  Welle  identisch  ist.  Denn~ 
der  durch  die  Oeffnung  ab  gehende  Theil  der  grofsen  Welle 
beleuchtet  nur  denjenigen  Theil  des  Halbkreises,  welcher  senk- 
recht über  ab  steht,  und  wenn  man  diese  Oeffnung  ver- 
schliefsen  und  dafür  den  Schirm  an  einer  andern  Stelle  öff- 
nen  wollte,  so  würde  wieder  nur  derjenige  Theil  des  hinter 
dem  Schirme  befindlichen  Raumes  beleuchtet  werden,  welcher 
dieser  neuen  Oeffnung  senkrecht  gegenüber  steht.  Eben  durch 
diese  Erfahrungen  ist  man  aber  auf  die  zuerst  aufgestellte  Hy- 
pothese der  Emanation  oder  der  geradlinigen  Ausströmung  des  | 
Lichtes  gekommen,  die  sich  auch  allerdings  durch  ihre  Ein- 
fachheit vor  allen  andern  darbieten  mufste. 

i 

22)    Intensität   des  durch  Spiegel  inter ferirten 

Lichts. 

Wir  haben  bereits  oben  (§.  190  §esehn*   ****  *wei  *Ui 
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derselben  Quelle  kommende  Lichtstrahlen  sieh  in  ihrem  Lichte 
gegenseitig  bald  verstarken,    bald  auch  schwächen,  ja  sogar 
einander  ganz  aufheben  können.     Wir  wollen  nun  sehn,  wie) 
man  den  Grad  dieser  Intensität  des  Lichtes,    der  durch  die 
Concurrenz  zweier  solcher  Strahlen  entsteht,   genauer  bestim- 
Fig  men  kann.    Nehmen  wir  an,  dafs  von  dem  leuchtenden  Puncte 
A  eine  Reihe  von  divergirenden  Lichtwellen  ausgehe  und  auf 
zwei  Planspiegel  BC  und  CD  falle,    die  nur  um  einen  sehr 
kleinen  Winkel  <a  gegen  einander  geneigt  sind,  so  dafs  beide 
zusammen  sehr  nahe  in  eine  und  dieselbe  Ebene  fallen«  Sey 
C  die  Protection  der  geraden,   auf  der  Ebene  der  Zeichnung 
senkrechten  Linie,  in  welcher  sich  diese  zwei  Spiegel  schnei- 
den,   und  EF  ein  ebenfalls  auf  der  Zeichnungsebene  senk- 
recht stehender  Schirm,  der  das  von  den  beiden  Spiegeln  re— 
flectirte  Licht  auffangt,  ganz  so,  wie  wir  dieses  oben  (§•  16. 
£ig*  188.)  angenommen  haben«      Dieses  vorausgesetzt  sey  Gr 
das  (durch  die  gewöhnlichen  Regeln  der  Katoptrik  bei  ebe- 
nen Spiegeln  bestimmte)  Bild  von  A,  wie  es  von  dem  Spie- 
gel BC  entworfen  wird,  und  ebenso  H  das  durch  den  Spie- 
gel CD  erzeugte  Bild  desselben  Lichtpuoctes  A,  so  dafs  man 
also  annehmen  kann,  das  Licht  komme  nicht  sowohl  von  die* 
sem  Puncto  A  ,   als  vielmehr  von  den  beiden  Puncten  6  und 
H  dieser  zwei  Bilder.      Die  von  dem  ersten  Spiegel  BC  zu- 
rückgeworfenen Lichtwellen  werden  sich  (nach  §.  12.)  so  ver- 
halten,  als  ob  sie  aus  dem  Mittelpuncte  G  ausgegangen  wä- 
ren,   und   die  Entfernung  jedes  Elements  M  einer  solchen 
Welle  von  G  wird  immer  gleich  seyn  der  Summe  der  Ent- 
fernungen NM  und  NA,  wenn  N  den  Punct  des  Spiegels  BC 
bezeichnet,  in  welchem  der  von  A  kommende  Lichtstrahl  auf- 
fallt und  von  welchem  dieser  Strahl  nach  dem  Puncto  M  des 
Schirms  EF  zurückgeworfen  wird.    Es  ist  nämlich,    wie  aus 
den   ersten  Elementen   der  Optik    folgt,    NM  =3  GN  und 
ebenso  AN  =  GN,  also  auch  AN  +  NM  =  GM. 

Nehmen  wir  ferner  an,  dafs  die  von  dem  blofs  imaginä- 
ren Puncto  G  entstehende  Welle  in  demselben  Augenblicks 
aus  diesem  Puncto  G  ausgehe,  in  welchem  die  wahre  Welle 
aus  dem  Lichtpuncte  A  entspringt,  und  dafs  sie  auch  dieselbe 
Intensität  des  Lichtes  habe.  Ganz  ebenso  soll  auch  die  an- 
dere,  von  dem  zweiten  Spiegel  CD  kommende  Welle  aus 
dem  imaginären  Puncto  H  in  demselben  Augenblicke  und  mit 
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derselben  Intensität  ausgehn,  mit  welcher  die  wahre  Welle 
von  A  ausgeht,  so  dafs  also  das  hier  aufzulösende  Problem 
eigentlich  in  der  Bestimmung  der  Intensität  zweier  Lichtwel- 
len besteht,  die  in  derselben  Zeit  und  mit  derselben  Intensi- 
tät von  den  beiden  Mittelponcten  G  Und  H  ausgehn  und 
sich,  wenn  sie  dem  Schirm  EF  begegnen,  unter  einander  ver- 
mischen. Zu  diesem  Zwecke  sey  L  der  mittlere  Punct  der 
jene  beiden  Puncto  verbindenden  Geraden  G  H  und  ö  der 
Punct  des  Schirms,  in  welchem  die  Gerade  LC  verlängert 
dem  Schirme  begegnet.  Setzen  wir  die  Linien  AC  =  f  und 
CO  =  g,  so  ist,  wie  man  sofort  sieht,  der  Winkel  GfcH  =2 «,* 
und  da  GC  =  AC=HC  ist ,  so  steht  C  I^  senkrecht  "auf  GH 
und  balbirt  den  Winkel  GCH,  so  dafs  man  also  Hat  ' 

GL  =  HL  =  fSin.iü 

m  '  ..11 

LO  =  fCos.a+g.  '  - 

♦  '  i 

Nimmt  man  nun  die  Gröfse  oder  die  Amplitude  jeder  Well© 
der  Entfernung  derselben  von  ihrem  Mittelpuocte  verkehrt  pro- 
portional an,  so  wird  man  für  jeden  dem  Puncto  O  des 
Schirms  sehr  nahen  Punct  M,  unserer  allgemeinen  Gleichung 
(P)  des  §.  18«  zufolge,  den  Ausdruck  haben 

Da  aber  die  Veränderungen  in  der  Länge  der  Linie  GM  f  un- 
serer Voraussetzung  gemafs  nur  sehr  klein  seyn  können,  so 
wird  man  in  dieser  Gleichung  links  vom  Sinuszeichen  statt 
GM  die  constante  Gröfse  LO,  die  sehr  nahe  gleich  f-f  g  ist, 
setzen  können,  so  dafs  man  daher  hat 

y9  =  fTi'SiD-  ^~  (« t  -  GM,  +  A ), 

wo  wieder  o  und  A  die  swei  oben  (§.  18.)  eingeführten  Con- 
stanten bezeichnen.  Auf  ganz  dieselbe  Weise  wird  man  auch 
für  die  von  dem  Mittelpuncte  H  ausgehende  Lichtwelle  haben 

y'*==^Siu.^(at--HM  +A), 

wo  die  Constante  A  in  beiden  Gleichungen  für  y  und  y  die- 
selbe seyn  mufs,  weil  die  Wellen  von  den  beiden  Puncten 
G  und  H,   der  obigen  Voraussetzung  gemäfs,  in  demselben 
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Augenblicke  ausgehn,  also  auch  für  jede  gegebene  Zeit  io  der- 
selben Phase  sind.  Wenn  nun  diese  beiden  Wellen  sich  ia 
dem  dem  Puncte  O  sehr  nahen  Puncte  M  des  Schirms  begeg- 
nen, so  wird  man  für  die  aus  dieser  Begegnung  entspringende 
Welle  den  Ausdruck  haben  y  =  y'  +  y"  oder 

y  na  j-p-|  Sin.^(at-GM  +  A)+Sin.~  (at-HM  +  A)J, 

welche  (Gleichung  auch  so  geschrieben  werden  kann: 
Y=£-g  Co,2(GM-HM).>^(a,-2H+?i]«  +Ä). 

Da  nun  nach  dem  Vorhergehenden  die  Intensität  des  Lichtes 
•ich  wie  das  Quadrat  der  Amplitude  der  Welle  verhalt  und 
da  nach  §.  18.  Gleichyng  (D)  die  Amplitude  gleich  dem 
Factor  der  trigonometrischen  Function  dieser  Gleichung  d.  h. 
gleich  dem  gröfsten  Wertbe  der  GröTse  y  iat,  so  wird  man 
für  die  Intensität  I  dieser  vermischten  oder  dieser  DoppelweUe 
den  Ausdruck  haben 

Um  diese  Gleichung  weiter  zu  reduclren,  bemerken  wir,  data 
man  hat 

GM1  =s  LO*  +  (GL  +  OM)2 

oder,  was  dasselbe  ist, 

G  M  »  =  (f  Cos.  w  +  g)*  +  (f  Sin. ot  +  O  M)  *, 
wofür  man  annähernd  setzen  kann 

GM=fCo..»+g  +  ^""  +  ?M>». 

i  Cos.  (o  +  g 

Ganz  auf  dieselbe  Art  erhält  man  auch 

HM  =  f  Cos. co  +  g+ 1 . (fSi"' *  —  0 M)\ 

fCos.«  +  g  - 

Die  Differenz  dieser  beiden  GröTsen  ist  daher 

r**m        u»f  2fSin.w#OM 

OM  —  HM  =  — -  , 

fCos.ü>  +  g  ' 

oder,  da  der  Winkel  oi  immer  nur  äufserst  klein  iatj 

r*  um      tv ««     2f.OM.Sin.  w 
GM  —  HMb  j—  . 
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Wir  haben  daher  tut  die  Intensität  der  Doppelwelle  d.  b. 
für  die  Lichtstärke  in  dem  Puncte  M  des  Schirms 

1=4^ Cos.*  (Qn  0M   f*™\  CE) 
(Hl?     #  V     X      •  f+gj  •  •  •  *  ) 

Dieser  Aufdruck  fiir  I  vtriirt  also  je  nach  den  verschiedenen 
Lagen  des  Panctes  M  gegen  den  fixen  Punct  O  des  Schirms. 
Betrachten  wir  einige  dieser  Lagen  besonders. 

I.  Wenn  M  mit  dem  Pnncte  O  der  verlängerten  I<inie 
LC  zusammenfällt,  so   ist  OM  gleich  Null  und  die 
chung  (E)  giebt 

und  dieses  ist  zugleich  der  gräftt*  Werth,   den  die 
stärke  der  Doppelwelle  auf  dem  Schirme  erhalten  kann. 

II.  Wenn  M  von  dem  fixen  Puncte  O  zu  beiden  Sei- 
ten des  letztern  sich  entfernt,  so  dafs  man  z.  B,  hat 

—  f  Sin. » '  4  ' 

.0  wirf  der  Wiok.1  ?£l2J« .  =±±„,  aUo  in 

Cosinus  dieses  Winkels  gleich  Null,  also  ist  auch  für  diesen 
Fall 

1=0, 

oder  die  Intensität  des  Lichts  verschwindet  für  diesen  Punct 
des  Schirms,  der  daher  ganz  dunkel  oder  lichtlos  ist. 

III.  Nimmt  man  aber  den  Punct  M  so,  dafs  man  hat 

» 

so  wird  jener  Winkel  gleich  +_n  und  daher 

T_  4a» 
~(f  +  g)2 

oder  die  Intensität  des  Lichtes  in  diesem  Puncte  hat  wieder 
itoen  grtffsten  Werth,  wie  in  I  oder  wie  für  OM  s  0. 

IV«    Nehmen  wir  ferner  M  so  an ,  dafs  man  hat 

-  fSio.  w  4' 
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so  wird  der  erwähnte  Winkel  gleich  4^  —  und  daher 

I '  n  0, 

oder  dieser  Punct  ist  wieder  ganz  finster,  wie  der  in  IL 

V.    Nimmt  man  endlich  allgemein  den  Punct  M  so  an, 
dafs  man  hat 

f  4-  ff  1 
OM  =  +  2oJEX*_  * 

f  bin.  (o  4 

wo  n  irgend  eine  ganze  und  gerade  Zahl  bezeichnet,  so  ist 
jener  Winkel  gleich  nn  und  daher 

I  =    4a2  ' 

(H-g)2' 

oder  I  hat  seinen  gröfsten  Werth,  wie  in  (I):  ' 
Ist  aber 

OM=+(2o+l)./±£-    *  / 

'  fSin.oj  4 

so  ist  jener  Winkel  gleich  (2  n  -J- 1 )  oderl  hat  seinen  klein- 
sten Werth  1  =  0  und  der  Punct  M  ist  ganz  lichtlos.  Die- 
ses gilt  von  den  Puncten  des  größten  und  kleinsten  Lichts. 
Zwischen  diesen  Puncten  nimmt  aber  die  Intensität  des 
Lichts  stufenweise  ab  oder  zu.  Man  sieht  daher,  übereinstim- 
mend mit  dem ,  was  bereits  oben  (§.  16.)  gesagt  worden  ist, 
dafs  es  auf  dem  Schirme  von  dem  fixen  Puncto  O  aus  längst 
der  Geraden  1K  eine  Reihe  von  ä'quidistanten  Puncten  geben 
wird ,  wo  die  Starke  der  Beleuchtung  abwechselnd  am  gröfs- 
ten und  am  kleinsten  ist,  dafs  der  Punct  O  selbst  einer  der  am 
meisten  beleuchteten  ist,  und  dafs  endlich  alle  Puncte  der  klein- 
sten  Beleuchtung  ganz  ohne  Licht  oder  völlig  dunkel  seyn 
werden.  Da  aber  der  Schirm  als  eine  auf  der  Ebene  der 
Zeichnung  (des  Papiers)  senkrecht  stehende  Tafel  angenom- 
men worden  ist,  so  sieht  man,  dafs  es  noch  mehrere  solche 
gerade  Linien  mit  abwechselnder  Beleuchtung  geben  wird,  die 
alle  der  IK  parallel  in  der  Ebene  des  Schirms  liegen.  Diese 
Linien  haben  je  nach  dem  verschiedenen  Neigurtgswinkel  0 
der  Spiegel  auch  verschiedene  Breiten  und  werden  daher 
Streifen  (Frtmges,  Fringes)  genanqt.  Aus  den  vorhergehen- 
den Werthen  von  OM  folgt,  dafs,  wenn  die  Gröfse  (f  +  fi) 
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oder  die  Distanz  LO  de*  Bildes  der  Spiegel  von  dem  Schirm 
gegeben  ist,  die  Breite-  OM  des  Streifens,  für  jede  bestimmte 
Farbe  *  sich  verkehrt  wie  f  Sin.  o>  oder  verkehrt  wie  GH  ver- 
hält, so  de£s,  je  näher  sich  die  beiden  Bilder  G  und  H  der 
beiden  Spiegel  kommen,  desto  grosser  auch  die  Breite  der 
Streifen  seyn  wird« 

VI.  }n  dem  Vorhergehenden  wurde,  der  Kürze  und 
groTsern  Einfachheit  wegen,  die  Reflexionsebene  AEBCDF 
Senkrecht  auf  die  Durchschnittslinie  der  beiden  Spiegel  ange- 
nommen. Allein  man  sieht  ohne  Rechnung,  dafs  eine  Nei- 
gung der  Spiegel  gegen  die  Ebene  der  Zeichnung  die  oben 
gefundenen  Resultate  im  Allgemeinen  nicht  andern  wird. 

VII.  Im  Obigen  wurde  durchaus  nur  gleichartiges  Licht 
vorausgesetzt,  z.  B.  das  zusammengesetzte  weifse  Sonnenlicht. 
Anders  würde  sich  die  Sache  verhalten,  wenn  die  zwei  Strah- 
len, um  deren  Mischung  es  sich  hier  handelt,  z.  B.  von  ein- 
fachen verschieden  gefärbten  Strahlen  des  Sonnenlichts  oder 
von  zwei  verschiedenen  unserer  künstlichen  Lichter  kä- 
men. In  solchen  Fällen  mufs  aber  das  Licht  als  aus  ver- 
schiedenen Wellen  zusammengesetzt  betrachtet  werden,  deren 
jede  einen  besondern  Werth,  für  die  Gröfae  X  hat,  wie  wir 
oben  (§.  17«)  gesehn  haben. 

VIII.  So  lange  daher  nur  von  gleichartigem  Lichte  die 
Rede  ist  oder  so  lange  bei  den  beiden  aus  G  und  H  kom- 
menden Wellen  die' Längen  X  derselben  auch  die  nämlichen 
Werthe  heben,  so  ist,  wie  wir  gesehn  haben,  für  den  fixen 
Punct  O  die  Intensität  des  Lichts  am  größten  und  gleich 

4a2  1 ' ' 

I==  (t  +  g)21 

welches  auch  der  Werth  dieser  den  beiden  Wellen  gemein- 
schaftlichen Gröfse  %  seyn  mag.  In  diesem  Puncte  O  wird  da-* 
her  euch  die  Intensität  der  blofsen  rothen  oder  der  blofsen 
grünen  Strahlen  u»  s.  w.  jede  für  sich ,  so  wie  dann  auch  die 
Intensität  des  ganzen  zusammengesetzten  oder  weifsen  Son- 
nenlichts am  gröfsten  seyn,  weil  der  letzte  Ausdruck  von  I 
genz  unabhängig  Von  X  ist.  De  nun  überhaupt  die  Beleuch- 
tung eines  jeden  Lichtes  gleich  dem  Quadrate  der  beleuchten- 
den Kraft  a  desselben ,  dividirt  durch  das  Quadrat  (f  +  g)M** 


■ 
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Entfernung  des  Lichts  von  dem  beleuchteten  Körper  ist,  so 
wird  jener  fixe  Punct  O  des  Schirmt  von  den  gesammten  ge- 
färbten Sonnenstrahlen  viermal  stärker  durch  die  beiden  Plan- 
spiegel BC  und  CD  erleuchtet  werden,  als  wenn  das  Licht 
des  Ponctes  Ä  nur  mittelst  eines  einsigen  dieser  neiden  Spie- 
gel auf  den  Schirm  reflectirt  worden  wäre.  Kein  anderer 
Pnnct  des  Schirms  erfreut  sich  dieses  Vortheiles,  denn  wenn 
man  die  Länge  einer  Welle  z.  B.  für  das  violette  Licht  durch 
X\  für  das  iodigofarbne  durch  X'\  für  das  blaue  durch  X"... 
bezeichnet  und  wenn  man  den  Werth  von  a  für  diese  Farben 
in  derselben  Ordnung  durch  a'9  a",  a"\  .  ausdrückt  und  dann 
z.  B.  den  Punct  M  betrachtet,  dessen  Entfernung  von  dem 
fixen  Puncto,  wie  oben  in  11L 

■ 

f  Sin.  6i  2 

ist,  so  erhält  man,  nach  dem  Vorhergehenden,  für  die  Inten- 
sität des  violetten  Lichts 

i<_  4a* 

für  das  indigofarbne 
fiir  das  blaut 


4a"f2  n%' 
l'"=  (f  +  g)»*Co>>*  J»r 

Wenn  aber  diese  farbigen  Lichtarten  nur  von  einem 
Spiegel  nach  dem  Puncte  M  des  Schirms,  ohne  Mischung  oder 
ohne  Interferenz  derselben,  wären  zurückgeworfen  worden,  so 
würde  man  für  die  Intensitäten  der  Beleuchtung  des  Puncte* 
M  erhalten  haben 

4a'*        4  a"*        4  a'"  * 

(f+ß)2'  cHl?'  (f+g)2  w# 

und  diese  Ausdrücke  sind  von  den  vorhergehenden  offenbar 
verschieden.  Daraus  folgt  demnach,  dafs  die  verschiedenen 
einzelnen  Farbenlichter  nicht  in  demselben  Verhältnisse  ge- 
mischt sind,  wie  in  dem  ursprünglichen  Lichte,  und  dafs, 
wenn  z.  B.  das  aus  dem  Puncte  A  ausströmende  Licht  weifses 
Sonnenlicht  ist,  kein  Punct  des  Schirms,   auiser  jenem  fixen 
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i  uncin  w  ,  wieder  tnii  reincin  weiisPu  i^icnie   oeieucnicT  ocya 

wird.  In  der  That,  die  Breite  der  erwähnten  hellen  and 
dunklen  Streifen  des  Schirms  wird  für  jede  einzelne  Farbe  des 
Sonnenlichts  dem  dieser  Farbe  entsprechenden  Werthe  von  X 
proportional  seyn.  Die  Streifen  des  violetten  Lichts  werden 
daher  enger  seyn,  als  die  des  grünen,  die  des  grünen  en- v 
ger,  als  die  des  gelben  u.  s.w.  Aber  der  durch  den  PunetO 
gehende  Streifen  besteht  ans  allen  jenen  gefärbten  Streifen,  de* 
reo  jeder  die  gröTste  Intensität  seiner  ihm  eigentümlichen  Be- 
leuchtung hat.  In  diesen  Streifen  wird  also  eine  vollkommen* 
Mischung  aller  Farben  des  Sonnenlichtes  statt  haben;  in  dem 
nächstfolgenden  Streifen,  tu  beiden -Seiten  von  jenem,  wird 
lehr  nahe  noch  eine  ebenso  vollkommene  Abwesenheit  des) 
Lichtes,  sehr  nahe  eine  völlige  Dunkelheit  herrschen;  in  dem 
dritten  oder  in  dem  nächstkommenden  hellen  Streifen  wird 
das  rothe  Licht  bereits  etwas  über  die  andern  Farben  heraus- 
treten ,  nnd  noch  mehr  wird  dieses  in  den  später  folgenden 
lichten  Streifen  der  Fall  seyn,  wo  das  rothe  Licht  über  das 
orangefarbne,  das  orangefarbne  über  das  gelbe  u.  s.  w.  her- 
austreten und  gleichsam  darüber  wegfliefsen  wird,  so  dafs 
daher  diese  von  dem  fixen  Puncte  O  mehr  und  mehr  entfern- 
ten Streifen  euch  mehr  und  mehr  gefärbt  erscheinen  werden, 
während  der  durch  O  gehende  Streifen  in  dem  hellsten  wei- 
ften Lichte  glänzt.  Nach  der  in  §.  17*  gegebenen  Tafel  für 
die  Längen  der  einzelnen  gefärbten  Lichtwellen  sollen  die  hel- 
len Streifen  auf  ihrer  äufseren ,  von  O  abgekehrten  Seite  roth 
and  auf  ihrem  inneren  Rande  violett  erscheinen,  was  auch 
vollkommen  mit  den  Beobachtungen  übereinstimmt*  In  grö- 
beren Entfernungen  von  O  wird  sich  der  breitere  rothe  Rand 
der  Aufsenseite  mit  dem  ebenfalls  breitern  blauen  Rande  de» 
Innenseite  der  nächsten  Streifen  immer  mehr  und  mehr  mi- 
schen, die  ganz  lichtlosen  Streifen  werden  immer  enger  und 
weniger  finster  werden  und  endlich  ganz  aufhören,  so  dafs,  in 
einer  beträchtlichen  Entfernung  von  O,  nicht  nur  die  dunk- 
len Streifen  verschwinden ,  sondern  auch  die  einzelnen  Farben 
der  lichten  Streifen  sich  in  solchem  Mafse  unter  einander  mi- 
schen werden,  dafs  das  Auge  im  Allgemeinen  nur  noch  eine 
nahe  gleichförmig  beleuchtete  weifse  Stelle  des  Schirms  be- 
merken kann,  was  ebenfalls  Alles  den  Beobachtungen  voll- 
kommen gemäfs  ist    üeberhaupt  können  diese  Streifen  immer 
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dann  nicht  mehr  .gesehn  werden,  wenn  der  eine  von  den  beiden 

Lichtströmen,  deren  Coincidenz  jene  Erscheinungen  verur- 
sachte, einen  Weg  zurückgelegt  hat,  der  um  mehrere  Werthe 
von  X  von  dem  Wege  des  andern  Stromes  verschieden  ist. 
Gehraucht  man  weifses  Sonnenlicht  bei  diesen  Experimenten, 
so  verschwinden  jene  Streifen,  sobald  der  Weg  des  einen 
Strahls  um  zehn  oder  zwölf  Werthe  von  X  gröber  oder  klei- 
ner ist,  alss  der  Weg  des  endern« 

IX.  Diese  Gröfse  X  ist,  wie  wir  oben  (§.  17.)  gesehn 
heben,  für  alle  Arten  von  Licht  ungemein  klein,  so  dafs  es 
uns  wohl  immer  unmöglich  gewesen  seyn  würde,  den  wahren 
Werth  derselben  zu  messen.  Allein  der  Winkel  w  der  bei- 
den Spiegel  kann  offenbar  so  klein  gemacht  werden,  als  man 
nur  immer  will,  oder  mit  andern  Worten,  der  Werth  der 
Gröfse 

f  Sin.  cd' 

kann  so  grofs  gemacht  werden,  als  es  uns  gefällt,  und  darin 
liegt  die  Möglichkeit,  jene  kleinen  Werthe  von  X  noch  unse- 
rer Messung  zu  unterwerfen,  wie  wir  dieses  bereits  oben 
(§*  17.)  gesagt  haben.  Auch  ist  schon  in  dem  Vorhergehen- 
den erwähnt  worden,  dafs  diese  ebenso  einfache  als  sinnrei- 
che Erklärung  der  Interferenz  des  Lichtes  zugleich  den  schön« 
sten  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  Undulationstheorie  giebt. 
Wenn  einer  der  beiden  Lichtstrahlen  durch  einen  undurch- 
sichtigen Körper  aufgehalten  oder  unterbrochen  wird,  so  ver- 
schwindet sofort  das  ganze  Phänomen  der  Interferenz  und  alle 
jene  früher  dunkeln  Streifen  werden  sofort  wieder  lipht.  Es 
ist  wohl  für  sich  klar,  dafs  man  diese  Erscheinungen  durch 
die  Emanations-  oder  Emissionstheorie,  wie  man  dieselbe 
euch  wenden  und  drehn  mag,  nie  auf  eine  einfache  und  ge- 
nügende Weise  erklären  wird,  und  man  kann  auch  nicht  ab- 
sehn, wie  irgend  eine  andere  Theorie,  aufser  jener  der  Un- 
dulation, davon  eine  befriedigende  Rechenschaft  geben  könnte, 

■ 

23)   Intensität  des  interferirten  Lichts  durch 

Prismen. 

Fig.  .  Nehmen  wir  nun  an »  dafs  von  dem  leuchtenden  Puncto  A 
*^eine  Reihe  von  divergireoden  Wellen  ausgehe,   die  auf  das 
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Prisma  BCD  fallen,  dessen  beide  Seiten  BC  und  CD  unter 
sich  gleich  sind  und  mit  der  dritten  Seite  BD  den  sehr  klei- 
nen Winkel  w  bilden,  welches  wird  die  Intensität  des  Lich- 
tes in  den  verschiedenen  Pnncten  des  Schirms  EP  seyn,  wo 
die  von  dem  Prisma  gebrochenen  Lichtströroe  sich  vermi- 
schen? Wir  haben  oben  (§.12.)  gesehn,  dafs  bei  der  Bre- 
chung des  Lichts,  wenn  es  z.  B.  aus  der  Luft  in  Glas  über- 
geht, der  Sinus  des  Einfallswinkels  zu  dem  Sinus  des  Re- 
fractionswinkels  sich  verhalt,  wie  die  Geschwindigkeit  des 
Lichts  in  der  Luft  zu  der  Geschwindigkeit  desselben  im  Glase. 
Bezeichnet  man  das  Verhältnifs  dieser  beiden  Geschwindig- 
keiten der  Kürze  wegen  durch  so  ist  fi  grö'fser  als  die  Ein-  „ 
heil,  weil  nach  §•  12.  Vlll.  die  Geschwindigkeit  des  Lichts 
in  den  dichteren  Mitteln  kleiner  ist,  als  in  den  dünneren. 
Dieses  vorausgesetzt  hat  man  (wenn  die  Buchstaben  dieser 
Figur  eine  analoge  Bedeutung  mit  denen  der  unmittelbar  vor- 
hergehenden Figur  haben)  sehr  nahe 

AG  =  AH  =  AC.(/u  —  l).Sin.w  =  fa  —  1)  f  Sin.oi. 

Allein  in  §.  22.  >  wo  die  Interferenz  des  Lichts  durch  die  Re- 
flexion desselben  von  zwei  Planspiegeln  erzeugt  wurde,  hat- 
ten wir  für  den  Werth  der  Linie  GL  =  LH  oder ,  was  hier,  , 
wo  der  Punct  A  mit  L  zusammenfällt,  dasselbe  ist,  für  den 
Werth  der  Linie , 

GA  =  AH=sfSin.w, 

» 

woraus  daher  sofort  folgt,  dafs  die  Antwort  auf  die  gegen- 
wärtige Frage  gegeben  seyn  wird ,  wenn  man  in  der  Formel 
des  §•  22.  itatt  f  Sin.  o>  die  Gröfse  (p  — l)fSin.  w  setzt,  so 
dafs  man  daher  sogleich  für  die  hier  zu  suchende  Intensität  I 
des  Lichtes  den  Ausdruck  erhält 

-  c&?  *"(r  ■ k^s-  °")-  <*>  ". 

und  aus  dieser  Gleichung  wird  man  ganz  ähnliche  Folgerun- 
gen, wie  aus  der  Gleichung  (E)  des  §.  22.  ableiten.  So  er- 
halten wir  z.  B.  für  die  Breite  der  hellen  und  dunklen  Strei- 
fen oder  Fransen  auf  dem  Schirm  EF  den  Ausdruck 

(f+g)  * 
(/*  — DfSiu.w*  V 

so  dafs  also  hier  die  DisUnzen  der  MiUelpuncte  der  hellen  und 

IX.  Bd.  Tttt 

- 

- 
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duoklen  Streifen  nicht  mehr  (wie  in  §.  22.  IX.)  bloff  von  X, 
sondern  vielmehr  von  der  Gröfse 

X 

t<-l 

abhängen«  Allein  fi  variirt  bekanntlich  mit  \ ,  da  fi  am  gröfs- 
ten  ist  für  die  kleinsten  X  und  umgekehrt  durch  die  ganze 
Reihe  des  Farbenspectrums.  Die  Breiten  dieser  Streifen  sind 
also  von  denen  des  §.  22.  etwas  verschieden  und  mehr  un- 
gleich und  die  oben  erwähnte  Mischung  der  Farben ,  zugleich 
mit  der  Verschwindung  der  dunklen  Streifen ,  hat  schon  für 
kleinere  Distanzen  von  dem  Puncto  O  statt,  als  in  §.22* 


24)  Intensität  des  i  n  te  rf  erirt  e  n  Lichts,  wenn 
einer  der  beiden  Lichtströme  durch  einen 
diaphanen  Körper  geht. 

Setzen  wir  nun  voraus,  dafs  von  dem  nach  §.  22-  oder 
23«  interferirten  Lichte  einer  der  beiden  Lichtströme  durch 
eine  Glasplatte  geht,  deren  beide  Seiten  unter  sich  parallel 
sind.  Sey  für  den  Fall  des  §•  22.»  wo  die  Interferenz  durch 
Fig. zwei  Spiegel  erzeugt  wird,  PQ  diese  Glasplatte  und  A  die 
Dicke  derselben.  Da  das  Verhältnis  der  Geschwindigkeit 
des  Lichts  in  der  Luft  zu  der  im  Glase  durch  fi  bezeichnet 
wird,  so  wird  man  den  Weg  des  durch  die  Glasplatte  gehen- 
den Lichtstroms,  der  ohne  dieses  Glas  gleich  LO  seyn  würde, 
jetzt  nur  gleich 

LO  +  (f4-l)i 
setzen ,  um  auf  diesen  Durchgang  des  Lichts  durch  die  Platte 
Rücksicht  zu  nehmen.    Nun  hatten  wir  oben  (§.  22.)  für  die 
Intensität  I  den  Ausdruck  erhalten 

1=ö^Co,-lr(GM_HM)* 

also  wird  man  auch  hier,  bei  dem  Durchgange  des  Lichts 
durch  die  Platte,  haben 

oder,  wenn  dieser  Ausdruck,  wie  der  analoge  des  §.  22.,  re- 
wird, 
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t          4a2  2tt  /fSin.  cj  ^  11— |  A 

I  =  (T+i?CosST(-f+F  0M~  ~-J)  -  V) 

Behandelt  man  diese  Gleichung,    wie  zuvbr  die  Gleichung 
(E)  des  §.  22.,    so  sieht  man,  dafs  jetet  die  Orte  der  gröfs- 
ten  Intensität  oder  der  stärksten  Beleuchtung  erhalten  werden 
wenn  man  die  GröTse 

__OM--_* 
nach  der  Reihe  gleich 

0  oder  +  —  oder  ±X  u.s.  w. 

1 

setzt,  das  heilst,  wenn  man  annimmt 


oder 


oder 


2fSin.o>  ^ 


*  »  •  « 

I.  Wenn  nun  die  Gröfse  —  1  für*  alle  Farben  de» 
Sonnenspectrums  denselben  Werth  hätte ,  so  würden,  die  letz- 
ten Ausdrücke  mit  denen  des  §.  22.  I.,  IL,  III.  .  .  völlig 
ubereinstimmen,  nur  wurde  die  Breite  der  Fransen  jetzt  gleich 

■ 

seyn.  Das  ganze  System  dieser  Fransen  würde  daher  durch 
die  Interposition  der  Glasplatte  blofs  die  Aenderung  erleiden, 
dafs  es  etwas  naher  an  den  oberen  Punct  K  oder  F  des  Schirms 
gerückt  würde.  Da  aber  u  —  1  für  verschiedene  Farben  auch 
in  der  That  verschiedene,  wenn  gleich  nur  wenig  verschiedene 
Werthe  hat,  so  wird  nebst  jener  Veränderung  des  gan- 
zen Systems  auch  noch  eine  geringe  Aenderung  in  der  Breite 
und  Colorirung  der  Fransen  eintreten  5  Aenderungen  übrigen*, 
die  alle  vollständig  durch  Hülfe  der  letzten  Gleichung  (E"j 
bestimmt  werden  können. 

■ 

II.  Man  sieht  leicht,   dafs  man,   wenn  zu  diesem  £x- 

Tttt  2 
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■ 

periment  eine  Platte  von  ganz  gemeinem  Glas«  genommen  wird, 
die  beiden  Längen  des  Weges  der  zwei  Lichtstrttme 

GM  und  HM  +  Gu—  t)J 

- 

wegen  der  ungemein  kleinen  Gräfte  X  für  jeden  Punct  der 
Tafel  zwischen  I  und  K  um  mehrere  Multiple  von  X  verschie- 
den erhalten  müsse,  da  eine  solche  Glasplatte  in  jedem  ihrer 
Poncte  eine  andere  Dicke  hat.  In  diesem  Falle  würde  nun 
also  nur  gemischtes  weifses  Licht  und  durchaus  keine  Fransen 
sehn.  Man  kann  sich  aber  dadurch  helfen,  dafs  man  eine  zo 
beiden  Seiten  nahe  parallele  und  dünne  Spiegelscheibe  in  zwei 
Stücke  bricht  und  das  eine  dieser  Stücke  in  den  einen,  das 
andere  aber  in  den  andern  der  beiden  Lichtströme  hält.  Bes- 
ser noch  wird  man  das  eine  dieser  Stücke  auf  den  ersten 
Lichtstrahl  senkrecht  halten,  während  man  das  andere  gegen  den 
zweiten  Lichtstrahl  unter  einer  kleinen  Neigung  stellt,  wo  man 
dann  diese  Neigung  des  letztern  Stücks  so  lange  ändern  kann, 
bis  jene  Fransen  ganz  rein  erscheinen.  Die  schiefe  Slellung  des 
zweiten  Stücks  gegen  den  zweiten  Lichtstrom  hat  nämlich  dieselbe 
Wirkung,  als  ob  dieses  zweite  Stück  an  Dicke  etwas  zugenom- 
men hätte ,  bis  es  die  gewünschte  Wirkung  hervorbringt. 

D.    Farbige  Kreise. 
25)  Enoheinnogen  der  farbigen  Kreise. 

Aufser  dem  erwähnten  Experimente  mit  zwei  nur  wenig 
gegen  einander  geneigten  Spiegeln  giebt  es  noch  eine  grofse 
Menge  anderer  Versuche,  bei  welchen  ebenfalls  jene  merk- 
würdigen hellen  und  dunklen  Streifen  erscheinen.  Sie  gehö- 
ren eigentlich  alle  zu  dem  Capitel  von  der  Interferenz  des 
Lichtes,  von  der  sie  als  eine  blofse  Folge  zu  betrachten  sind. 
Zur  bequemeren  Uebersicht  wollen  wir  sie  aber  besonders  be- 
trachten und  in  zwei  Classen  eintheilen,  deren  erste  die  far- 
bigen Hinge  begreift,  die  bei  dem  Durchgange  des  Lichts 
durch  sehr  dünne  Körper  entstehn,  während  die  zweite  Classe 
alle  diejenigen  Phänomene  umfassen  soll,  die  bei  dem  Durch- 
gänge des  Lichts  durch  sehr  kleino  Oeffnungen  statt  haben, 
Phänomene,  die  unter  der  Benennung  der  Diffraclion  (oder 
4er  Beugung)  des  Lichtes  bekannt  sind. 

Der  Apparat,  den  Niwtos  zur  Beobachtung  der  farbigen. 
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nach  ihm  benannten  Ringe  gebrauchte,  bestand  aus  einem  Spie- 
gelglas, dessen  Seiten  parallel  sind,  und  aus  einer  plancon- 
vexen  Glaslinse  von  gtofsem  Krümmungshalbmesser  (von  nahe 
hundert  Fufs  Länge).  Wenn  man  die  convexe  Seite  der  Linse 
gegen  das  Spiegelglas  sanft  andrückt  und  auf  den  Bernhrungs. 
punct  beider  Glaser  z.  B.  rothes  Sonnenlicht  (das  man  durch 
die  bekannte  Brechung  des  weifsen  Lichts  durch  ein  Prisma 
erhält)  fallen  läfst,  so  sieht  das  Auge  in  O,  wenn  es  auf  der- Fig. 
selben  Seite  der  Gläser,  wie  die  Sonne  S  steht,  in  dem  Be-iw* 
sührungspuncte  der  Gläser  einen  schwarzen  runden  Flecken, 
um  diesen  Flecken  aber  einen  rothen  Ring,  um  diesen  Hing 
wieder  einen  schwarzen,  dann  einen  rothen  King  u.  s.  w. 
Diese  Ringe  werden  also  von  dem  Auge  in  O  durch 
Jlexion  gesehn.  Steht  aber  das  Auge  in  O'  auf  der  der  Sonne 
gegenüberliegenden  Seite  der  Gläser,  wo  es  die  von  den  Gla- 
sern gebrochmen  Strahlen  erhäh,  so  steht  es  in  dem  Beruh- 
rungspuncte  einen  runden,  rothen  Flecken,  um  denselben  ei- 
nen dunklen  Kreis ,  um  diesen  wieder  einen  rothen  Kreis  u.  s.w. 
Doch  ist  hier  die  dunkle,  so  wie  auch  die  rothe  Farbe  nicht 
so  lebhaft,  wie  in  der  ersten  Lage  O  des  Auges. 

Es  würde  schwer  seyn,  die  veränderliche  Dicke  der  sehe 
dünnen  Ludschicht  unmittelbar  zu  messen,  die  zwischen  den 
beiden  Glasern  enthalten  ist.  Aber  dafür  lassen  sich  die  Halb- 
messer jener  Ringe  desto  genauer  messen  und  daraus  kann 
man  die  Dicke  der  Schichten  leicht  durch  Rechnung  ableiten» 
Ist  nämlich  eq=x  die  Dicke  der  Luftschicht  für  den  Punct 
e  und  de  =  cq  =  r  der  Halbmesser  eines  Rings,  so  wie R 
der  Krümmungshalbmesser  der  convezen  Seite  der  Linse,  so 
hat  man  aus  der  bekannten  Eigenschaft  des  Kreises 

r»=x(2R  —  x) 

oder,  da  x  gegen  2R  nur  sehr  klein  ist,  nahe 

r*  =  2R.x, 

so  dafs  also  die  Dicke  der  Schichten  für  dieselbe  Linse  dem 
Quadrate  des  Halbmessers  des  Rings  proportionirt  ist.  Ntw- 
toi,  der  diese  Versuche  zuerst  anstellte,  fand,  daTs  die  Qua- 
drate der  Halbmesser  der  aufeinander  folgenden  rothen  Ringe 
sich  wie  die  ungeraden  Zahlen  1,  3,  5,  7  .  •  verhalten  und 
die  der  schwarzen  wie  die  geraden  Zahlen  0,  2,  4,  6  •  •  •> 
wenn  er  dieselben  aus  O  oder  durch  Reflexion  betrachtete. 
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Aas  dem  Puncte  O'  aber,  durch  Refraction  betrachtet,  fand  er 
umgekehrt  die  Quadrate  der  Halbmesser  der  rothen  Ringe 
gleich  0,  2»  4 9  6  .  •  und  die  der  schwarzen  1,  3,  5,  7  •  •» 
so  dafs  also,  auch  die  Dicke  der  Luftschicht  zwischen  den 
beiden  Gläsern  nach  dem  Vorhergehenden  io  demselben  Ver- 
haltnisse steht.  Ganz  dieselben  Verhaltnisse  fand  er  auch 
für  jeden  andern  einfachgefärbten  Strahl,  so  wie,  wetap  statt 
der  Luft  eine  andere  Flüssigkeit,  z.  B.  Wasser,  zwischen  die 
Glaser  gebracht  würde,  obschon  der  absolute  Werth  der  Zah- 
len eines  jeden  Ringes  für  jede  Farbe  und  für  jede  Flüssig- 
keit ein  anderer  ist.  In  derselben  Flüssigkeit  sind  z.  B.  die 
Ringe  der  rothen  Farbe  gröfser,  als  die  der  violetten,  und  für 
dieselbe  Farbe  verhalten  sieh  die  Dicken  der  Luft-  und  Was* 
serschichten  desselben  (z.  B.  des  dritten  Rings)  wie  sich  die 
Sinus  des  Einfalls-  und  des  Refractio'nswinkels  bei  dem  Ue- 
bergange  des  Lichts  aus  der  Luft  in  das  Wasser  verhalten, 
Läfst  man  endlich,  statt  des  bisher  gebrauchten  einfachen  far- 
bigen ,  das  zusammengesetzte  weifse  Sonnenlicht  auf  die  Gla- 
ser fallen ,  so  sieht  man  zwar  noch  jene  Ringe,  aber  unter  ih- 
nen keine  schwarzen  mehr,  sondern  man  erblickt  nur  die  io 
allen  Farben  des  Regenbogens  schimmernden  oder  die  irisir- 
ten  Ringe,  wie  sie  in  der  Reihe  des  prismatischen  Spectrucos 
auf  einander  folgen,  was  nach  Niwtoi  blofs  der  Superpo- 
sltion  der  verschiedenen  Farben  dieses  Spectrums  zuzuschrei- 
ben ist.  Je  näher  übrigens  das  Sonnenlicht  Sd  senkrecht  auf 
die  Gläser  fällt,  desto  kleiner,  heller  und  schärfer  begrenzt 
sind  jene  Ringe,  da  sie  im  Gegentheil  für  schief  auffallende 
Strahlen  gröfser  und  matter  gefärbt  erscheinen* 

I.  Aehnliche  Erscheinungen  findet  man  auch  in  den  na- 
türlichen Krystallen ,  wenn  sie  in  ihrem  Innern  dünne,  mit 
Luft  oder  andern  Flüssigkeiten  gefüllte  Spalten  haben,  ferner  in 
dünnen  Schichten  von  Wasser,  Weingeist,  Oel  u.  dgl.,  womit 
man  einen  glatten,  dunklen  Körper  überzieht,  so  wie  an  dün- 
nen Fischschnppen,  an  den  Wänden  fein  ausgeblasener  Glas- 
kugeln, und  selbst  an  den  dünnen  Oxydschichten ,  die  sich 
an  polirtem  Stahl  oder  Kupfer  wahrend  einer  starken  Erhitzung 
bilden.  Diese  Farben  erscheinen  sowohl  im  dorchgelassenen 
als  auch  im  reflectirten  Licht  und  sie  andern  sich  mit  der 
Natur  und  Dicke  der  Plattchen  und  mit  dem  Einfallswinkel 
des  Lichtes.     Besonders  lebhaft  wird  dieses  Farbenspiel  be- 
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meikt,  wenn  nran  anf  die  Oberfläche  des  Wassers  einen  klei- 
nen Tropfen  Terpentinöl  herabfallen  läfst  und  sich  so  stellt, 
dafs  man  den  Himmel  darin  abgespiegelt  sieht.  Das  Oel  ver- 
breitet sich  schnell  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  und  bildet 
eine  sehr  dünne  Schicht,  die  durch  die  schnelle  Verdunstung 
immer  dünner  wird.  Am  deutlichsten  endlich  sieht  man 
dieses  Hervorgehn  der  Farben  selbst  aus  farblosen  Körpern 
und  die  Aenderungen  dieser  Farben  mit  der  Dicke  der  Körper 
bei  den  gewöhnlichen  Seifenblasen.  Diese  sehn  anfangs  ganz 
weifblich  aus,  nehmen  aber  bald,  wie  ihre  Wände  dünner 
werden,  verschiedene  lebhafte  Farben  an,  die  auch  beständig 
wechseln,  wenn  durch  die  Vergrößerung  der  Blase  die  Dicke 
der  Wand  immer  mehr  abnimmt.  Wenn  sie  dem  Zerplatzen 
nahe  ist,  so  erscheint  in  ihrem  höchsten,  dem  Halme  näch- 
sten Theile  (wenn  der  Blasende  den  Halm  senkrecht  von  sich 
hält)  ein  schwarzer  Punct,  und  um  ihn  reihen  sich  irisirende 
helle  Kreise  in  symmetrischer  Ordnung1. 

m 

II.  Man  sieht  ohne  Erinnerung  schon  aus  dem  ange- 
führten Beispiele,  dals  es  zur  Erzeugung  jenes  Farbenspieles 
nicht  nölhig  ist,  die  Schicht  irgend  eines  flüssigen  Mittels 
zwischen  zwei  Glasplatten  einzuschliefsen ,  da  sich  dieselben 
Farben  auch  und  zwar  noch  lebhafter  zeigen,  so  oft  ein  sehr 
dünnes  Blättchen  eines  festen  Körpers  in  der  Luft  (oder  in 
irgend  einer  anderen  Flüssigkeit)  dem  Lichte  ausgesetzt  wird.' 
Erscheint  ein  solches  Blättchen  bei  einer  bestimmten  Dicke  x, 
zum  Beispiel  im  rothen  Lichte,  so  wird  es  bei  der  Dicke 
3x,  5*,  7*  •  •  durch  Reflexion  wieder  roth,  obschon  immer 
schwächer  erscheinen,  je  mehr  diese  Dicke  zunimmt.  Uebri- 
gens  ändert  sich  der  Werth  von  x  mit  der  Brechbaskeit  (F«r- 


1  Neuerdings  ist  vorgeschlagen  worden,  in  einer  etwa  4  bis  6  Unten 
Wasser  haltenden  Flasche  von  hellem  Glase  ein  kleines  Stuckchen 
Seife  in  etwa  2  Unzen  Wasser  aufzulösen,  die  Luft  ans  dem  Glase 
durch  Sieden  zu  entfernen  und  die  luftleere  Flasche  fest  zu  verkor- 
ken uud  zu  verpichen.  Wird  die  Auflösung  erwärmt  und  geschüt- 
telt,  so  bildet  sich  eiue  Blase  die  zuweilen  wahrend  12  nnd  mehre- 
ren Stunden  nicht  platzt,  und  die  Kreise  vortrefflich  zeigt.  Taucht 
man  die  Oeifnung  eines  grofsen  Weinglases  oder  kleinen  Bierglases 
in  Seifenwasser ,  so  erhält  mau  nach  dem  Ilcrausriehn  and  Umkehren 
leicht  eine  Blas«  mit  herrlichen  Kreisen. 
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be)  des  Lichts  und  mit  dem  Brechungsverhältnifs  des  Blätt- 
chens in  Beziehung  auf  das  es  umgebende  Mittel, 

■  . 

III.  Um  die  Dioke  dieser  Körper,  bei  welcher  sie  jene 
Lichterscheinungen  erzeugen,'  näher  kennen  zu  lernen ,  fand 
Kcwtos  mittelst  seines  oben  erwähnten  Apparats  für  das  zwi- 
schen Orange  und  Gelb  in  die  Mitte  fallende  Sonnenlicht  die 
Dicke  x  der  Luftschicht  zwischen  den  beiden  Gläsern  an  der 
Stelle  des  füoften  schwarzen  Rings,  dessen  Halbmesser  ^ 
engl.  Zoll  betrug, 

x  =  =  0,0000^62  Zoll 

oder  x  es  0,001427  Millimeter.  Da  aber  die  Dicke  an  der 
Stelle  des  fünften  dunklen  Rings,  nach  dem  Vorhergehenden, 
gleich  10  X  ist»  wo  X  die  Dicke  derselben  Farbe  für  den  er- 
sten dieser  Ringe  bezeichnet,  so  ist  die  Dicke  der  Schicht  an 
der  Stelle  des  ersten  gelborangefarbnen  Lichts 

X  =  0,0001427  Millimeter. 
Für  das  äufserste  Roth  fand  er  ebenso  X  =  0,000161  und  für 
das  äufserste  Violett  X  =  0,000101. 


26)    Erklärung  dieser  Erscheinung  nach  Ncwtoi. 

Dieser  grofse  Physiker,  der  die  von  Hütchens,  seinen 
Zeitgenossen,  aufgestellte  und  vertheidigte  Undulationstheorie 
des  Lichtes  durchaus  nicht  annehmen  wollte,  suchte  jene  Er- 
scheinungen durch  eine  eigens  von  ihm  zu  diesem  Zwecke 
ausgedachte  Eigenschaft  des  Lichtes  zu  erklären.     Nach  ihm 
soll  das  Licht  eine  Disposition  besitzen,  vermöge  deren  es 
bald  den  anziehenden,   bald  wieder  den  abstofsenden  Kräften 
der  Körper,  die  es  auf  seinem  Laufe  trifft,  leichter  zu  folgen 
geneigt  ist.    Er  nannte  dieses  Anwanddungen  (accessus;  fitt; 
accts)  des  Lichts  zur  Refraction  und.  zur  Reflexion.    Die  An- 
wandlung des  Lichts  zur  Refraction  (zum  Durchgang  dorch 
andere  Körper)  soll  ihr  Maximum  erreichen,  wenn  die  Dicke 
des  Körpers  0,2x,4x,6x..  beträgt,  und  die  Anwandlung 
zur  Reflexion  soll  bei  der  Dicke  x,  3x,  5x,.  des  Körpers  am 
gröfsten  Sayn,  so  dafs  also  der  Weg  2x  die  Periode  angiebt, 
in  welcher  der  Lichtstrahl  alle  Phasen  seiner  doppelten  Ab« 
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Wandlung  zurücklegt,  daher  er  auch  die  Gröfse  2x  die  Länge 
einer  Anwandlung  genannt  hat.  Fällt  ein  farbiger  Lichtstrahl 
auf  ein  dünnes  Bläuchen,  dessen  Dicke  2x,  4x,  6*  •  •  ist, 
so  gelangt  er  an  die  Hinterseite  des  Blatts  genau  in  derselben 
Phase,  mit  welcher  er  an  die  Vorderseite  kam;  wenn  er  da- 
her vorhin  durchging,  so  wird  er  auch  jetzt  durchgehn,  und 
das  Blättehen  wird  daher  im  reAectirten  Lichte  schwarz  er* 
scheinen.  Ist  aber  die  Dicke  des  Blättchens  x,  3x,  5x...»  so 
befindet  sich  nach  Newtost  jeder  durch  die .  Vorderseite  ge- 
gangene Lichtstrahl  bei  seiner  Ankunft  an  der  Rückseite  in 
einer  der  vorigen  entgegengesetzten  Phase  der  Anwandlung. 
War  nun  der  Strahl  bei  seinem  Eintritte  in  einer  Anwand- 
lung zum  Durchgange,  so  wird  er  jetzt  in  einer  An- 
wandlung zum  Reflex  seyn  und  daher  an  der  Hinterseite, 
wie  von  einem  Spiegel,  zurückgeworfen  werden.  Dieser 
zurückgeworfene  Strahl  gelangt  dann  abermals  an  die  Vorder- 
seite des  Blatts  mit  der  Anwandlung  zum  Durchgange,  da  der 
ganze  Weg,  den  er  von  der  ersten  bis  zur  zweiten  und  von 
da  wieder  bis  zur  ersten  Seite  zurückgelegt  hat,  gleich 
2x-f-6x  +  lOx  +  .  also  ein  gerades  Vielfache  von  x 
ist.  Vermöge  dieser  Zurückwerfung  an  der  Hinterseite  und 
dieser  Refraction  auf  der  Vorderseite  wird  daher  der  Strahl 
wieder  in  das  Auge  des  Beobachters  gelangen  und  das  Blätt- 
chen wird  ihm  gefärbt  erscheinen. 

So  sinnreich  diese  Erklärung  auch  erscheinen  mag,  so  wird 
doch  diese  Anwandlung  des  Lichts  durch  keine  andere  Er- 
scheinung bestätigt ,  sondern  sie  steht  nur  als  eine  isolirte  Hy- 
pothese ohne  weitere  Verbindung  mit  der  Natur  da,  um  jene 
Phänomene  der  Farbenringe  so  gut,  als  es  eben  angeht,  zu 
erläutern.  Es  erscheint  sonderbar  und  gewagt,  dem  Lichte 
zwei  entgegengesetzte  Eigenschaften  und  überdiels  eine  ab- 
wechselnde Neigung,  bald  dieser,  bald  jener  Eigenschaft  den 
Vorzug  zu  geben,  anzudichten.  Auch  sieht  man  nicht,  wie 
es  kommt,  dafs  die  Vorderseite  des  Mittels  *  die  doch  auch 
n«ch  Nzwtom  immer  einen  Theil  des  auffallenden  Lichtes  zu- 
rückwirft, ganz  ohne  Einflufs  auf  diese  Erscheinungen  blei- 
ben soll. 
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!27)    Erklärung  dieser  Erscheinungen  nach  der 

Undulationstheorie. 

In  der  Undulationstheorie  lassen  sich  jene  Erscheinungen 
sehr  leicht  darstellen ,  ohne  dafs  es  nÖthig  wäre ,  dem  Lichte 
irgend  eine  neue  Eigenschaft  anzudichten.  Diese  Erklärung 
läfst  sich  auf  die  zwei  folgenden  Puncto  zurückfuhren* 

I.  Öte  durch  Reflexion  gesehenen  Farbenringe  entStenn 
aus  der  Interferenz  der  auf  dej  Vorder-  und  auf  der  Rückseite 
des  Blattchens  (oder  der  Luftschicht)  reflectirten  Strahlen,  und* 
H.  die  durch  Refraction  gesehenen  Farbenringe  entsteh n  ans 
der  Interferenz  der  direct  durch  das  Dlättcheo  gebrochenen 
und  der  von  den  beiden  Seiten  desselben  reflectirten  und 
dann  durch  Brechung  in  das  Auge  des  Beobachters  gelangten 
Strahlen.  Ehe  wir  dieses  naher  zeigen ,  wollen  wir  die  Fort- 
pflanzung der  Wellen  in  flüssigen  Mitteln  im  Allgemeinen  be- 
trachten. Wenn  das  elastische  Mittel  durchaus  dieselbe  Dichte 
hat,  so  wird  jede  augenblickliche  Erschütterung,  die  ein  Theil- 
chen  dieses  Mediums  erhält ,  sogleich  dem  nächstfolgenden 
Theilchen  mitgetheilt  werden,  und  dann  wird  das  erste  Theil- 
chen  in  Ruhe  bleiben,  wenn  es  anders  nicht  durch  wei- 
tere Einwirkung  aufserer  Kräfte  in  fortgesetzter  Bewegung  er- 
halten wird,  ganz  ebenso,  wie  dieses  bei  zwei  elastischen 
Kugeln  von  gleicher  Gröfse  der  Fall  ist,  wenn  die  eine  der- 
selben sich  gegen  die  zweite  ruhende  bewegt.  Nach  dem 
Stofse  wird  die  erste  Kugel  ruhn  und  die  zweite  wird  sich 
mit  der  Geschwindigkeit  der  ersten  und  in  derselben  Rich- 
tung bewegen,  in  welcher  sich  zuvor  die  erste  bewegte. 
Seyen  A  und  A'  diese  zwei  vollkommen  elastischen  Kugeln, 
A  die  bewegte  und  A'  die  ruhende.  Seyen  m  und  m'  die 
Massen  dieser  beiden  Kugeln  und  v  die  Geschwindigkeit  der 
ersten  Kugel  A.  Ist  m=  m',  so  wird,  wie  man  aus  den  er- 
sten Gründen  der  Mechanik  weifs,  nach  dem  Stofse  die  Kugel 
A  ruhen  und  A'  wird  sich  mit  der  Geschwindigkeit  v  in  der 
Richtung  der  ersten  Kugel  weiter  bewegen.  Dieses  ist  der 
vorige  Fall,  in  welchem  bei  einem  gleich  dichten  elastischen 
Medium  alle  Elemente  desselben  als  gleichmäfsig  zu  betrach- 
ten sind.  Ist  aber  für  einen  zweiten  Fall  m  gröfser  als  m', 
so  wird  A  durch  den  Stöfs  nicht  mehr,  wie  zuvor,  seine 
ganze  Geschwindigkeit  verlieren,  sondern  beide  Kugeln  wer- 
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den  sich  in  der  vorigen  Richtung  gemeinschaftlich  weiter  be- 
wegen. Ist  endlich  für  einen  dritten  Fall  m  kleiner  als  m , 
so  wird  die  eiste  Kugel  A  nicht  nur  ihre  ganze  Geschwin- 
digkeit verlieren,  sondern  überdiefs  noch  eine  andere  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  erhalten ,  so  dafs  sich  jetzt  beide  Ku- 
geln in  verschiedenen  Richtungen  weiter  bewegen  werden. 

Wenden  wir  dieses  auf  unsern  Gegenstand  an,  so  wird 
also  bei  einem  gleichdichten  elastischen  Mittel  die  Vibration 
oder  die  Welle  von  einem  Elemente  des  Mittels  zu  dem  an- 
dern Übergehn,  und  jedes  dieser  Elemente  wird,  sobald  es 
seine  Vibration  an  das  nächstfolgende  Element  abgegeben  hat, 
in  Ruhe  verbleiben,  wenn  es  anders  nicht  durch  neue,  auf 
dasselbe  einwirkende  Kräfte  gestört  wird.  Wenn  aber  die 
Welle  aus  einem  Mittel  in  ein  anderes  von  verschiedener 
Dichtigkeit  übertritt,  so  wird  sie  an  der  Grenze  beider  Mittel 
eine  Reflexion  erleiden.  Diese  Reflexion  aber  kann  doppelter 
Art  seyn.  Kommt,  wie  in  unserm  obigen  zweiten  Falle,  die 
Welle  aus  dem  dichtem  Mittel  in  das  dünnere  (z.  B.  aus  Glas  in 
Luft),  so  behalten  die  Elemente  des  dichtem  Mittels,  die  jetzt 
mit  denen  des  dünneren  zusammenstoßen,  nach  diesem  Stofse 
noch  einen  Theil  ihrer  frühern  Geschwindigkeit  und  gehn  auch 
mit  derselben  in  der  früheren  Richtung  fort.  Wenn  aber,  wie  . 
in  unserm  obigen  dritten  Falle,  die  Welle  aus  dem  dünneren 
Mittel  in  das  dichtere  (aus  Luft  in  Glas)  übergeht,  so  verlie- 
ren die  Elemente  des  dünnern  Mittels  durch  den  £usammen- 
stofs  mit  denen  des  dichtem  nicht  nur  ihre  frühere  Ge- 
schwindigkeit gänzlich,  sondern  sie  erhalten  noch  von  den 
Elementen  des  dichtem  Mittels  eine  Geschwindigkeit  in  einer 
der  vorigen  entgegengesetzten  Richtung,  so  dafs  sich  jetzt  die 
Elemente  der  beiden  Medien  in  entgegengesetzten  Richtungen 
bewegen  oder  dafs  die  Welle,  die  früher  in  dem  dünnern  Mit- 
tel vorwärts  ging,  jetzt  in  dem  dichtem  Mittel  rückwärts  geht 
oder  reflectirt  wird, 

I.  Gehn  wir  nun  wieder 'zu  dem  vorhergehenden  Appa- 
rate Newton's  zurück  und  nehmen  wir  an  ,  dafs  z.  B.  das 
"ine  rothe  Licht,  dessen  Wellenlänge  Jl  seyn  mag,  nahe  senk- 
recht auf  die  beiden  Gläser  falle,  und  dafs  das  Auge  in  O  die 
Lichtstrahlen  durch  Reflexion  erhalte.  Ist  wieder  x  die  Dicke 
der  Luftschicht  in  dem  betrachteten  Puncte,  so  wird  das  an 
der  zweiten  Seite  der  Schicht  reflectirte  Licht  den  Weg  2x 
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mehr  «tfrückgelegt  haben,  als  das  von  der  ersten  Seite;  fenes 
wiid  also  in  seiner  Welle  um  2x  hinter  diesem  zurückblei- 
ben, and  da  es  aus  dem  dünneren  in  das  dichtere  Mittel  re- 
flectirt  wird,  so  ändert  die  Vibrationsgeschwindigkeit  an  der 
zweiten  Seite  der  Schicht  ihr  Zeichen.  Dieses  ist  aber  eben- 
so viel,  als  ob  diese  Verzögerung  2x  an  eine  halbe  Welle 
oder  um  \X  vermehrt  worden  wäre,  so  dafs  also  die  zwei  in« 
terferirenden  Lichtströme  gegen  einander  umdieGröfse  2x  -J-  -J,  X 
ebstehn  werden,  und  daraus  folgt,  dafs  beide  in  vollständi- 
ger Uebereinstimmung  seyn  werden,  so  oft  die  Gröfse  x  eines 
von  den  Gliedern  der  Reihe 

ist  oder  so  oft  die  Dicken  der  Luftschichten,  die  der  Mitte 
der  farbigen  Kreise  entsprechen,  sich  wie  die  Zahlen  1,3,5» 7« 
verhalten.  Im  Gegentheile  werden  diese  Lichtwellen  in  voll- 
ständiger Discordanz  seyn,  wenn  x  eines  der  Glieder  der 
Reihe 

IX,  *X9  u.. 

ist  oder  wenn  die  Dicken  der  Luftschichten  sich  wie  die  ge- 
raden Zahlen  0,  2,  4,^6  .  •  verhalten,  wo  dann  die  Ringe 
schwarz  erscheinen  müssen. 

II.  Wenn  aber  das  Auge  in  O'  die  Strahlen  von  dem 
Glase  durch  Refraction  erhalt,  so  wird  das  an  den  beiden  in- 
neren Wänden  der  Luftschicht  zweimal  zurückgeworfene  Licht 
den  Weg  2x  mehr,  als  das  durch  das  Glas  rein  gebrochene 
Licht  zurücklegen ;  jene  zwei  Zurückwerfungen  sind  beide  aus 
dem  dünneren  ins  dichtere  Mittel  geschehn,  daher  sich  auch 
die  Zeichenänderungen  der  Vibrationsgeschwindigkeiten  an 
den  beiden  Seiten  der  Luftschicht  gegenseitig  au t heben  und 
der  totale  Rückstand  der  einen  Welle  über  die  andere  gleich 
2x  ist.  Es  wird  also  wieder  Uebereinstimmung  der  beiden 
Wellen  bei  ihrer  Interferenz  geben,  so  oft  x  eines  der  Glie- 
der der  Reih»  * 

ist ,  und  eine  völlige  Discordanz ,  so  oft  x  eines  der  Glieder 
der  Reihe 

4  X f    ^  X ,    \\  .  , 
ist.    Daraus  fol^t,  dafs  die  Dicke  der  Luftschichten,  die  den 
Mitten  der  farbigen  Ringe  entsprechen,   sich  wie  die  geraden 
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Zahlen  0,  2,  4,  6  •  •  und -die  Dicken  der  schwarzen  Ringe 
wie  die  ungeraden  Zahlen  1,  3*  5,  7  •  •  verhalten  müssen. 

Diese  einfache  Erklärung  stimmt  vollkommen  mit  den  be- 
obachteten  Erscheinungen  überein,  und  aus  ihr  folgt  noch  un- 
mittelbar, 1)  dafs  die  kleinste  Dicke  einer  Luftschicht  oder  ir- 
gend eines  dünnen  körperlichen  Blattchens,  für  welches  ein 
bestimmtes  farbiges  Licht  die  Anwandlung  zur  leichtesten  Re- 
flexion hat  (um  mit  Nbwtoh's  Ausdrücken  zu  reden),  gleich 
iX  ist,  das  heifst,  gleich  dem  vierten  Theile  der  Wellenlange 
desselben  gefärbten  Lichts,  das  sich  in  der  Substanz  dieser 
Schicht  oder  dieses  Blättchens  bewegt;  2)  dafs  diese  Dicke, 
für  dieselbe  Substanz,  von  einer  Farbe  zur  andern  sich  wie 
der  Werth  von  X  für  diese  Farben  ändert,  dafs  also  dies» 
Dicke  am  gröfsten  für  die  rothe  und  am  kleinsten  für  die 
violette  Farbe  ist;  3)  endlich  dafs  diese  Dicke  für  dieselbe 
Farbe  von  einer  Substanz  zur  andern  in  demselben  Verhalt- 
nifs  sich  ändert,  wie  sich  die  Wellenlänge  dieser  Farben  in  den 
verschiedenen  Substanzen  ändert,  d.  h.  also  in  dem  Verhält- 
nifs  des  Sinus  des  Einfallswinkels  zu  dem  Sinus  des  Re- 
fractionswinkels ,  wenn  das  Licht  aus  der  ersten  dieser  Sub- 
stanzen in  die  zweite  übergeht* 

Nachdem  wir  nun  in  §.  25.  die  Erscheinungen  der  farbigen 
Dinge  und  in  §.  27*  die  allgemeine  Erklärung  derselben  vorge- 
tragen haben,  wollen  wir,  wie  dieses  ebenfalls  oben  bei  den 
allgemeinen  Phänomenen  der  Interferenz  geschehn  ist,  die  ma- 
thematische Analyse  auf  diesen  Gegenstand  anwenden,  um  ihn 
dadurch  erst  in  sein  volles  Licht  zu  setzen. 

28)   Interferenz  des  mehrmals  reflectirten 

Lichts. 

Seyen  BK  und  HM  zwei  parallele  Glasplatten,  die  an  Fig. 
ihren  inneren  Seiten  CK  und  EH  nur  sehr  wenig  von  ein-195, 
ander  entfernt  sind.  Von  dem  auf  diese  Platten  fallenden 
L»ichtstrome  AB  wird  ein  Theil  an  der  untern  Seite  CK  der 
obern  Platte  und  ein  Theil  an  der  obern  Seite  EH  der  un- 
tern Platte  reflectirt.  Wenn  nun  diese  verschiedenen  Theile, 
nachdem  sie  die  Platte  verlassen  haben,  interferiren,  welches 
wird  das  Resultat  dieser  Interferenz  seyn? 

Es  werde  der  Strahl  oder  der  Lichtstrom  AB  in  der  cr- 
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8tei>  Platte  nach  BC  gebrochen.  Voo  diesem  in  G  ankom- 
menden Lichte  werde  ein  Theil  nach  CD  reflectirt,  während 
der  andere  Theil  nach  CE  auf  die  zweite  Platte  gebrochen 
wird«  Dieser  letzte  in  E  ankommende  Theil  werde  von  der 
zweiten  Platte  wieder  theilweise  nach  EF  reflectirt  und  von 
da  theil  weise  nach  FG  in  der  ersten  Platte  gebrochen«  wo  FG 
parallel  mit  CD  ist»  Es  habe  nun  p  wieder  dieselbe  Be- 
deutung, wie  in  §.  23.,  oder  es  sey 

Sinus  des  Einfallswinkels 
Sinus  des  Kefractionswinkels 

oder  auch  (nach  §.  12.  VIII.) 

Geschwindigkeit  des  Lichts  in  der  Luft 
Geschwindigkeit  des  Lichts  im  Glase 

Zieht  man  FD  senkrecht  auf  CD,  so  ist  der  Weg,  welchen 
die  eine  Welle  von  C  durch  E  nach  F  in  der  Luft  beschrie- 
ben hat,  gleich  CE  -f-  EF,  während  der  Weg,  den  die 
andere  Welle  in  der  ersten  Glasplatte  von  C  bis  D  beschrie- 
ben hat,  nach  §.  12.  X.  durch  ft. CD  ausgedrückt  wird. 
Der  Unterschied  dieser  beiden  Wege  ist  also 

CE  +  EF  —  /u.CD. 

Sey  d  die  Distanz  der  innern  Seiten  der  beiden  Platten  und 
ß  der  Einfallswinkel  des  Lichts  in  B,  so  wie  y  der  Refractions- 
winkel  in  F.  Zieht  man  En  senkrecht  auf  CK.,  so  ist  En=J 
und  der  Einfallswinkel  CEd  =  nEF  =  so  wie  CFD  =y 
der  Refractionswinkel,  also  hat  man  auch 

i 

Ci:  =  EF  =  rr^—  und  CE  +  EF  =  -ß^—. 

Cos.  ß  T  Cos.  ß 

Weiter  ist 

Cn  =  Fn  =  JT&og.ß  und  FC  =  2  ^  Tang./?, 

so  wie 

CD  =  FCSin.y  =  2^Tang./J  Sin.y. 
Jener  Unterschied  der  Wege  ist  also 

CB+EP-^.CDe  —2Jfi  Tang./*Sin.  y 

.  Sin«/?  . 

oder,  da  ft  =  — — -  ist, 
Sin.  y 

CE  +  EF  —  /<.CD  =  2^Cos./?. 
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Wird  demnach  die  Vibrationsgeschwindigkeit  oder  auch  di« 
Amplitude  der  Welle  des  in  dem  Glase  von  C  nach  O  re- 
ilectirten  Lichtes  nach  der  Gleichung  (D)  des  §.  18«  durch 

a  Sm,  —  (at — x) 

ausgedrückt,  wo  die  Distanz  x  durch  den  entsprechenden  Weg 
des  Lichts  in  der  Luft  gemessen  wird,  so  wird  die  Vibra- 
lionsgeschwindigkeit  des  von  £  nach  F  in  der  Luft  reflectirten 
Lichts  durch 

•  Sin.  ^  (at  —  x  —  QJCo^.ß) 

ausgedrückt,  und  die  Intensität  dieser  beiden  Wellen,  wenn 
sie  interferiren ,  wird  durch  die  Intensität  derjenigen  Welle 
dargestellt  werden,  die  durch  die  Summe  der  beiden  letzten 
Ausdrücke  bezeichnet  ist. 

I.  Allein  wir  haben  bisher  noch  nicht  dasjenige  Licht 
betrachtet,  das  von  F  nach  H  reflectirt  und  dann  in  H  wie- 
der zum  Theil  nach  K  reflectirt  und  in  K  wieder  nach  K  L 
gebrochen  wird  u.  s.  w.  Bs  ist  aber  klar,  dafs,  wenn  man 
der  Kürze  wegen  A  =  2z/  Cos.  ß  setzt,  das  in  K  reflectirt e 
Licht  um  die  GröTse  2  A  verspätet  seyn  wird  und  ebenso  das 
ihm  nächstfolgende  um  die  Gröfse  3A  u.  s.  w.  Setzt  man 
für  das  von  Glas  in  Luft  gehende  Licht  die  Vibration  gleich 

a  Sin.  ~  (at— x1), 

so  wird  die  ihr  entsprechende  reflectirte  Vibration  gleich 

i  2  71   ,  x 

b.  aSin.  —  (at — x), 

so  wie  die  entsprechende  refractirte  Vibration  gleich 

o.  2tt 

c.  aSin.  —  (at  —  x) 

seyn,  wo  b  und  c  constante Grofsen  bezeichnen.  Nehmen  wir  nun 
an,  dafs  bei  dem  üebergange  des  Lichts  aus  Luft  in  Glas  der  Factor 
dieser  Sinus  multiplicirt  werden  soll  durch  e  für  die  reflectirte  und 
durch  f  für  die  refractirte  Vibration,  so  hat  man,  wenn  diefer  Factor 
für  das  durch  BC  gehende  Licht,  wie  oben,  a  heifst,  für  den 
Factor  des  in  C  reflectirten  Lichts  ab,  für  den  Factor  des  in 
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F  gebrochenen  Lichts  acef,  für  den  Factor  des  in  K  gebro- 
chenen Lichts  ace3f  o.  s.  w.  Setzt  man  also  der  Kürze; 
wegen 

^  (at-x)=9und^.A  =  ^. 2^Cos.0  =  B, 


so  erhalt  man  für  die  Summe  aller  dieser  Vibrationen  den 
Ausdruck 

abSin.g>  +  acef[Sin.(<jp  —  B)  +  e2Sin.(p  —  2B)( 

+  e*Sin. (<p  —  3B)  +  e6 Sin.  (<p — 4B)-f-..] 

oder  auch  nach  einer  bekannten  Summation  der  letzten  Reihe 
(§.  43.  im  Auf.) 

u.        ,        f  Sin,  (qp  —  B)  —  e2  Sin,  cp 
abSin.y  +  acef.   1_2#,Co>>B  +  ,/- 

IL  Diese  Summe  aller  bisher  betrachteten  einzelnen  Vi- 
brationen kann  man  aber  ganz  analog  mit  dem  im  §.  20-  Ge- 
sagten wieder  als  eine  einzige  Vibration  betrachten,  welche 
die  Form  hat 

F.Sin.qp  -}-  G.Cos.tp, 

wo  dann  wieder  die  Gröfse  F2  +  G2  die  Intensität  des 
Lichtes  in  dem  Puncte  ausdrückt,  wo  alle  jene  einzelnen  Wel- 
len sich  in  der  Interferenz  begegnen.  Nimmt  man  zwischen 
den  Gröfsen  e  und  f  die  Bedingungsgleichungen 

b  =  —  e  und  c f  =  1  —  e2, 

wodurch  die  Bestimmung  der  Gröfsen  F  und  G  einfacher  wird, 
so  hat  man)  wenn  man  in  dem  vorhergehenden  Ausdrucke 

abSin.g>  +  acef.  Sin.Qp-B)-e2Sin.g) 
yT  1  — 2e*Coa  .B+e* 

den  Factor  von  Sin.  9  gleich  F  und  den  von  Cos.  9?  gleich  G 
setzt,  nach  einer  einfachen  Entwicklung  für  diese  Intensität 
I  =  F2  +  G 2  wie  in  §.  22«  den  Ausdruck 

4a*e*Sin.2  \ 
1=  —  1  , 

<l-e2)*  +  4e2Sin.2  | 

oder,  da  man  hat 

B  =  2-TA  =  ^Co,,, 


• 
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1  = 


(1  —  e*)4  +  4e*Sin.*  ^Cos.ß 


III.  Dieses  ist  also  der  gesuchte  Ausdruck  für  die  Inten- 
sität des  durch  eine  dünne  Luftschicht  gegangenen  Lichts, 
wenn  man  hlofs  das  von  den  beiden  Glasplatten  reßectirt* 
Licht  betrachtet.  Wir  wollen  in  dem  folgenden  §•  29*  auch 
das  durch  die  zweite  Glasplatte  gebrochene  Licht  auf  gleiche 
Weise  betrachten.  Es  ist  aber  für  sich  klar,  dafs  statt  dieser 
dünnen  Luftschicht  zwischen  zwei  parallelen  Glasplatten  auch 
ein  dünnes  Glasblattchen  oder  überhaupt  jeder  andere  sehr 
dünne  Körper,  z.  B.  der  äufserste  Rand  einer  Seifenblase 
zwischen  zwei  Luftschichten  gesetzt  werden  kann,  ohne  dafs 
dadurch  der  Ausdruck  von  I  geändert  wird. 

IV.  Ist  nun  der  Abstand  En=  A  der  beiden  Glasplatten 
oder  die  Dicke  A  des  von  einem  festen  Körper  genom- 
menen Blättchens  gleich  Null,  so  ist  auch  die  Intensität  I  gleich 
Null,  welches  auch  der  Werth  von  X  seyn  mag,  d.  h.  mit  wel- 
chen Farben  man  auch  den  Versuch  (anstellt.  Auch  ist  es  den 
Beobachtungen  gemäfs,  dafs,  wenn  zwei  Glasplatten  u.  dgl.  sich 
in  allen  Functen  genau  berühren,  keine  Reflexion  statt  hat,  und 
ebenso  haben  wir  bereits  oben  gesehn,  dafs  eine  Seifenblase 
an  ihrem  höchsten  oder  dünnsten  Theile,  kurz  vor  dem  Zer- 
platzen, vollkommen  schwarz  wird. 

V.  Aber  die  Intensität  I  verschwindet  auch  noch  in  al- 
len  den  Fällen,  wo 

A  Cos-/?  =  \  oder  X  oder  ^  oder  —  u.  s.  w. 
Z  Z  Z 


ist;  für  jede  bestimmte  Farbe  wird  man  aber  der  Grüfte  A 
oder  auch  dem  Winkel  ß  immer  die  zu  diesen  Gleichungen 
erforderliche  GröTse  geben  können.  Nicht  so  für  das  zusam- 
mengesetzte oder  weifse  Licht*  Für  das  letzte  wird  man  die 
Gröfse  A  Cos.  ß  nie  so  bestimmen  können,  dafs  sie  für  alle 
einzelnen  Farben  gleich  \X  oder  $X  oder  \X  •  •  wird,  oder 
hier  wird  man  nur  die  irisirten  Farbenringe,'  aber  keine  g«nz 
dunklen  Stellen  sehn. 

VI.  Nimmt  man  A  Cos, ß  ==  j ,  so  erhält  man 
IX.  Bd.  Uuuu 
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Nimmt  man  also  z.  B.  den  Werth  von  A,  der  für  die  mittle- 
ren Strahlen  des  Spectrums  (für  die  grüngelben)  gehört,  so 
wird  die  Intensität  des  Lichts  in  den  verschiedenen  Farben- 
ringen nahe  dieselbe,  wie  bei  dem  einfallenden  Lichte,  das 
heifst ,  das  durch  die  Glasplatten  reflectirte  Licht  wird  nahe 
weifs  seyn«  Für  groTsere  Werthe  von  z/  aber  wird  dieser  Fall 
nicht  mehr  statt  haben,  d.  h.  das  reflectirte  Licht  wird  dann 
noch  immer  farbig  erscheinen,  bis  endlich  A  so  grofs  wird, 
dafs  für  eine  gröfsere  Anzahl  von  verschiedenen  Farben  (die 
nämlich  ebenfalls  nur  wenig   verschiedenen  Werthen  von  X 

entsprechen)  der  Werth  von  0*'ß  gleich  den  ungeraden 

Zahlen  1,       5,  7  .  .  wird,  in  welchem  Falle 
4JCos.fi  _^ 

^         —  IJ     Oy     D\  1  •  •  > 

also  auch 

%n  An     o     n     3»     5n  7n  .  , 

—  ^Lo*/y==-;  — ;  — ;  —  .  .  wird, 


welche  Winkel  wieder  nahe  den  gröfsten  Werth  von  1 
geben. 

29)    Interferenz  des    mehrmals  gebrochenen 

Lichts. 

Wenn  aber  der  auf  die  erste  Platte  auffallende  Licht- 
strom  AB  durch  die  zweite  Platte  gebrochen  wird,  so  wird 
nach  dem  Vorhergehenden  der  Factor  des  Sinus  für  das  in  E 
gebrochene  Licht  gleich  a.cf  und  für  das  in  H  gebrochene 
Licht  gleich  a.ceaf  seyn  u.  s.  w.  Demnach  ist  die  in  dem 
Pnncte  H  in  die  zweite  Glasplatte  eintretende  Welle  hinter 
der  in  E eingetretenen  wieder  um  dieselbe Gröfse  A=2^Coi.£ 
zurück,  wie  in  §.  28.,  so  dafs  man  also  wieder,  wie  dort,  Cor 
die  Summe  aller  Vibrationen  erhalten  wird 

a.cf[Sin.$  +  e*Sin.(g>  —  B)  +  e*Sin,  (9  —  2B)  +  . 
wo  wieder 

B  =  ~  As:y  JCo$* ß  und  g?  =      (a t  —  x)  ist. 
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Summirt  man  diese  Reihe,  wie  oben,  so  erhält  man 

Sin.g» —  e*Sin.  f^i  +  B) 
*'Cf'    1— Ve»Co».B  +  e«  ' 

so  3afs  man  also  für  die  Interferenz  des  gebrochenen  Lichts 
die  Intensität  1',  wie  zuvor,  gleich 

(1— 2)2  +  4e2Sin.2| 

oder 

a2(l-e 2)2 


(1  —  e*)2  +  4  e»  Sin.2  ^  j  Cos.  ß 


erhalt. 


I«  Die  verhältnifsmäfsigen  Aenderüngen  der  Intensität  V 
des  gebrochenen  Lichts  sind  also,  wie  die  letzte  Formel  zeigt, 
viel  geringer,  als  die  der  Intensität  I  des  reflectirten  Lichts 
in  §.  28.   Der  grölste  Werth  von  f  ist  a2  und  der  kleinste  ist 

a2(|  —  e2)2 
U  +  «2)2  * 

Aber  die  absoluten  Aenderüngen  von  1'  sind  doch  ganz  die- 
selben, wie  die  vonl,  wie  denn  auch  in  der  That  die  Sum- 
me der  beiden  Ausdrücke  von  1  und  1'  immer  gleich  a2  ist. 
Da  man  sonach  die  Gleichung 

1  +  1'=.*  oder  1=1-1 

bat,  so  sagt  man,  dafs  die  eine  dieser  beiden  Intensitäten  das 
Complement  der  andern  ist. 

- 

II.  Das  in  1.  erwähnte  Verhältnils  der  beiden  Intensitä- 
ten überhebt  uns  der  Aufzählung  der  einzelnen  Fälle  für  I'f 
wie  wir  dieses  oben  in  §.  2&  für  I  gethan  haben.  Wenn 
nämlich  für  irgend  einen  besondern  Werth  von  A  die  Grotte  I 
ein  Maximum  bei  einer  bestimmten  Farbe  giebt,  so  giebt  V 
für  dieselbe  Farbe  und  denselben  Werth  von  A  ein  Mini- 
mum u.  s«  w.  Giebt  ein  Werth  von  A  ein  Maximum  von  1 
für  die  rothe,  einen  mittlem  Werth  von  1  für  die  grüne  npd 
endlich  1=0  oder  die  schwarze  statt  der  violetten  Farbe,  so 
wird  zu  gleicher  Zeit  die  Gröfse  I'  ein  Minimum  für  das 

Uuuu  2 
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roihe,  einen  Mittelwerth  fdr  das  grüne  und  ein  Maximum  für 
das  violette  Licht  geben. 

< 

III.  Bemerken  wir  noch,  dafs  bei  dem  gebrochenen  Lichte 
die  Farben  nie  so  lebhaft  sind ,  als  sie  unter  gleichen  Ver- 
hältnissen bei  dem  /reflectirten  Lichte  erscheinen,  weil  bei  dem 
gebrochenen  Lichte ,  wie  der  vorhergehende  Ausdruck  von  1' 
,  zeigt,  keine  der  Farben  gänzlich  verschwindet,  d.  b.  weil 
kein  Werth  von  d  oder  von  X  die  Gröfse  1'  gleich  Null  ma- 
chen kann ,  wie  dieses  auch  der  Erfahrung  vollkommen  ge- 
mafs  ist. 

30)    Interferenz  des  durch  zwei  Prismen  gehen- 
den Lichts« 

Wenn  zwei  nahe  rechtwinklige  Prismen  mit  ihren  Hy- 
Fifi. potenusen  CK  und  EH  sich  sehr  nahe  berühren,  und  wenn 
196,  voo  dem   einfallenden  Lichte  der  innere  Einfallswinkel  ao 
der  Seite  der  Hypotenuse  nahe  gleich  ist  dem   ganzen  Re- 
flexionswinkel,   so   dafs    ein  Theil  des  Lichtes  durch  das 
erste  Prisma  reflectirt  und  ein  Theil  durch  das  zweite  Priima 
gebrochen  wird ,   so  wird  man  für  die  Intensität  der  Interfe- 
renz beider  Theile  ganz  dieselben  Ausdrücke,  wie  in  §.  2& 
und  29«  finden.     Indefs  verdient  dieser  besondere  Fall  doch 
eine  eigene  Betrachtung,  weil  es  hier  ganz  in  unserer  Macht 
steht,    den  Einfallswinkel   dem   totalen  Reflexionswinkel  so 
nahe,  als  wir  nur  eben  wollen,  gleich  zu  nehmen  (was  in 
§.  28.  und  29*  nicht  der  Fall  ist),    weil  wir  also  auch  deo 
Winkel  ß  (d.  b.  den  Refractionswinkel  des  ersten  Prisma's  in 
die  Luft)  so  nahe,  als  wir  wollen,  an  90  Graden  annehmen 
können ,  so  dafs  also  der  Werth  von  A  Gos.ß  ungemein  klein 
werden  kann,   ohne  eben  auch  die  Entfernung  J  der  beides 
Prismen  sehr  klein  zu  nehmen.    Wenn  nun  in  den  Ausdrüc- 
ken für  die  Intensität  I  und  1'  der  Werth  ven  J  Cos.  ß  nur 
mäfsig  klein  (z.  B.  gleich  dem  tausendsten  Theil  eines  Zolls) 
genommen  wird,    so  wird  man  zwischen  den  beiden  äußer- 
sten (rothen  und  violetten)  Farben  des  Spectrums  wohl  zwan- 
zig und  mehr  deutlich  verschiedene  Farben  erhalten,   die  alle 
durch  dunkle  Schattenstreifed  getrennt  sind,  da  jede  von  ih- 
nen, in  Folge  ihres  verschiedenen  Werthes  von  X,  den  Werth 
von 
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Sin.a^^CoS./?=l 

machen  wird.  Die  ganze  auf  diese  Weise  entstehende  Mi- 
schung des  Lichts  wird  demnach  im  Allgemeinen  wieder  weiß, 
wie  bei  dem  gewöhnlichen  Sonnenlichte,  erscheinen.  Wenn 
aber  der  Werth  von  J  Cos.  ß  ungemein  klein ,  beinahe  un- 
endlich klein  genommen  wird  (so  dafs  z.  B.  A  Cos. ß  noch  klei- 
ner als  X  ist),  so  wird  man  kaum  eine  oder  höchstens  zwei 
Farben  linden,  für  welche  der  Ausdruck 

Sin.*^^Cos.0  =  t 

wird,  so  dafs  also  dann  in  dem  so  entstehenden  Lichtbilde 
eine  oder  awei  Farben  vorherrschen  und  sehr  hell  erscheinen. 

I.  Auch  mufs  bemerkt  werden,  daf»  für  unsern  Fall,  wo 
ß  nahe  gleich  90°  ist ,  schon  eine  sehr  geringe  Aenderung  des 
Refractionswinkels  y  den  Einfallswinkel  ß  sehr  stark  andern 
kann«    Es  war  nämlich  (§.  28») 

J  Sin./? 
^SioTy- 

DifTerentiirt  man  diese  Gleichung^  indem  man  p  als  constant 
voranssetztf  so  erhält  man 

dßCos.ßSin.y  —  c?yCos.ySin./S  =  0 

oder 

öy  ~  Tang.y  ' 
so  dafs  also ,  da  ß  nahe  an  90°  oder  Tang,  ß  sehr  grofs  ist, 
ein  kleiner  Werth  von  dy  die  Gröfse  dß  schon  sehr  grofs 
machen  kann.  Also  wird  auch  eine  kleine  Veränderung  des 
Refractionswinkels  y  den  Werth  von  J  Cos.  ß  schon  bedeu- 
tend ändern  können,  wodurch  denn  auch  der  Ausdruck  für  die 
Intensität  I  oder  1'  sehr  geändert  wird.  Fällt  daher  auf  diese 
beiden  Prismen  z.  B.  Wolkenlicht  in  verschiedenen  Richtun- 
gen ein,  oder  wird  das  Sonnenlicht  (durch  eine  Glaslinse)  in 
verschiedenen  Richtungen  auf  jene  Prismen  geleitet,  so  wird 
das  reflectirte  Licht  sowohl  als  auch  das  durch  diese  Prismen 
gebrochene  Licht,  wenn  es  von  einem  Schirm  aufgefangen 
wird,  sehr  helle*  Streifen  oder  Fransen  zeigen.  Da  die  Lage 
und  die  Breite  dieser  Streifen  für  jede  Farbe  eine  andere  ist, 
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so  wird  das  Ganze  derselben  eine  Reihe  von  sehr  lebhaft™ 
Farbenbildern  geben.  Dasselbe  erhalt  man  anch ,  wenn  man 
ein  solches  Doppeljbrisma  so  vor  das  Auge  halt,  dafs  das 
Licht  durch  dasselbe  in  verschiedenen  Richtungen  zu  dem 
Auge  gelangt. 

3!)    Farbenringe  zwischen   zwei  Glaslinsen. 

Wenn  zwei  convexe  Linsen  oder  wenn  eine  solche  Linse 
F'P>nnd  ein  Planglas  sich  in  dem  Puncte  O  berühren,  so  wird 
^'man  die  Intensität  des  interferirten  Lichts  für  jeden  dem  0 
nahen  Punct  M  der  Linse  auf  folgende  Weise  durch  die  Ana- 
lyse, bestimmen.  Wenn  die  Linse,  wie  wir  hier  voraus- 
getzen,  einen  sehr  grofsen  Krümmungshalbmesser  hat ,  so  wird 
man  für  jeden  d#m  Berührungsorte  O  sehr  nahen  Punct  M  die 
beiden  Flächen  sehr  nahe  als  parallel  ansehn  können,  so  dafs 
also  auch  das  in  §.  28.  und  29.  Gesagte  hier  wieder  seine 
Anwendung  findet.  Um  aber  den  unserem  gegenwärtigen  Falle 
angemessenen  Ausdruck  für  J=MM'  zu  finden,  so  sey,  für 
zwei  Convexlinsen ,  r  der  Krümmungshalbmesser  der  unteren 
Seite  der  oberen  und  r  der  der  oberen  Seite  der  unteren 
Linse.  Dann  ist  aber  A  oder  die  Distanz  M  M'  gleich  der 
Summe  der  zwei  Sinusversus  eines  Bogens,  dessen  Halbmes- 
ser r  und  r    ist.      Allein    Sin.   vers.  0  =  1  —  Cos.  0, 

Cos.  0  =  1 — -r—r  +  —  .  .oder,  wenn  0  klein  ist, 

l  •  Z  1  .  1  •  O»  4 


02  02 

Cos.  0=1  —  —77,  also  auch  Sin.  vers.  0  =  —  für  einen  Bo- 
1.2  2 

gen  0,  dessen  Halbmesser  die  Einheit  ist,  und  daher  auch 

0  9 

Sin.  vers.  0=  -— 

2r 

für  einen  Bogen,  dessen  Halbmesser  gleich  r  ist.  Dieser  Bo- 
gen 0  ist  aber  hier  OM,  also  ist  auch 

Substituiren  wir  diesen  Werth  von  J  in  den  Ausdrücken,  die 
wir  oben  (§.  28.  und  29.)  für  die  Intensitäten  I  und  1'  er- 
halten haben,  so  hat  man  für  die  Intensität  I  des  reflectiiteo 
Lichts 
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< 

4aaeJSin.2^/ 

und  für  die  Intensität  des  gebrochenen  Lichts 

a*(l-e*)* 
~~  (1  —  e2)*  +  4e*Sin.*v  * 
wo  der  Kürze  wegen  der  Winkel 

*ö  f  ©*•  (7+7)001./» 

gesetzt  worden  ist.  Dieses  vorausgesetzt  wollen  wir  nun  die 
beiden  Wert  he  von  I  und  1'  besonders  betrachten. 

1«    Intensität  I  des  reflectirten  Lichts. 

1)  Diese  Intensität  verschwindet  in  allen  den  Fallen,  wo 
1//  =  0  ist,  d.  h.  wo  man  hat 

02=O  oder  =|   oder  =  -  j-  oder  =  p... 

—  r   H  ~t~  —  "\~  ~r 

r      r  r       r  r  r 

Man  hat  folglich  für  jede  einzelne  Farbe  einen  schwarzen 
Punct  an  der  Berührungsstelle  O  der  beiden  Linsen  und 
überdiefs  noch  eine  Reihe  von  schwarzen  kreisförmigen  Rin- 
gen, deren  gemeinschaftlicher  Mittelpunct  O  ist,  und  von 
diesen  schwarzen  Ringen  verhalten  sich  die  Quadrate  ihrer 
Halbmesser  wie  die  natürlichen  Zahlen  1,  2,  3*  4  .  .  • 

2)  Die  hellsten  oder  lebhaftesten  farbigen  Ringe  aber  er 
hält  man,  wenn  man  %fj  =  7-,  — ,   —  . .  setzt,  das  heifst 

z    z  z 

*  * 

für 

*(f  +  f)  »6+9  3G+?) 

Also  liegen  zwischen  jenen  schwarzen  Ringen  mehrere  farbige 
Ringe  und  von  diesen  haben  die  lebhaftesten  zu  den  Qua- 
draten ihrer  Halbmesser  die  Zahlen 

11*7 

"2>     T»     T>     T  •  •  • 

3)  Da  sich  die  Halbmesser  der  hellsten  farbigen  Ringe 
(in  2)  für  jede  bestimmte  Farbe   wie  die  Grölsen  K*Sec7/f 
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verhalten,  so  folgt,  dafs  diese  Halbmesser  gröfser  werden 
wenn  man  den  einfallenden  Lichtstrahl  gegen  die  Oberflachen 
der  Linsen  inO  mehr  neigt  oder,  was  dasselbe  ist,  wenn  man 
das  Ange  des  Beobachters  von  der  anf  diese  Oberflache  senk- 
rechten Linie  OS  mehr  und  mehr  rechts  oder  links  bewegt. 

4)  Für  dieselbe  Neigung  ßy  aber  für  verschiedene  Far- 
ben ,  verhalten  sich  die  Halbmesser  jener  farbigen  Ringe  (in  2) 
wie  die  GröTse  KT.  Die  verschiedenen  gefärbten  Strahlen, 
die  in  dem  weifsen  Sonnenlichte  enthalten  sind,  bringen  da- 
her  eine  Reihe  von  Ringen  hervor,  deren  Halbmesser  ver- 
schieden sind  tind  die  durch  ihre  Superposition  eine  Reihe  von 
Farben  erzeugen,  die  mit  den  in  §♦  22.  VIII.  angeführten 
analog  ist.  Für  die  größeren  Halbmesser  oder  für  die  von  0 
weiter  entfernten  Ringe  mischen  sich  endlich  diese  Farben  so 
stark  unter  einander,  dafs  keine  weitere  Spur  von  Ringen, 
sondern  nur  vermischtes  weifses  Licht  bemerkbar  bleibt« 

5)  Für  dieselbe  Neigung  ß  und  dieselbe  Farbe  X  endlich 
ändern  sich  die  Halbmesser  dieser  farbigen  Ringe,'  wie  die 

'Gröfse 

UFT) 

Um  also  sehr  breite  Ringe  zu  erhalten ,  mufs  man  die  Gröfse 

1.1  r+r' 


sehr  klein,  also  r  und  r',  jedes  für  sich,  sehr  grofs  anneh- 
men oder  die  Krümmungshalbmesser  der  beiden  Linsen  müs- 
sen sehr  grofs  seyn. 

6)  Ist  endlich  die  untere  Linse  vollkommen  eben  oder 

ein  Planglas,  so  wird  man  t  unendlich  grofs  oder  4-  =  0 

setzen,  und  dann  verhalten  sich  in  (5)  die  Halbmesser  der 
farbigen  Ringe  wie  die  Gröfse  Y*t. 

■ 

II.    Intensität  I*  des  gebrochenen  Lichts. 

Die  schwarzen  und  ebenso  die  farbigen  Ringe,  welche 
die  beiden  Linsen  durch  Brechung  erzeugen,  sind,  wie  oben 


i 
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in  §•  29»  Im  die  Complemente  von  den  durch  Reflexion  er- 
zeugten. Der  Miüelpunct  aller  dieser  Ringe  ist  daher  für  zu- 
sammengesetztes Licht  lebhaft  weifs  und  von  einem  schwar- 
zen Kreise  umgeben,  den  wieder  ein  weifser  umgiebt,  wor- 
auf ein  schwarzer  folgt  u.  s.  w. ,  bis  endlich,  in  gröfsern 
Entfernungen  von  O,  diese  weifsen  Kreise  in  die  irisirenden 
farbigen  Übergehn  und  zuletzt  sich  so  unter  einander  mi- 
schen, dafs  sie  nicht  mehr  getrennt  werden  können  und  daher 
unsichtbar  werden.  Der  Halbmesser  eines  jeden  dieser  Ringe 
ist  genau  derselbe,  wie  jener  von  entgegengesetztem  Charakter 
bei  dem  reflectirten  Lichte,  daher  es  überflüssig  ist,  sie  hier 
wieder  einzeln  durchzugehn. 

Dafs  aber  alle  diese  Erscheinungen  mit  den  Beobachtun- 
gen auf  das  vollkommenste  übereinstimmen,  ist  aus  dem  klar, 
was  oben  (§.  25.)  gesagt  worden  ist.    .  ' 

■ 

E.  Diffraction  oder  Beugung  des  Lichts. 
32)   Erklärung  der  Phänomene  der  Diffraction. 

Wenn  das  Licht  nahe  an  den  Grenzen  undurchsichtiger 
Körper  vorbeigeht,  so  erleidet  es  eigene  Modifikationen ,  die 
man  die  Diffraction  oder  auch  die  Beugung,  lnflexion,  des 
Lichts  zu  nennen  pflegt.  Die  hierher  gehörenden  Erscheinun- 
gen lassen  sich  in  zwei  verschiedene  Classen  ordnen. 

I.  Wenn  man  das  Sonnenlicht  durch  eine  Sammellinse 
von  kurzer  Brennweite  gehn  läfst,  die  man  in  der  OefFnung 
des  Ladens  eines  verfinsterten  Zimmers  angebracht  hat,  und 
einen  Theil  des  aus  .  dem  Brennpuncte  F  divergirend  ausströ- 
menden Lichtkegels  mit  einem  undurchsichtigen  Schirme  CE 
auffängt,  so  wird  man  auf  einer  hinter  diesen  Schirm  gestell- 
ten Tafel  BAD  (z.  B.  von  gespanntem  weifsem  Papier)  nicht, 
wie  man  erwarten  sollte,  den  Theil  AD  dieser  Tafel  im  vol- 
len Schatten  und  die  Seite  AB  derselben  im  gleichförmigen 
Lichte  erblicken ,  sondern  man  wird  in  der  Schattenseite  A  D 
noch  einen  nicht  wenig  lebhaften  Lichtschimmer  bemerken, 
dessen  Intensität  mit  der  Entfernung  von  der  eigentlichen 
Schattengrenze  A  abnimmt,  wahrend  sich  auf  der  Lichtseite 
AB  der  Tafel  hellere  Streifen  zeigen,  die  in  den  Farben  des 
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Regenbogens  glänzen  und  deren  Intensität  ebenfalls  mit  der 
Entfernung  von  A  abnimmt.  Stellt  man  zwischen  den  Brenn- 
punct  F  der  Linse  und  den  Schirm  CE  ein  gefärbtes  Plan- 
glas 9  das  nur  die  Strahlen  seiner  Farbe  durchlafst,  so  siebt 
man  auf  der  Tafel  BD  statt  jener  irisirenden  Farben  blofs 
helle  Streifen  von  der  Farbe  des  Glases,  welche  durch  an- 
dere dunkle  oder  schwach  erleuchtete  Streifen  von  einander 
getrennt  sind.  Nimmt  man  die  Intensität  dieser  hellen  Strei- 
fen für  die  Ordinate  einer  Curve  an ,  deren  Abscisse  die  Ent- 
fernung von  dem  Puncte  A  in  der  Linie  AB  ist,  so  hat  diese 
Curve  die  Gestalt  einer  Schlangenlinie,  bei  welcher  aber  die 
Differenz  zwischen  je  zwei  nächsten  gröfsten  und  kleinsten 
Ordinaten  für  die  wachsenden  Abscissen  schnell  abnimmt  und 
schon  in  einer  geringen  Entfernung  von  A  ganz  unmerklich 
wird.  Diese  « Erscheinungen  hat  bereits  Grimaldi  im  17te" 
Jahrhundert  bemerkt,  aber  ohne  sie  erklären  zu  können.  Er 
bemerkte  nämlich,  dafs  der  Schatten  eines  Drahts,  den  er  in 
den  Lichtkegel  des  verfinsterten  Zimmers  stellte,  auf  einem  ge- 
genüberstehenden Schirme  viel  breiter  sey,  als  er  nach  der 
Entfernung  des  Drahts  von  dem  Schirme  bei  der  geradlinigen 
Fortpflanzung  des  Lichts  hätte  seyn  sollen.  Auch  sah  er  die- 
sen Schatten  auf  beiden  Seiten  von  farbigen  Säumen  um- 
geben. 

II.  Wenn  man  demselben  aus  dem  Brennpuncte  F  d" 
Linse  ausströmenden  Lichtkegel  einen  opaken  Schirm  CEC 
entgegenstellt,  in  welchem  man  eine  oder  mehrere  sehr  kleine 
Oeffnungen  angebracht  hat,  so  sieht  man  auf  der  Tafel  BD 
nicht  die  erleuchteten  Projectionen  dieser  Oeffnungen,  wie 
man  erwarten  sollte,  sondern  vielmehr  (an  der  Stelle  dieser 
Projectionen  sowohl  als  auch  zwischen  denselben)  mehrere  ge- 
färbte Bilder  von  verschiedenen  Gestalten,  die  alle  in  regel- 
mäßigen Gruppen  geordnet  erscheinen,  wenn  auch  jene  Oefi- 
nungen  eine  regelmässige  Lage  gegen  einander  haben.  Auch 
hier  kann  man  wieder  durch  die  Zwischenstellung  eines  ge- 
färbten Glases  die  Bilder  alle  gleichfarbig  und  mit  ganz  dunk- 
len Stellen  abwechselnd  machen,  und  sie  werden  in  beiden 
Fällen  desto  reiner  und  heller  erscheinen ,  je  kleiner  der  Brenn- 
punct  der  Linse  F  ist.  Wir  werden  von  diesen  Erscheinon- 
gen  bald  eine  vollkommen  genügende  Rechenschaft  durch  Ana- 
lyse geben. 
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33)  Darstellung  dieser  Phänomene  durch  Be- 
obachtung. 

Bei  den  Beobachtungen  der  DifTraction  des  Lichtes  kann 
man  statt  der  erwähnten  Tafel,  auf  welcher  sich  das  Licht 
ausbreitet,  vortheilhafter  noch  den  Schirm,  durch  dessen  Oetf- 
nuog  der  leuchtende  Punct  sein  Licht  sendet,  unmittelbar  vor 
das  Auge  halten  oder  am  vortheilhaftesten  endlich  diese  Oelf- 
nung  selbst  durch  ein  darauf  gerichtetes  Fernrohr  betrachten. 
Durch  das  Fernrohr  sieht  man  endlich  jene  Lichtstreifen  zu- 
gleich gröfser  und  deutlicher,  und  wenn  man  das  Fernrohr 
mit  einem  eingetheilten  Kreise  (wie  bei  dem  Theodoliten)  ver- 
bindet, so  werden  dadurch  die  Dimensionen  jener  Lichtbilder 
aufserdem  genau  meisbar.  Auch  kann  man,  wenn  Fernröhre 
sn  diesem  Zwecke  angewendet  wer  Jen ,  j»no  OpfTnungen  be- 
trächtlich gröfser  machen,  als  dieses  für  das  unbewaffnete 
Auge  angeht,  wodurch  die  Erscheinungen  offenbar  lichtvoller 
werden.  Man  hat  diese  Beobachtungen,  wie  gesagt,  anfangs 
nur  in  verfinsterten  Zimmern  und  mit  Beihülfe  eines  Helio- 
staten angestellt,  um  dadurch  das  Licht  der  Sonne  immer  auf 
demselben  Puncte  zu  erhalten.  Allein  Schwero  (in  seinem  oben 
a r/geführten  Werke)  hat  gezeigt,  dafs  das  verfinsterte  Zimmer 
und  der  Heliostat  auch  wohl  entbehrt  werden  können.  Er 
bediente  sich  gewöhnlich  eines  Taschenuhrglases,  welches  er 
auf  der  inneren  Seite  mit  einer  dicken  Auflösung  von  Asphalt 
oder  mit  einer  aus  Lampenrufs  und  Bernsteinfirn ifs  gemachten 
Farbe  bestrich  und  mit  seiner  ooern  Seite  der  Sonne  zuwen- 
dete. Das  auf  dieser  Seite  des  Uhrgkses  und  selbst  das  auf 
der  Oberfläche  eines  gewöhnlichen  gut  polirten  metallenen  Kno- 
pfes entstehende  Sonnenbildchen  hatte,  wenn  er  es  durch  jene 
Oeffnungen  mittelst  eines  FernrÖhrchens  von  8  Zoll  Focallänge 
betrachtete,  selbst  im  unverfinsterten  Zimmer  eine  für  die 
meisten  Beobachtungen  hinlängliche  Stärke  und  Klarheit.  Da- 
bei wird  das  kleine  Fernrohr  in  eine  Distanz  von  10  bis  20 
Schritten  von  dem  Uhrglase  gestellt1  und  auch  der  Schirm, 


1  Die  richtige  Eutfernung  für  jedes  gegebene  Fernrohr  findet 
man  leicht,  wenn  man  die  Ocularröhre  desselben  so  weit  heraussieht, 
bis  das  Uhrglas  oder  besser  der  Apparat,    durch  welchen  der  feine 

i 

■ 
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in  welchem  die  Oeffnungen  angebracht  sind,  wird  am  be- 
quemsten unmittelbar  vor  dem  Objective  des  Fernrohrs  an 
demselben  (mittelst  einer  einfachen  Vorrichtung,  die  sich  je- 
der leicht  ausdenken  kann)  befestigt.  Ohne  daher  weiter  bei 
dem  im  Allgemeinen  sehr  einfachen  Verhalten,  welches  man 
bei  diesen  Experimenten  für  die  Diffraction  des  Lichtes  zu 
beobachten  hat,  zu  verweilen,  wollen  wir  sofort  zu  der  ana- 
lytischen Darstellung  derjenigen  Erscheinungen  Übergehn,  wel- 
che diese  Experimente  gewähren.  Bemerken  wir  nur  noch, 
dafs  sich  aus  dieser  Diffraction  des  Lichtes  eine  grofse  An- 
zahl der  gewöhnlichsten  Erscheinungen  erklären  läfst.  Hier- 
her gehören  z.  B.  die  Farbenspiele,  die  man  bemerkt,  wenn 
man  durch  den  dünnen  Theil  des  Bartes  einer  Vogelfeder, 
durch  enggewebte  Zeuge,  durch  die  feinen  Haare  der  Hüte 
sieht,  wenn  man  durch  diese  K«rp»r  nach  der  Sonne  blickt; 
ferner  die  dunklen  Streifen  zwischen  den  enggeschlossenen, 
ausgestreckten  Fingern  der  Hand,  die  Farbenringe  um  den 
dunklen  Mond  bei  totalen  Mondfinsternissen,  und  selbst  die 
bekannten  Farbenspiele  der  Flügeldecken  mehrerer  Insecteo, 
das  Schillern  abgestandener  Gläser,  der  trockenen  FarbenstofFe 
von  Indigo  und  die  bekannten  irisirenden  Bilder  der  Perlmut- 
ter. Babwsteh.  überzeugte  sich,  dafs  z.  B.  die  Oberfläche 
der  Perlmutter  sehr* viele  feine  und  regelmäfsige  Furchen  hat 
und  dafs  man  dieselbe  irisirende  Eigenschaft  auch  andern  wei- 
chen Körpern,  z.  B.  dem  Siegellack,  dem  arabischen  Gummi, 
selbst  dem  Blei  mittheilen  kann,  wenn  man  ein  Blättchen 
Perlmutter  darauf  abdruckt.  Auch  die  Erscheinungen  der  oben 
dargestellten  Interferenz  des  Lichts,  sollte  man  glauben,  müfs- 
ten  hei  dem  häufigen  Durchkreuzen  des  Lichts  durch  so  viele 
Körper  an  der  Oberfläche  der  Erde  ebenso  häufig  vorkommen. 
Allein  dieses  ist  nicht  der  Fall,  und  man  wird  auch  leicht 
die  Ursache  davon  auffinden.  Die  Interferenzphänomene  hän- 
gen nämlich  nicht  blofs  von  jenen  Durchkreuzungen  des  Lichts, 
die  allerdings  sehr  häufig  sind,  sondern  auch  noch  von  an« 
dern  Bedingungen  ab,  die  nur  sehr  selten  alle  in  dem  hier 
geforderten  Mafse  eintreten,  indem  die  beiden  Strahlen  von 
derselben  Lichtquelle  ausgehn  müssen ,  indem  diese  Quelle  nur 


vom  öpiegoi  rc  flectirte  Lichtstrahl  dringt,  cio  deutliche*  Bild  gicW 
oder  deutlich  gesehn  wird. 
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•inen  sehr  kleinen  Raum  einnehmen  darf,  indem  die  Wege 
der  Lichtstrahlen  in  ihrer  Länge  nur  äufserst  wenig  verschieb 
den,  ihre  Neigung  gegen  einander  nur  sehr  klein  seyn  darf 
u.  s.  w.  ( 

34)  Allgemeine  Theorie  der  I  ntens  ität  des  durch 
eine  kleine  Oeffnung  gehenden  Lichts. 

Wir  haben  bereits  oben  (§.  21.)  das  allgemeine  Verhalten 
des  durch  kleine  Oeffnungen  dringenden  Lichts,  wenn  es  sich 
dieser  Oeffnung  gegenüber  auf  einer  ebenen  oder  sphärischen 
Tafel  verbreitet,  untersucht.     Wir  wollen  nun  auch  die  In- 
tensität dieses  auf  die  ebene  Tafel  fallenden  Lichtes  bestim- 
men.    Wenn  das  Licht  aus  dem  Mittelpuncte  A  kommt  undp;^ 
sich  in  sphärischen  Wellen  verbreitet,  bis  ein  Theil  desselben 
die  kleine  Oeffnung  BC  des  Schirms  erreicht,    so  wird  jeder 
Theil  einer  solchen  sphärischen  Welle,    der  zwischen  den 
Grenzen  jener  Oeffnung  enthalten  ist,   der  Mittelpunct  einer 
andern  kleinen  Welle  seyn,    deren  Intensität  der  Oberfläche 
dieses  Theils  der  ersten  Welle  proportional  ist.    Nach  dem  in 
§.  13.  erklärten  allgemeinen  Priocip  der  Bewegung  wird  die 
Summe  aller  der  kleinen  Vibrationen ,    welche  jede  dieser 
kleinen  Wellen  in  einem  Puncte  M  der  Tafel  DE  hervor- 
bringt, für  die  ganze  Vibration  dieses  Punctes  M  genommen 
werden  können.    In  dieser  Voraussetzung  wird  man  also  die 
Intensität  des  Lichts  in  M  ganz  auf  dieselbe  Weise,  wie  bei 
den  Problemen  des  §.  21.,  22.  u.  s.  w.  bestimmen  können. 
Man  ziehe  demnach  die  Gerade  AO  senkrecht  auf  die  Tafel 
BC  und  auf  den  Schirm  DE  und  betrachte  sie  als  die  Axe  der 
z  oder  als  die  Axe  der  dritten  der  unter  einander  senkrech- 
ten Coordinaten  x,  y  und  z,  deren  Anfang  der  Punct  A  seyn 
soll.    Nehmen  wir  an,  dafs  diese  Axe  der  z,  so  wie  auch  die 
der  x,  in  der  Ebene  der  Zeichnung  (des  Papiers)  liege,  so 
dafs  also  die  Axe  der  y  auf  dieser  Ebene  senkrecht  steht.  Sey 
AB  =  AC  =  a  und  A  O  =  a  +  b ,  wo  also  b  =  OF  sehr 
nahe  den  Abstand  der  Tafel  von  der  Oeffnung  BC  bezeichnet. 
Sind  nun  x,  y,  z  die  Coordinaten  irgend  eines  Punctes  P  der 
Welle,  und  bezeichnen  £,  v  und  f  die  analogen  Coordinaten 
des  Pünctes  M  des  Schirms,  wo  man         a  4*  b  hat,  so  kann 
man  sich  die  Oberfläche  der  sphärischen  Welle  B  C  (durch  ge- 
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rade ,  auf  der  Ebene  des  Papiers  senkrechte  and  durch  andere 
mit  dieser  Ebene  parallele  Linien)  in  sehr  schmale  Parallelo- 
gramme getheilt  vorstellen,  von  deren  jedem  die  Oberfläche 
gleich  Bx.dy  ist,  so  dafs  also  die  kleine,  in  dem  Poncte  P 
entstehende  Welle  in  M  die  Vibration 

B*  V=Öx.ßy.Sin.  (at-PM> 

hervorbringen  wird.    Allein  e»  ist  auch. 

PM*«(g  — x)*  +  («  — y^  +  a-i)« 
und  überdiefs 

x*+y*  +  *2=a2> 

so  dafs  man  daher  hat 

PM5  =  ?»  +  a*  —  2£x  —  2t>y  —  2?z- 

Da  aber  x  und  y  selbst  in  ihren  gröfsten  Werthen  nur  sehr 
kleine  Gröfsen  sind,  weil  wir  die  Oeffnung  BC  sehr  klein 
vorausgesetzt  haben ,  so  kann  man  annehmen 

und  dadurch  geht  der  Ausdruck  2?«  über  in 

Cx«  tv2 

2?z^=2a*  +  2ab— 

unl  wir  erhalten  für  den  vorhergehenden  Werth  von  PM 
die  Gleichung 

PM*=b*+  ^1— 2?x+  ^21  —  2vy, 

oder  sehr  nahe,  wenn  man  von  dieser  GrÖfse  die  Quadrat- 
wurzel nimmt, 

£  x  *     £x     £y  *  vy 

PM=b  +  27b-T  +  2lb"T' 

oder  endlich 

a£2      at;2        t    /        »?\2        t  (  aiA2 

Setzt  man  diesen  Werth  von  PM  in  den  Ausdruck  der  oben 
gefundenen  Vibration,  so  erhalt  man 
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wo  der  Kürze  wegen 

gesetzt  worden  ist.  Dieser  Ausdruck  läfst  sich,  wenn  man 
den  Sinus  des  zusammengesetzten  Winkels  auflöst,  auch  so 
darstellen 

*  V = B  x .  8 y.  Si  n.  2?  (« t  -  B).Cos.  \ .  I  {(*  -  ^)*+  (y-^)*  [ 

*  -^,y.Co4>,-B).8i„"rl{(x-^+(y-^}. 

Dieser  Ausdruck  mufc  daher  einmal  in  Beziehung  auf  x  und 
dann  in  Beziehung  auf  y  integrirt  werden.  Die  Constanten 
der  beiden  Integrationen  wird  man  durch  die  gegebene  Form 
der  OeiTnung  BC  bestimmen,  wenn  diese  z.  B.  ein  Kreis,  eina 
Ellipse ,  ein  Rechteck  u.  s.  w.  ist.    Da  die  beiden  Gröfsen 

Sin.  ^2(at  — B)undCos.  ?^(at— B) 

constant  oder  von  x  und  y  unabhängig  sind ,  so  wird  man  den 
Ausdruck  zu  integriren  haben: 

v=a.4"c..-B)/^c...:.I[(x.VE)'+(x-^] 

?e-«/*/*-  fi  [K5)' + (y-'i)']  ■ 

Drückt  man  diese  Gleichung,  nach  vollendeter  Integration, 
durch 

V=F.Sin.^(at— B)-G.Cos.^  (at  —  B) 

aus,  so  hat  man,  wie  in  §.  20«,  für  die  gesuchte  Intensität  I 
der  durch  die  kleine  Oeffnung  gegangenen  Welle  für  den  Punct 
M  des  Schirms  den  Ausdruck 

1=  F*+  G*. 

I.  Die  hier  angezeigten  Doppelintegrale  kann  man,  bei 
dem  gegenwärtigen  Zustande  unserer  Analysis,  nicht  in  ge- 
schlossenen Ausdrücken  geben.  Dieses  gilt  selbst  von  den  in 
ihnen  enthaltenen  einfachen  Integralen 
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daher  sich  auch  das  gegebene  Problem  io  seiner  ganzen  All- 
gemeinheit (wenn  die  Form  der  Oeffnung  BC  irgend  welche 
seyn  soll)  nicht  auflösen  lafst.  Blofs  einige  besondere  Fälle, 
wenn  z.  B.  jene  Oeffnung  ein  Kreis,  ein  Rechteck  u.  t.  w. 
ist,  lassen  jene  Doppelintegration  zu;  wir  werden  von  die- 
sen Fallen  in  den  nächsten  Abschnitten  reden.  Hier  wollen 
wir  nur  in  Beziehung  auf  die  so  eben  erwähnten  einfachen 
Integrale  bemerken,  dafs  man  die  Werthe  von 

fdsCos.         und  /c?sSin. 

für  verschiedene  Werthe  von  s  durch  Tafeln  ausgedrückt  hat, 
von  denen  hier  ein  Theil  angehängt  ist.  Diese  Tafeln  lassen 
sich  durch  folgendes  allgemeine  Verfahren  construiren.  Ist 
U  =  fSds  ein  Ausdruck  von  unbekannter  Form,  welcher  als 
das  unentwickelte  Integral  von  Sds  gegeben  ist,  wo  S  eine 
Function  von  s  bezeichnet,  so  hat  man  für  die  beiden  Wer- 
the von  U,  die  zu  s  +  h  und 'zu  s  —  h  gehören,  nach  dem 
Taylor'schen  Lehrsatze 

und 

T  St*  1.2     8t3  1.2.3  ^ ' 

so  dafs  demnach  der  Werth  des  gesuchten  Integrals  U  zwi- 
schen den  beiden  Grenzen  s+h  und  s-^h  oder  dafs 

also  auch 

seyn  wird.  Nimmt  man,  wie  gewöhnlich,  die  beiden  Gren- 
zen s  +  h  und  s  —  h  nur  wenig  verschieden  ,  also  h  sehr  klein, 
so  genügt  das  erste  oder  die  beiden  ersten  Glieder  des  letzten 
Ausdrucks.    Hier  folgt  die  oben  erwähnte  kleine  Tafel. 
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Wert  he   der  Integrale 

\  i 

2  2 

fB s Sin. undfds  Cos. 


Grenzen  d.i..  ns; 

!  TIS2 

Grenzen  iLl  _ 

Integrals  f8sSla-  V 

/dsCos.— 

Integrals 

von  bis 

.von  bis 

S*=0  3  =  0,1 

0,0006 

0,0999 

s=0s=2,C 

>  0,4098 

0,2 

0,0042 

0,1999 

3,C 

1  0,4959 

0,3 

;  0,0140 

0,2993 

3,1 

0,5815 

OH 

0,0332 

0,3974 

3,2 

0,5931 

0,0 

0,0644 

0,4923 

3,3 

0,5191 

|"\  MAI 

U,  1 101 

0,5811 

0,4 

0,4294 

n  7 

u,/ 

U,l  /  10 

0,6597 

3,5 

1  0,4149 

0,b 

0,2487 

0,7230 

3,6 

(J,4919 

0,9 

0,339 1 

0,7651 

3,7 

0,5746 
0,5654 

1,0 

s~\     '.  /-\  «v 

0,43,6 

0,7803 

3,8 

1,1 

0,53o9 

0,7043 

3,9 

0,4750 

1,2 

0,0229 

0,7161 

4,0 

0,420'> 

J  .<o 

0,6393 

4,1 

0,4754 

1.4 

0,7132 

0,5439 

4,2 

0,5628 

1,5 

0,(5973 

0,4461 

4,3 

0,5537 

1.6 

0,6388 

0,3662 

4,4 

0,4620 

1,7 

0,5492 

0,3245 

4,5 

0,4339 

1,8 

0,4509 

0,3342 

4,6 

0,5158 

1,9 

0,3732 

0,3949 

4,7 

0,5668 

2,0 

0,3432 

0,4886 

4,8 

0,4965 

2,1 

0;3739 

0,5819 

4,9 

0,4347 

2,2 

0,4553 

0,6367 

5,0 

0,4987 

0,5528 

0,6271 

5,1 

0,5620 

0.6194 

0,5556 

5,2 

0,4966 

0,6190 

0,4581 

5,3 

0,4401 

0,5499 

0,3895 

5,4 

0,5136 

1 J  — 

0,4528 

0,3929 

5,5 

0,5533 

2,8 

0,3913 

0,407S 

co 

0,5 

*       *  ■ 

[Bs  Cos. 


71  S' 

~2 


0,5627 
0,6061 
0,5621 
0,4668 
0,4061 
0,4388 
0,5328 


0,^883 
0,5424 
0,44S5 
0,4226 
0,4986 
0,5739 
^,5420 

0,4497 
0,43^5 
0,526 1 
0,5674 
0,4917 
0,4340 
0,5003 


0,56;iM 
0,5000 
0,43'  H) 

n,5»7S 

0,5573 
0.4785 
0,5 


IX.  B<1.  Xxxk 
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35)    Besonderer  Fall,  wenn  die  Oeffnung  ein 

Rechteck  ist« 

• 

Ist  die  Oeffnung  BC,  durch  welche  das  Licht  geht,  ein 
Rechteck,  dessen  Seiten  in  der  Richtung  der  Coordinaten  x 
und  y  liegen  und  2e  und  2f  zu  ihren  Längen  haben,  und 
geht  die  auf  die  Tafel  D  E  senkrechte  Richtung  A  O  durch 
den  Mittelpunct  dieses  Rechtecks  (d.  h.  durch  den  Durch- 
schnittspunct  seiner  beiden  Diagonalen),  so  nenne  man  der 
Kürze  wegen 

-¥)'-«•• 

oder  ?*   ^ 

a  v         Kl  a  b 

50  dafs  man  also  auch  hat 

t 

8y  VTTb 
ds~~'  2? 

oder 


Dieses  Integral  i  mufs,  der  Natur  der  Aufgabe  nach,  von 
y  =  — f  bis  y  =  +  f  genommen  werden,  das  heifst,  von 

•=-rS(-+T)"-=rS('-f)- 

Es  wird  demnach  gleich  seyn  der  Summe  von  zwei  7,ah- 

ns2  ,  . 

len  in  der  Columne  fds  Cos.  der  vorhergehenden  Ta- 
fel, die  zu  den  beiden  folgenden  Werthen  von  s  gehören: 

Seyen  A'  und  A"  diese  Zahlen.  Verfahrt  man  ebenso  für  die 
Sinus  und  nennt  man  B'  und  B"  die  zwei  Zahlen  der  Tafel 

TIS  2 

in  der  Columne  /Bs Sin.        ,  die  zu 
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gehören ,  so  erhält  man  für  das  Integral ,  das  wir  in  dem  vor- 
hergehenden Paragraph  durch  F  ausgedrückt  haben, 

F-Hr^^*"><HK4(--T)"} 

■ 

Ganz  auf  dieselbe  Weise  erhält  man  auch 

G=/ä.|r^(ATO.;-.i(»-vx)'}  . 

+/*«  {ric+B-)c«.?.Ä(-T)'}- ' 

Nimmt  man  nun  diese  zwei  Integrale  auf  dieselbe  Art  von 
x=  —  e  bis  x  =  +  e  und  setzt  man  A'"  und  A"  für  die  Ta- 
felzahlen von  fdsCos.  ^  für  die  Werthe 

KW (     ,   a£\     ,         njC"/  agv 

so  wie  B"'  und  B"  für  die  ähnlichen  Tafelzahlen  von 
fön  Sin.  so  erhalt  man 

- 

F  =  ^~  [(A'+  A")  (  A'"+  A ,v)  -  (B'+  B")  (B'"+  Blv)] 

und 

G  =  TT [(A' + A"}  (B"+  u  v)  +  (U+B")  (A"+  A'v)] 

und  daher  hat  man  für  die  gesuchte  Intensität  1 

l  =  Fa+  G», 

das  heifst, 

1=  (^) * [  A'+  A")*+  (B'+  B")2]  .  I  A'"+A")H(B'''+ß" )2 19 
wo  immer  £=a  -f-  b  ist. 

Wir  werden  zu  diesem  Ausdrucke  von  1  später  auf  ei- 
nem anderen  We^e  zurückkommen  und  ihn  dann  mehr  im 
Detail  untersuchen.    Diese  Untersuchung  der  eigentlichen  Ge- 

Xxxx  2 
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stall  des  Lichtbildes  auf  der  Tafel  DE  beruht  hier  offenbar 
auf  den  parliculären  Werthen  von  £  und  v,  deren  man  zu- 
erst mehrere  nach  einer  bestimmten  Reihenfolge  berechnen 
mufs,  um  die  Grenzen  und  die  verschiedenen  Lichtintensitä- 
ten der  auf  dem  Schirme  entstehenden  Figur  sich  versinnli- 
chen zu  können. 

I.    Der  einfachste  besondere  Fall ,  der  aus  der  vorherge- 
henden Betrachtung  des  Parallelogramms  abgeleitet  werden  kann, 
ist  der ,    wenn  man  das  Parallelogramm  in  eine  gerade  Linie 
Übergehn  läfst,  d.h.  wenn  man  die  Intensität  eines  Lichtes  sncht, 
das  an  der  geradlinigen  Seite  (der  Kante  oder  dem  Rande) 
einer  dünnen  Platte  von  Metall  u.  dgl.  vorbeigeht.    Wird  für 
diesen  Fall  die  Axe  der  y  parallel  mit  jener  Kante  der  Platte 
genommen,  so  ist  x  =  0>   und  man  wird  das  erste  der  bei- 
den vorhergehenden  Integrale  zwischen  den  Grenzen  y=  oo 
und  y=  —  CO  9  so  wie  das  zweite  von  x=oo  bis  x= —  CO 
zu  nehmen  haben.    Freshel,  der  diesen  specialen  Fall  um- 
ständlich untersuchte,  fand  dafür  folgende  Resultate.  Wenn 
man  durch  den  Lichtpunct  und  durch  die  scharfe  Kante  der 
Metallplatte  eine  Ebene  legt  und  wenn  der  Durchschnitt  die- 
ser Ebene  mit   dem  Schirm  die  Grenze  des  geometrischen 
Schattens  genannt  wird,  den  die  Platte,  auf  den  Schirm  wirft, 
so  sieht  man  in  diesem  geometrischen  Schatten  das  Licht  desto 
mehr  abnehmen,   je  weiter  man  sich  in  diesem  Schatten  von 
jener  Grenze  desselben  entfernt,    so  dafs  dieses  Licht  schon 
in  einer  geringen  Entfernpng  von  jener  Grenze  bereits  un- 
merklich wird.    Auf  der  andern  Seite  dieser  Grenze  aber,  in 
dem  hellen  Theile  des  Schirms,    nimmt  die  Intensität  des 
Lichts,  nahe  bei  dieser  Grenze,  mehrmals  periodisch  ab  und 
zu,  indem  es  hier  in  verschieden  gefärbten  Streifen  erscheint, 
bis  es  endlich  in  einer  bestimmten  Entfernung  von  der  Grenze 
seine  volle,  von  nun  an  unveränderliche  Stärke  erhält.  Die- 
ses ist,  wie  bereits  oben  gesagt,  das  merkwürdige  Phänomen, 
das  bereits  Ghimaldi  beobachtet  und  Newton  durch  seine 
Emissionstheorie  nur  unvollständig  erklärt  hat1. 

IL  Ist  die  Metallplatte  unter  einem  rechten  Winkel  ge- 
bogen,  so  bemerkt  man  nebst  den  in  I.  erwähnten  jetzt 


l  Faeskil's  vollständig  genügende  Erklärung  aus  der  Undula- 
tienstkeorie  findet  man  in  M4m.  de  Wustitnt  de  Parii.  1821. 
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ebenfalls  rechtwinkligen  farbigen  Streifen  aufser  dem  geome- 
trischen Schatten  der  Platte  auf  dem  Schirme  noch  in  die* 
sem  Schatten  hellere  krumme  Linien ,  welche  die  Gestalt  von 
Hyperbeln  haben,  wie  sie  in  der  Zeichnung  dargestellt  wer- ^ 
den. 

III.  Fällt  endlich  das  Licht  durch  eine  sehr  enge  Spalte 
der  Platte  auf  der  Tafel,  so  sieht  man  auf  der  letzteren  viel 
lebhaftere,  breite,  irisirende  Lichtstreifen.  Ist  die  Oeffnung 
in  der  Platte  dreieckig,  so  sind  die  Streifen,  wie  schon  New- 
T05  bemerkte,  rechtwinkligen  Hyperbeln  ähnlich,  deren 
Asymptoten  parallel  und  senkrecht  zur  Axe  des  Dreiecks  sind.' 
Wir  werden  auf  alle  diese  speciellen  Fälle  weiter  unten  wie- 
der zurückkommen. 

36)    Besonderer  Fall,  wenn  die  Oeffnung  ein 

&reis  ist. 

Theilt  man  die  kreisförmige  Scheibe  einer  solchen  Oeff- 
nung in  unendlich  viele  concentrisohe  Ringe  und  nennt  man 
Von  einem  dieser  Ringe  r  den  Halbmesser  des  inneren  und 
r  +  #r  den  Halbmesser  des  aafsern  Randes,  so  ist  die  Ober- 
Hache  des  Ringes  gleich  2nrSr.  Die  Entfernung  Jedes  Puncts 
dieses  Ringes  von  dem  Schirme  ist  nahe  gleich 

b  +  TT—t-  r  *,  wo  wieder  £=a  -f  h  ist, 

woraus  sofort  folgt,  dafs  die  Vibration  des  Lichts  in  dem 
Cenrralpuncte  des  Schirms,  d.  h.  in  der  Projection  des  Mir- 
telpunctes  jener  kreisförmigen  Oeffnung  auf  dem  Schirme,  durch 
die  Gleichung  ausgedrückt  wird 

V=2*/r0rSin.  ^  («t-b-^  r»), 
und  davon  ist  das  Integral 

Ist  R  der  Halbmesser  der  kreisförmigen  Oeffnung,    so  mufs 
dieses  Integral  -von  r  =  0  bis  r  =  R  genommen  werden  ,  so 
man  daher  erhält 

V==-2T  Sin._(«t-b~_R^S.n.T  ^R* 


Digitized  by  Google 


1422  Undulation. 

und  die  Intensität  I  des  Lichtes  auf  dem  Schirme  durch  die 
Gleichung  gegeben  wird 

.  •  : -    mssd •    :.  ' 

• 

Dieser  Ausdruck  von  I  ist  demjenigen  ähnlich,  den  vir  oben 
(§.  31.)  für  die  Intensität  des  reflectirten  Lichts  zwischen  zwei 
Glaslinsen  erhalten  haben,  wenn  man  nämlich  in  dem  Aas- 
drucke von  I.  des  §.  31-  den  Nenner  als  eine  constante  Gr6f$e 
betrachtet,  also  werden  auch  die  Farben  in  beiden  Fällen 
nahe  dieselben  seyn«  Man  mufs  aber  bemerken ,  daft  der 
obige  Werth  von  I  nur  die  Intensität  des  Lichts  in  dem  er- 
wähnten Centralpuncte  des  Schirms  ausdruckt. 

37)    Intensität  des  durch  eine  Sammellinse  and 

r  J 

durch  eine  kleine  Oeffnung  gehenden  Lichts. 

Wg.  Wenn  das  von  dem  Puncte  A  divergirend  ausgehende 
'Licht  durch  eine  Sammellinse  bc  convergent  gemacht  wird  und 
dann  durch  die  Oeffnung,  BC  auf  die  Tafel  D^E  fällt,  so  wird 
man  die  Intensität  desselben  in  jedem  Puncte  M  der  Tafel  tuf 
folgende  Art  bestimmen.  Da  nach  dem  Vorhergehenden  die 
Oberfläche  der  Welle  nach  der  Refraction  durch  die  Linse 
eine  Kugel  seyn  mufs ,  deren  Mittelpunct  O  ist ,  so  wollen 
wir  diesen  Punct  O  zum  Anfangspunct  der  Coordinaten  neh- 
men, so  dafs  x,  y  und  z  die  Coordinaten  irgend  eines  Panctes 
P  der  Oeffnung  und  £,  v,  £  die  analogen  Coordinaten  eines 
Punctes  M  der  Tafel  vorstellen.  Da  z  mit  OA  parallel  ist, 
so  ist  £  =  0  und  daher 

PM*  =  (5 -x)*  +  (« - y)*  +  z*  . 

Da  aber  die  Gleichung  der  Oberfläche  einer  Kugel,  deren 
Mittelpunct  O  und  deren  Halbmesser  Oß  =  OC  =  bist, 

x2  +  ya+z2  =  b*  . 

,     ist,  so  bat  man  auch 

PM2  =  b*+r+tT-—  25x— 2t;y, 

oder  nahe,  wenn  man  die  Quadratwurzel  dieser  Gröfsen 
nimmt, 

» 

I 
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Setzt  man  der  Kürze  wegen,  wie  in  dem  vorhergehenden  ana- 
logen Probleme, 

B_h  .   t*  +  v* 
B  =  b+-_, 

♦ 

so  erhält  man,  wie  dort,  für  die  vollständige  Vibration  des 
Punctes  M 

und  dieser  Ausdruck  ist  viel  einfacher,  als  der  des  erwähnten 
Problems,  da  er  von  den  Quadraten  der  beiden  Gröfsen  x 
und  y  unabhängig  ist.    Die  erste  Integration  giebt  sofort 

ht  aber  y$  und  y"  der  kleinste  und  grttfctc  Werth  von  y  für 
einen  gegebenen  Werth  von  x  (welche  Werthe  von  y  näm- 
lich aus  der  gegebenen  Gleichung  der  Oeflnung  BC  zwischen 
x  und  y  erhalten  werden),  so  wird  dieses  Integral  zwischen 
den  genannten  Grenzen  y'  und  y"  gleich  seyn  dem  Aus- 
drucke 

inn;jc°T(°,-B  +  T+-r) 
-«»£(•-•+ 

oder  auch,  wenn  man  die  Cosinus  auflöst,  gleich 

•sh  [Co8  bi  <5x + ^')-Co»-  sx  «x+vy")]  • Cos-  t  (ut  _  B) 

- $k  [Si°-  EI )"8iB-5i «*+«/')]  •  Sin. ^  («t— B). 

Setzt  man  nun  das  Integral  in  Beziehung  auf  x  zwischen  don 
beiden  entsprechenden  Grenzen  oder  setzt  man 

P  =  /Öx  [ Cos.  +       -  Cos.  j£  (|x  +  «,/')] 

und 

Q  =  /c9x  [  Sin.      ($x  + t,y')  -  Sin.      (g  x  +  „y")]  , 

so  erhält  man  für  die  gesuchte  vollständige  Vibration  des  Lich- 
tes in  irgend  einem  Puncto  AI  des  Schirms 
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V=^.P.Co,  ^(..-B)-ji.Q:fc?(..^ 

und  daher  auch  für  die  Intensität  I  des  Lichts  in  demselben 
Puncto  M 


1 


38)    Besonderer  Fall,  wenn  die  Oeffnung  ein 

Rechteck  ist. 

Nimmt  man  die  Seiten  dieses  Rechtecks  in  den  Richtun- 
gen der  x  und  y  und  nennt  man  diese  Seiten  2e  und  2f,  so 
hat  man 

•      y  =  — f  und  y"=+f, 

also  auch  , 

Cos.  ^  (tx  +  vf)  -  Cos.  ||  ßx  +  t/y") 

=  Cos.  —  ($x  —  vi)  —Cos.  ^  (5x  +  vi) 

=  2 Sin.       xg  .Sin,  vi. 

Wird  dieser  Ausdruck  durch  dx  multiplicirt  und  integrirt, 
so  hat  man 

bX  0.     2n    e  n     2n  v 
 .  Sin.  vv  vi.  Cos,  r-r-  S  x 

71$  OA  DA 

und  dieses  von  x  =  —  e  bis  x  =s     e  genommen  giebt 

P  =  0. 

Ebenso  hat  man 

Sin.  ||  «r  +  vy  ) -  Sin.  |^(|x  +  Vy") 

=Sin.|^  (£x  —  üf)  —  Sin.  £^(gx  +  t/f) 

nn     2n%x  c.  2nvi 
s=_2Cos.Tr-.S.n.-Er, 

wovon  wieder  das  Integral  ist 
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—  * 

b  31        2nvf  c.  2tt£x 
—  — -.oin.— — .  oin.  ■ 
7t£  b/,  bA 

oder,  zwischen  den  Grenzen  x  =  —  e  und  x  =  +  e  genommen, 

n         2bX        27ruf  2;r$e 

y  =  =- .  5m.  ■ ,  ,  -  .  Sin.    ,  ,  , 

p£  bX  bX  1 

SO  dafs  also,  die  Intensität  I  gleich  ist 


n*$2v%  bX  bX 

oder,  was  dasselbe  ist, 

\2*t/f         bl  /    V2*£e  bl  y 

I.    Dieser  Werth  von  I  wird  ein  Gröfstes  für  £=0,  t;  =  0,  y 

also  für  den  PunctO,  der  dem  Puncte  A  ;senkrecht  zum  Schirm 

gegenüber  steht.  Weiter  wird  I  gleich  Null ,  so  oft  £  ein  Mul- 

b  X  bX 
tiplum  von  —  oder  so   oft  v  ein  Multiplum  von  ist. 

Daraus  folgt,  dafs  der  Schirm  mit  einem  Gitter  vpn  schwar- 
zen Streifen  überzogen  ist,  die  auf  einander  senkrecht  stehn 
und  von  denen  die  horizontalen,  so  wie  auch  die  verticalen, 
unter  sich  gleich  weit  entfernt  sind.  Für  jeden  gegebenen 
Werth  von  £  ist  die  Intensität  ein  Gröfstes,  wenn  v  s  0, 
d.  h.  wenn  v   einen  von    denjenigen  Werthen  hat,  die 

^    Sin.  zum  Maximum  machen.     Das  Lichtbild  des 


2q«f  bX 

Schirms  wird  also  eine  helle  Stelle  im  Mittelpuncte  haben, 
und  durch  diesen  Mittelpunct  wird  ein  vierarmiges  Kreuz 
gehn,  dessen  Arme  durch  schwarze  Striche  in  bestimmten  In- 
tervallen durchbrochen  sind,  in  den  vier  Winkeln  des  Kreu- 
zes wird  eine  Reihe  von  weniger  hellen  Vierecken  stehn  u.  s.w., 
wie  wir  später  umständlicher  sehn  werden. 

39)    Besonderer  Fall,  wenn  di'e  Oeffnung  eine 
enge  geradlinige  Spalte  ist. 

Dieser  Fall  ist  in  dem  des  in  §.  38.  betrachteten  Recht- 
ecks enthalten.  Ist  nämlich  2f.  die  Breite  der  Spalte  und 
nimmt  man  die  Länge  2e  derselben  unbestimmt  an,  so  wird 
Snan  V0*n  dem  oben  erhaltenen  Ausdrucke 
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die  in  e  multiplicirten  Glieder  als  eine  unbestimmte,  nnserer 
Willkür  überlassene  constante  Gröfse  betrachten.  Setzt  man 
diese  constante  Gröfse  gleich  Aa,  so  hat  man 

I=A*        8      .    .  Sin.1  — — 
4n  v2t2  da 

für  die  gesuchte  Intensität  des  durch  die  Spalte  gegangenen 
Lichtes.     Setzt  man  der  grofsen  Einfachheit  des  Ausdrucks 

wegen  die  Breite  der  Spalte  2f=k  und  die  Gröfse  ^  =  Sin.  y, 

b 

so  hat  man,  wenn  man  die  Constante  A*  oder  die  ursprüng- 
liche Intensität  des  Lichts  zur  Einheit  annimmt, 

Die  Tafel  am  Ende  des  §.  39.  giebt  von  30  zu  30  Graden  in 
der  zweiten  Columne  den  Werth  von 

H  =.  Sin.  f^Sin.  \Jj\ 

und  von 

(^X  Sln' J 

I 

^rürk^-8in.^==0o,  30°,  60°  u.  s.  w.     Dje  Figur  aber  zei^i 

in  ihren  Abscissen  0,  01 ,  02,  03  .  .  .  die  Werthe  des  Bogens 

^Sin.^  =  0,  \n,  \n>  4*  ...  zu  beiden  Seiten  des  An- 

fangspunctes  O  der  Coordinaten  und  die  diesen  Abscissen  ent- 
sprechenden Ordinaten  H  in  der  punctirten,  die  Ordina- 
len I  in  der  ausgezogenen  oder  vollen  Curve,  wo  diese  und 
die  nächstfolgenden  Zeichnungen  aus  dem  bereits  oben  ange- 
führten, für  den  graphischen  Theil  des  Gegenstandes  vorzüg- 
lichen Werke  Schwerd's  genommen  sind. 

I.    Für  V  =  0  erhält  II  sowohl,  als  auch  die  Intensität  I 
ihren  gröTsten  Werth.     Dieses  entspricht  dem  Puncte  O  des 
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Schirms  in  der  vorhergehenden  Figur,  wo  O  A  senkrecht  auf 
dem  Schirme  steht.  Zu  beiden  Seiten  von  dem  Puncte  O 
(in  beiden  Figuren)  nehmen  die  GröTsen  H  und  I  immer  ab,  H 

langsam,  k  aber  sehr  schnell«  Nennt  man  übrigens  x  =  —  Sin. \jj 

die  Abscisse,   y  oder  H  die  Ordinate  der  beiden  Curven, 


so  wird  die  Gleichung  der  punctirten  Curve  y  =s  -  Sin.  x 

und  die  der  vollen  Curve  y  =       Sin.2x  seyn. 

IL  Der  Werth  von  I,  so  wie  auch  der  von  H,  wird 
gleich  Null,  so  oft  von  dem  Ausdrucke 


Sin.  (^Sin.t//) 


—  5m.  rp 

der  Zähler  Null  wird,    ohne  dafs  zugleich  der  Nenner  ver- 
schwindet, d.  h.  so  oft 

kn 

—  Sin.^  =  0,  2n9  4w,  2m7r 

ist,  wo  m  die  Zahlen  0»  1»  2,  3  •  .  bezeichnet.     Der  Aus- 
k  n 

druck  —  Sin.  t//  =  2  m  nr  giebt  aber 

kSin.t//  =  2m  X, 

oder  die  Intensität  des  gebeugten  Lichtes  ist  Null,  so  oft  der 
Unterschied  der  Randstrahlen  einer  geraden  Anzahl  von  Wel- 
lenlängen gleich  ist.  Diese  Gleichung 

c-  2mX 

giebt  zugleich  die  Beugungswinkel  =  MFO  für  die  licht-  pJc 
losen  oder  dunklen  Stellen  des  auf  dem  Schirm  erzeugten  Dil- 201. 

des.     Ist  die  Breite  k  der  Spalte  gegen  die  Länge  X  einer 

X 

Lichtwelle  sehr  grofs  oder  ist  g  ein  sehr  kleiner  Bruch,  so 

wird  auch  in  der  letzten  Gleichung  Sin.V/  =  ^£— •  der  Werth 

von  yj  nur  sehr  klein  seyn ,  so  lange  m  nicht  eine  bedeutende 
Zahl  wird,    so  dafs  man  daher  statt  dieser  Gleichung  auch 
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2  m  X  2  «n  X 

setzen  kann  xp  =  +  -r—  .  Dieselbe  Gleichung  Sin.  i//  =  — — 

zeigt  zugleich,  dafs  die  Sinus  der  Beugungswinkel  \jj ,  die  den 
dunklen  Stellen  entsprechen  ,  der  Länge  X  der  Lichtwelle  di- 
rect  und  der  Breite  k  der  Spalte  verkehrt  proportional  sind. 
Für  k<2mX  wird  Sin.t//>1,  also  yj  unmöglich. 

III.  Nimmt  man  -jpSin.  xp  =s  +  (2  m +  4)  ny  also  auch 
Sin.  ^-^Sin.t//^  =  +1,  so  wird 

I==  ((2m  +  ^ff)  # 
r;gt Diese  Werthe  entsprechen  in  der  Figur  den  Abscissen  +\y 
^•±3,  ±5,  ±7  .  .  .  und  da  für  sie 

kSin.V/=±(2m  +  ^)X  =  ±(4m±l)U 

ist,  so  folgt  daraus,  dafs  für  diese  Abscissen  +  1 ,  +.3,  +5  ... 
der  Gangunterschied  der  Kandstrahlen  einer  ungeraden  Anzahl 
von  halben  Wellenlängen  gleich  ist  und  dafs  an  diesen  Pun- 
cten  die  Intensitäten 

•*i  *•%  A*2 •  .      wo  a  =  |  ist, 

sich  verkehrt,  wie  die  Quadrate  der  ungeraden  Zahlen  1,  3, 
5,  7  •  •  verhalten.  Uebrigens  entsprechen  die  Puncte  3,  5, 
7*  9  •  •»  welche  in  der  Mitte  zwischen  den  dunklen  Stel- 
len 2,  4,  69  8  .  •  liegen,  nicht  genau  den  aufeinanderfol- 
genden gröfsten  Intensitäten  der  Curve,  sondern  diese  Ma- 
xime neigen  sich  etwas  gegen  die  Mitte  O  des  Bildes  hin, 
und  zwar  um  so  mehr4  je  näher  dieses  Maximum  selbst  an 
der  Mitte  des  Bildes  steht. 

IV«  Dieses  giebt  zugleich  eiq  sehr  gutes  Mittel,  die 
Länge  X  einer  Lichtwelle  für  jede  Farbe  des  Spectrums  mit 
Genauigkeit  zu  bestimmen«  Hat  man  nämlich  den  Beugungs- 
winkel' für  irgend  einen '  farbigen  Streifen  und  die  Breite  k 
der  Spalte  gemessen,  was  mit  einem  Theodoliten  sehr  scharf 
geschehn  kann,  so  hat  man  aus  II. 

1 

X=s  —  Sin.^. 
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V.  Das  Vorhergehende  setzt  voraus,  dafs  sowohl  die 
Ebene  des  Schirms ,  -  in  welcher  die  Oeflnung  angebracht  ist, 
als  auch  die  hinter  dem  Schirme  stehende  Tafel  auf  der  ur- 
sprünglichen Richtung  AO  der  einfallenden  Strahlen  senk- 
recht steht.  Macht  aber  die  Ebene  des  Schirms  mit  der  Rich- 
tung der  einfallenden  Strahlen  einen  Winkel  gleich  90°  —  w, 
so  sieht  man  leicht,  dafs  dadurch  die  vorhergehenden  Werthe 
von  H  und  I  in  die  folgenden  Übergehn 


H  =  k 


— — — -  ■  .  Sin.  [y?  (Sin.  V  —  Sin,  w)"| 

k—  (Sin.tp — Sin.wJ  J 


und 

1  =  rk^-  1  «•  ,rslaiVf  <SiD-v-.«»-w)], 

I      (Sin.1//— Sin.w)  I  L  J 

so  dafs  also  auch  für  einen  solchen  geneigten  Schirm  die  In- 
tensität I  verschwindet,  so  oft  die  Gröfse 

~£  (Sin.y — Sin.w)  =  +  2m  7t 

< 

ist.    Aus  dieser  Gleichung  folgt 

e.  .  2mX 

Sin.xfj  —  Sin.w  =jf  — — , 

wodurch  man  einen  der  beiden  Winkel  ip  oder  w  bestimmen 
kann ,  wenn  der  andere  gegeben  ist.  Der  Beugungswinkel, 
d.  h.  die  Neigung  des  gebeugten  Strahls  gegen  den  einfallen- 
den AF,  ist  dann  gleich  tp  —  w. 


Digitized  by  Google 


1430 


Untlulation. 


kn  0. 
~  Sin.  tfj 


H 


0° 
30 
60 
90 
120 
150 

*180 
210 

240 
270 
300 
330 


4* 


360 
390 
420 
450 
480 
510 


in 


540= 

570 
600 
630 
660 
690 


71 


720^ 

750 
780 

810: 

840 
870 


in 


I» 


1,000 


1 ,000 


0,955  0,912 


0,827 
0,637 


0,4130,171 


0,191 


0,684 
0,405 


0,036 


0,000  0,000 
-0,1360,019 
—0,207  0,043 
—0,212  0,045 
—0,165  0,027 
—0,087  0,007 


0,000  0,000 
0,073  0,005 
0,1180,014 
0,127  0,016 
0,103  0,011 
0,056  0^003 

0,000  oTooo 

—0,050  0,002 
—0,083  0,007 
-0,091  0,008 
-0,075  0,006 
-0,041  0,002 


71 


Sin. 


900*= 

930 

960 

990  = 

V« 

1020 

1050 

H 


I 


0,000  0,0000 
0,031 10,0009 
0,0520,0027 
0,058  0  0033 
0,049  0,0024 
0,027  0,0007 


1080 

V» 

1170 

V*| 

1350 

V» 

1530 

17  TT 

T  ** 

1710 

»  •  TT 

1890 

2  1 

2070 

2i  „ 
T  71 

2250 

2  *  77 

2430 

V* 

2610 

V* 

2790 

3  1  J 

2970 

0,000  0,0000 
0,049  0,0024 
-0,042  0,0018 
0,037  0,0014 
-0,033  0,0011 
0,0300,0009 


-0,028  0,0008 
0,0250,0006 
-0,024  0,0006 
0,022  0,0005 
0,0200,0004 
0,019|0,0004 


0,000  0,000 
0,038  0,002 
0,064  0,004 
0,07 1  0,005 
0,059  0,003 
0,032  0,001 
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40)  Graphische  Darstellung  des  durch  ein  Recht- 
eck gehenden  Lichtstroms. 

Da  man  nach  §.  38*  för  die  Quadratwurzel  der  Intensi- 
tät l  für  diesen  Fall  den  Ausdruck  hat 

■ 

♦ 

2:r?e  2nvt 
oin.  — ■  .     öin. —  — 

DA,  DA. 

ri===4ef-      27rl7'  2^>V 

hl  bX 

so  hat  man  auch,  wenn  man  abkürzend  die  Winkel  t//undt//' 
so  annimmt,  dafs  man  erhält 

g-  =  Sin.i//und ^-  =s  Sin.  ty' , 

und  wenn  man  überdiefs  die  zwei  Seiten  des  Rechtecks  2e=a 
und  2f  =  b  setzt, 

Sin.  ("Sin.*)  Sin.(^Sin^) 

YT  =  ab .  •       -r  t 

—  Sin.t^  -j-  Sin.i//, 

unter  der  Voraussetzung,  dafs  der  Schirm,  in  welchem  die 
OeJTnung  angebracht  ist,  gegen  die  ursprüngliche  Richtung  der 
Lichtstrahlen  senkrecht  steht.  Ist  er  aber  gegen  die  Ebene 
der  x  z  und  y  z  um  die  Winkel  w  und  w'  geneigt«  so  wird 
man  analog  mit  §•  39*  V.  haben 

Sin.  ^(Sin.^/  —  Sin.w)  Sin.  ^  (Sin.i//' — Sin.w') 

rr=.b.  — A  _J_ —  _. 

—  (Sin.t^ — Sin.w)        —  (Sin.y/ — Sin.w') 

Wenn  man ,  wie  gewöhnlich ,  nur  die  Verhältnisse  der  Inten- 
sitäten in  verschiedenen  Puncten  der  Tafel  betrachtet,  auf 
welcher  das  Lichtbild  entsteht,  so  kann  man  den  constanten 
Factor  ab  dieser  Ausdrücke  gleich  der  Einheit  annehmen«  Ver- 
gleicht man  dann  diesen  Ausdruck  für  y~i  mit  dem  in  §.  39* 
für  eine  enge  geradlinige  Spalte  erhaltenen ,  so  sieht  man, 
dafs  für  das  Rechteck  die  Intensität  gleich  ist  dem  Producte 
der  beiden  Intensitäten,  die  man  durch  eine  horizontale  und 
durch   eine  vertkale  Spalte  erhält,    deren  Breiten  gleich  sind 
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Fig.  den  Beiden  Seiten  des  Rechtecks.  Die  Zeichnung  giebt  die 
20*- Gesteh  und  Lage  des  Lichtbildes  in  der  Tafel,  wenn  die 
OefFnung  des  Schirms  ein  gegen  die  Coordinatenaxe  schief 
liegendes  Rechteck  ist,  dessen  Gröfse  mit  dem  mittleren  Recht- 
eck  ( l'  l")  der  Figur  übereinkommt.  Man  trägt  nämlich 
durch  den  in  der  Ebene  der  Tafel  willkürlich  genommenen 
Anfaftgspunct  0,  welcher  der  Mitte  des  Bildes  entspricht,  die 
zwei  Uauptaxen  XX'  und  YY'  parallel  mit  den  Seiten  des 
Rechtecks  in  den  Schirm  und  tragt  dann  auf  diese  Axen, 
yon  dem  Puncte  0  aus ,  die  Werthe  der  Seiten  des  Rechtecks, 
nämlich  a  z.  B.  auf  XX'  und  b  auf  YY*  auf.  Da  nun  von 
den  beiden  Factoren 

Sin.  (~  S'w.xp\    -       Sin.  Sin.t//^ 
V  1  L  und  *  L 

t.  Sin-  *  r 

2m ) 

der  erste  verschwindet,  wenn  Sin.T/'=  ,  und  der  zweite, 

wenn  Sin.  y/  =  ,  wo  m  die  natürlichen  Zahlen  1,  2,3». 

bezeichnet,    so  werden  in  der  Figur,    wenn  man,    was  von 

X  X 

uns  abhangt,  die  Werthe  von  -  und  —  den  Seiten  a  ond  b 

ab 

des  Rechtecks  proportional  annimmt,  die  dreigestrichenen  Li- 
nien, die '  mit  2',  4',  6',  8'  •  .  und  mit  2",  4",  6",  8"  •  • 
zeichnet  sind,  die  dunklen  Streifen  des  Lichtbildes  andeu- 
ten, die  also  mit  den  beiden  Uauptaxen  XX'  und  YY'  pa- 
rallel sind.  Steht* die  OefFnung  des  Rechtecks  im  Schirme  mit 
seinen  Seiten  parallel  zu  den  rechtwinkligen  Coordinaten  x. 
y,  z,  so  stehn  auch  diese  Hauptaxen  und  die  sämmtlicben 
finstern  oder  schwarzen  Streifen  auf  einander  senkrecht,  und 
alle  lichten  Bilder,  die  zwischen  diesen  dunklen  Streifen  ent- 
halten sind,  werden  wieder  Rechtecke  seyn  ,  die  mit  dem 
des  Schirms  parallele  Seiten  haben. 

I.  Zur  Bestimmung  der  Intensität  dieser  einzelnen  Recht- 
ecke wird  uns  die  Tafel  des  §.  39.  dienen,  da  diese,  nach 
der  bereits  oben  mitgetheilten  Bemerkung,  die  Werthe  der 
zwei  Factoren  giebt,  deren  Product  die  gesuchte  Intensität  1 
dieser  Rechtecke  anzeigt.      Ist  also  diese  Intensität  in  derc 


■ 


V 

■ 
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Centralponcte  0  gleich  der  Einheit,  so  ist  sie  z.  B.  für  das 
Rechteck  3'  oder  3"  oder  genauer  für  den  Punct  der  Tafel, 
dessen  Coordioatcn,  in  XX'  und  Y  V  gezahlt,  gleich  |n=270° 
sind,  gleich  0,045,  für  den  Punct  5'  oder  5"  gleich  0,016, 
für  den  Punct  7'  oder  7"  gleich  0,008,  so  dafs  also  diese  In- 
tensität selbst  in  den  beiden  Hauptlinien  des  durch  das  Bild 
dargestellten  Kreuzes  mit  der  Entfernung  von  dem  Central- 
puncte  0  sehr  schnell  abnimmt.  Aber  noch  rascher  ist  diese 
Abnahme*  in  denjenigen  Rechtecken,  welche  in  den  Winkeln 
dieses  Kreuzes  stehn.  Für  das  Rechteck  p  z.  B.,  das  zwi- 
schen 3'  und  3"  in  der  Mitte  steht,  ist  diese  Intensität  nur 
(0,045)  (0,045)  =0,002,  und  für  das  Rechteck  q  oder  3';  5" 
oder  5';  3"  ist  diese  Intensität  (0,045)  (0,016)  oder  0,0007, 
für  das  Rechteck  t  =a  (5';  5")  ist  sie  (0,016)  (0,016)  =  0,00026 
u»  S.  w, ,  so  dafs  also  die  Intensität  des  ersten  Winkelbildes 
p  =  (3';  3"),  das  wir  0,002  gefunden  haben,  schon  500mal 
schwacher  ist,  als  die  Intensität  des  Centralpuncts  0*  Man 
sieht  daraus,  dafs  man  diese  Winkelbilder  nur  bei  sehr  in- 
tensivem einfallenden  Lichte  noch  erkennen  wird« 

Zieht  man  durch  irgend  einen  Punct  M  der  Hauptaxe  XX 
eine  Gerade  zur  andern  Axe  YY'  parallel,   so  wird  die  In- 
tensität für  jeden  Punct  dieser  Parallele  erhalten ,   wenn  man 
die  Intensität  des  entsprechenden  Puncts  auf  der  Hauptaxe  Y  Y' 
immer  in  demselben  Verhältnisse  vermindert,  in  welchem  die 
Intensität  deS'  Puncts  M  kleiner  ist,  als  die  Intensität  des  Cen- 
tralpuncts.   Geht  diese  Gerade  z.  B.  durch  den  Punct  M  =  3', 
in  welchem  die  Intensität  gleich  0,045,  also  nahe  22mal  klei- 
ner als  in  dem  Centralpuncte  ist,  so  ist  auch  die  Intensität  auf 
allen  Puncten  dieser  Linie  22mal  kleiner ,  als  in  den  entspre- 
chenden Puncten  der  Linie  YY'.    Da  nun  die  Intensität  aller 
Functe  der  beiden  Hauptaxen  ans  der  Tafel  des  §.  39.  un- 
mittelbar gegeben  ist,   so  kann  man  sich  durch  diese  Bemer* 
kung  leicht  eine  deutliche  Vorstellung  von  der  Intensität  aller 
Lichtbilder  der  Tafel  machen,  ja  man  könnte  selbst  zwischen 
den  dunklen  Strafsen  auf  den  verschiedenen  lichten  Hecht- 
ecken die  Intensitäten  der  einzelnen  Puncto  dieser  Rechtecke, 
etwa  wie  in  unsern  geographischen  Charten  die  Berge  und 
Thaler,  durch  eine  anschauliche  Zeichnung  darstellen. 

II.    Uebrigens  erscheint  das  Lichtbild  des  Ganzen  auf  der 
Tafel  nur  dann  in  der  durch  diese  Zeichnung  dargestellten 
IX.  Bd.  Yyyy 
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symmetrischen  Form  eines  Kreuze«,  wenn  die  dir eöt  einfallen- 
den Lichtstrahlen  auf  der  Ebene  des  Schirms,  welcher  die 
Oeffnung  enthält,  senkrecht  stehn.  Je  gröber  aber  die  Neigung» 
dieses  Schirms  gegen  die  einfallenden  Strahlen  ist,- desto  mehr 
leidet  auch  die  symmetrische  Gestalt  des  Bildes^  undfuri//  =  w 
verschwindet  endlich  die  ganze  Erscheinung. 

HI.    Alles  Vorhergehende  wurde  den  darüber  angestellten 
Experimenten  vollkommen  gemäfs  gefunden.     Scttwrnn  be- 
obachtete diese  Erscheinungen  am  vorzüglichsten  4   indem  er 
zwei  mit  einer  feinen  Spalte  versehene  Sfanniolblättchen  quer 
übereinander  legte,    sie  unmittelbar  vor  das  Auge  hielt  und 
durch  das  kleine  parallelogrammartige  Löchelchen  das  Bild  der 
Sonne  auf  einem  geschwärzten  Uhrglase  betrachtete.  Bleibt 
die  eine  Spalte  vertical,  während  die  andere  von  der  horizon- 
talen  Lage  nach  und  nach  ebenfalls  zu  der  verticalen  über- 
geht, so  bleiben   die  der  ersten  Spalte  entsprechenden  Bild- 
chen immer  horizontal,   wehrend  die  anfangs  verticalen  Bild- 
chen der  zweiten  Spalte  eine  immer  schiefere  Lage  anneh- 
men,   bis  sie  endlich  mit  dem  horizontalen  zusammenfallen. 
Wahrend  dieser  Abänderung  werden  beide  Reihen  der  Bild- 
chen immer  schmaler  und  mehr  verzogen,   aber  ihre  Mittel 
puncte  nehmen  auf  den  beiden  Haoptaxen  immer  dieselben 
Stellen  ein,  indem  sie  die  ursprüngliche  Entfernung  von  dem 
Centralpnncte  0  beibehalten.     Gebraucht  man  endlich  die- 
sen Beobachtungen  ein  Fernrohr  ,  so  kann  man 'die  Spalten  in 
den  Stanniolblättchen  selbst  mehrere  Linien,  bis  auf  einen  Zoll 
breit  nehmen,   wodurch  die  Intensität  des  Bilde*  sehr  ter- 
mehrt  und  die  Winkelbildchen  sichtbarer  werden. 

-  4  :■  -  ■  :  .  ■  . 

4l)    Besonderer  Fall,  wenn  die  Oeffnung  ein 
gleichseitiges  Dreieck  ist. 

Nimmt  man  die  Axe  der  x  in  der  zu  einer  Seite  des 
Dreiecks  senkrechten  Richtung  und  den  dieser  Seite  gegen- 
überstehenden Winkel  zum  Anfang  der  Cuordinaten.  und  nenöt 
man  e  die  ganze  Lange  dieser  Senkrechten,    so  hat  man,  da 

t 

Tang.  30°*=  ist. 


»  •  • 


y  s=z  ^rrs  und  y  ^  4-  4 
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so  dafs  also  die  obigen  allgemeinen  Werthe  von  P  und  Q  in 
folgende  übergehn: 


(£+A) 


r 


bX  2*x 

•  s,m  TT 


f~3 

wo  man  noch  x  =  e  setzen  wird,  um  den  Werth  von  P  zwi- 
schen den  Grenzen  x  =  0  und  x  =  e  zu  erhalten.  Ebenso 
hat  man  für  das  andere  Integral ,  auch  von  x  =  0  bis  x  =  e 
genommen9 


Q=  - 

T  3 


Die  Summe  der  Quadrate  dieser  zwei  Grofsen  ist,  wenn  man 
der  Kürze  wegen 

b2Xa 

setzt  und  den  Factor  — ^  einstweilen  weglafst, 
Dieser  Ausdruck  kann  auch  so  geschrieben  werden 

P'  +  Q'=  ^  [v  +  .« -  »($.  +  .»)c».  ß] 

+  s4»[*  ^h-(S«-       Co,.  £  S]. 

Um  auch  diesen  Ausdruck  zum  Gebrauche  noch  bequemer 
darzustellen,  wollen  wir 

Yyyy  2 
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£=rCos.0  und  v  =  rSin.0 
setzen,  wo  also  r  und  0  die  sogenannten  Polarooordinateo 
des  Puncts  M  der  Tafel  in  Besiehung  auf  den  Centralpurrct  0 
derselben  sind.    Setzt  man  nämlich' 


32/i4r?    Sin.*  0JSin.»  (0  —  60°)  Sin.1  (0—120) 
und 

1*1  —  4nTB 

und  stellt  man  auch  den  oben   weggelassenen  Factor  -^-^ 

wieder  her,  so  erhält  man  für  die  gesuchte  Intensität 

I  =  M  [| — Sin.  (0  —  60°)  Sin.  (0  —  120°)  Cos.  (NSin.  0)] 

—  M  [Sin.  (0  — 120°)  Sin,(e— 180°)  Cos.  (N  Sin.<0  —  60*0] 

—  M  [Sin.(0-l8O°)Sin.(0— 24O°)Cos,(NSin.(0— 120°))]. 

Dieser  Ausdruck  ist  in  seinem  griJfcten  Warthe  für  c  =  0  »od 
dann  ist 

.  27a4 

Aber  der  Werth  von  I  ist  auch  dann  noch  beträchtlich  grofs, 
wenn  0  =  0  oder  =60°  oder  120%  180°,  240°  oder  endlich 
300°  ist,  wo  nämlich  für  alle  diese  Fälle 

3X»e»b»  bH* 
4*2r*  +fj7i4r* 

wird ,  und  daraus  erklärt  sich  unter  andern  die  Form ,  in  wel- 
cher die  Fixsterne  im  Fernrohr  erscheinen,  wie  Hehschil1 
zuerst  gezeigt  hat  und  worauf  wir  weiter  unten  wieder  zu« 
rückkommen  werden, 

« 

L    Den  vorhergehenden  Ausdruck  für  I  fand1  Airy*  für 
das  gleichseitige  Dreieck.     Schwead  hat  folgenden  allgemei- 
nen und  zugleich  sehr  eleganten  Ausdruck  für  jedes  Dreieck, 
dessen  Seiten  a ,  b  und  c  sind ,  gegeben ,  in  welchem  wieder 
Fig  t/i  den  Beugungswinkel  und  a,  ß,  /  die  Neigungen  der  Sei- 
lten AB  =  a,  A  C  =  b  und  BC  =c  des  Dreiecks  gegen  die 


1  Eacyclop.  Metrop.  Art.  Light  p.772. 

2  8.  dessen  oben  erwähnte  Schrift. 
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Richtung  NN'  des  durch  die  Oeffnung  des  Schirm«  gebeugten 
Strahls  bezeichnen,  vorausgesetzt,  dals  die  Ebene  dieses 
Schirms  oder  daXs  die  Ebene  dieses  Dreiecks  auf  der  Ursprung« 
liehen  Richtung  der  Strahlen,  senkrecht  steht.  Dieser  Aus- 
druck ist: 

I_  *   r/Sin.y'N*     /Sin^x*    2Sin./  Sit,.?   _      ,  n 

nmlTl  +{y~>— y— 7-.. co..*  j, 

Wo  der  Kürze  wegen  gesetzt  worden  ist 
\ 

a  ä  —  oin.aoin,  y/9 
=  ~Sin.0Sin.</,,  ' 

- 

/  =  ^Sin.ySin.^* 

Da  man  aber  überhaupt  die  Gleichung  hat 

aSin.  a  =  cSin.  y  —  b  Sin.  ß9 
so  kann  man  jenem  Ausdrucke  auch  noch  folgende  Gestalten 
geben: 

.       1  r7Sin-/\2i   /Sin.Ä'\»    2SiD;/  Sin.a'    „       , ~| 

1    fVsinaV,  /Sin./^X*    2 Sin. a'  Sin.//    „  ,7 
oder  endlich 

IL  Um  den  Inhalt  dieses  Ausdrucks  durch  eine  Zeich- p; 
nung  anschaulich  zu  machen,  sey  in  der  Ebene  der  Tafel  Nsof. 
der  Centralpunct ,  NH  die  Richtung  der  directen  und  NT  die 
Richtung  der  durch  die  Oefifnnng  des  Schirms  gebeugten  Strah- 
len. Man,  ziehe  die  Linien  Na,  Nb  und  Nc  parallel  mit  den 
Seiten  a,  b  und  c  des  gegebenen  Dreiecks  und  beschreibe 
um  N  als  Mktelpunct  mit  dem  Halbmesser  NH  =  NT  eine 
Kugel.  Seyen  XHX,  YHY  und  ZHZ  die  durch  H  geleg- 
ten und  auf  jenen  Dreiecksseiten  senkrecht  stehenden  gröfs- 
ten  Kreise  der  Kugel,  die  wir  die  drei  Hauptkreise  nennen 
wollen.     Endlich  kann  man  auch  noch  durch  den  Punct  T 
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drei  andere,  mit  den  vorhergehenden  parallele  Kreise  gelegt 
denken  und  die  Linien  IJP,  TM  und  RN  auf  die  Tafel 
senkrecht  ziehn.  Die  Figur  ist  hier,  der  gröfseren  Allge- 
meinheit wegen,  für  den  Fall  gezeichnet,  wo  der  Schirm,  in 
welchem  die  Oeffnung  sich  befindet,  eine  Neigung  HR  ge-* 
gen  die  in  die  Oeffnung  direct  einfallenden  Strahlen  hat»  Ist 
diese  Neigung,  wie  oben  vorausgesetzt  wurde,  gleich  Null 
oder  steht  der  Schirm  senkrecht  auf  den  directen  Strahlen,  so 
fällt  der  Punct  P  mit  dem  Centralpnncte  N  zusammen  und  die  ■» 
drei  Puncto  A,  B  und  C  fallen  als  überflüssig  aas  der  Zeich- 
nung weg.  Läfst  man  nun  von  dem  Puncte  T  der  Oberfläche 
der  Kugel  ein  Loth  TM  auf  die  Ebene  der  Tafel  herab  und 
zieht  MA  senkrecht  auf  Na,  so  wie  MB  senkrecht  auf  Kb 
und  endlich  MC,  senkrecht  auf  Nc,  so  hat  man 

NA/=  Sin.  a  Sin,  t//, 
NB,=  Sin./JSin.t//, 
NC,=  Sin.  y  Sin.  y. 

Fällt  nun  der  Punct  T  mit  H  zusammen,  also  auch  M  mit  P 
(d.  h.  fällt  für  einen  senkrechten  Schirm  M  mit  dem  Central- 
puncte  N  zusammen),  so  ist  a  =  f{  =  /  =  Null  und  die 
Intensität  I  wird  gleich  der  Einheit  oder  am  gröfsten.  Setzt 
man  aber  blofs  voraus,  dafs  T  auf  ;den  llauptkreis  XHX 
falle,  d.  h.  dafs  a  =  Null  ist,  so  wird  ß  ==y'  und  der  obige 
vorletzte  Ausdruck  von  I  geht  in  den  folgenden  über: 

oder  auch 

Da  aber  der  zweite  Theil  dieses  Ausdrucks  nie  gleich  Null 
werden  kann,  auTser  wenn  (?  selbst  gleich  Null  ist,  so  sieht 
man,  dafs  auf  dem  Hauptkreise  XHX  die  Intensität  des  Lichts 
nie  gleich  Null  werden  kann.  Dasselbe  gilt  auch  von  den 
beiden  andern  Hauptkreisen.  Eine  dreieckige  Oeffnung  des 
Schirms  giebt  also  keine  fortlaufenden  dunklen  Sträfsen,  wie 
wir  dieselben  oben  bei  der  viereckigen  Oeffnung  allerdings  be- 
merkt haben.  Auch  zeigt  der  letzte  Ausdruck,  dessen  erster 
Theil  die  Intensität  auf  einem  der  Hauptkreise  einer  recht-» 


* 
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winkligen  viereckigen  OefFnung  vorstellt,  dafs  b»i  gleicher 
Lichtmenge  (d.  h.  bei  gleicher  Intensität  des  direct  einfallen« 
den  Lichts)  bei  dem  Dreiecke  die  Intensität  immer  gröber  ist, 
als  bei  dem  Rechtecke,  die  Mitte  N  des  Bildes  ausgenommen, 
wo  die  lolensitat  gleich  der  Einheit  ist.    Setzt  man     =  +  mn9 

wo  m  =5 1 ,  2 ,  3  •  .  ist ,  so  giebt  der  letzte  Ausdruck 

■ 

für  die  Minima  der  Intensität  auf  dem  Hauptkreise  XHX. 
Diese  Minima  verhalten  sich  also,  wie  verkehrt  die  Quadrate 
der  natürlichen  Zahlen  1,2,3...,  und  die  beiden  andern 
Hauptkreise  haben  offenbar  ganz  ähnliche  Minima  der  Inten- 
sität. Setzt  man  0'  =  +  (2m+ 1)  ^ ,  so  geht  der  letzte  Aus- 
druck von  I  in  den  folgenden  über 

[(2  m +  1)1]*     [(2m  +  i)||4 

für  die  Maxima  der  Intensität  auf  dem  Hauptkreise  XHX* 
Sie  nehmen  nahe  ab,  wie  verkehrt  die  Quadrate  der  ungera- 
den Zahlen  1,  3,  5,  7  •  und  ähnliche  Maxima  finden  sich 
auch  auf  den  beiden  andern  Hauptkreisen» 

III.    Die  folgende  kleine  Tafel  giebt  die  Werths  von  I 
nach  dem  vorhergehenden  Ausdrucke 

-  ( W  KW 

für     =0,  30°,  60°,  90°  u.  s.  w.     Die  Zahlen  der  dritten 
Columne   geben  zur  Vergleichung  die  analogen  Zahlen  für 
ein  Rechteck  von  demselben  Flächeninhalte,  wie  jenes  Dreieck. 
Die  Figur  endlich  zeigt  diese  Intensitäten  in  der  ausgezoge-  Fig. 
nen  Curve  für  das  Dreieck  und  in  der  puncürten  Curve  für^' 
das  äquivalente  Rechteck. 
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0  005 

210 

0,058 

0,019 
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7  71 

0,004 

0,000 
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0,050 

0,032 

990= 

y  7i 

0,003 

0,003 
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0,048 

0,043 
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0,003 

0,000 
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0,048 
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V« 

0,002 

0,002 
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0,047 

0,045 

1260= 

0,002 

0,000 
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0,043 

0,027 

• 

1 

IV*  Obschon  es,  wie  wir  gesehn  haben,  auf  den  drei 
Hauptkreisen  keine  dunklen  Strafsen  giebt,  so  können  sich 
doch  dergleichen  aufser  jenen  Kreisen  in  dem  Bilde  der  Ta- 
fel finden«  Um  dieses  zu  untersuchen,  betrachten  wir  den 
vorhergehenden  Ausdruck 

1  fVSin.aV  ,  /Sin./?V    2  Sin. a'  Sin.  ff  _  ,1 

I=Ö¥L(^)  +  KT)  — ?  jr-^J- 

In  dieser  Gleichung  ist  der  Theil  rechts  vom  Gleichheitszei- 
chen gleich  dem  Quadrate  der  dritten  Seite  eines  Dreiecks, 
dessen  beide  andere  Seiten  sind 

Sin.a       ,  Sin.  (f 

wenn  sie  den  Winkel  /  zwischen  sich  einschliefsen.  Die  dritte 
Seite  eines  solchen  Dreiecks  kann  aber  nur  in  zwei  Fällen  ver- 
schwinden. Erstens,  wenn  jene  zwei  ersten  Seiten  einander 
gleich  werden  und  der  von  ihnen  eingeschlossene  Winkel 
gleich  Null  wird.  In  diesem  Falle  ist  also  y  =  Null  nnd  die 
obige  Gleichung  wird  dann 


JTSima      Sin.  IV 

JFftS      T\  ' 
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dier  als  ein  Product  von  Quadraten,  nie  I  <C  0  geben  kann. 
Der  zweite  Fall ,  den  wir  hier  noch  zu  betrachten  haben  ,  ist 

der,  wo  die  beiden  Seiten  ^'*^tt   und  ^^-^  selbst  gleich  Null 

sind.  Diese  Seiten  werden  aber  gleich  Null,  wenn/^=  Hh  mn 
und  a  =  +.  rnt  ist,  wo  m  und  n  die  natürlichen  Zahlen 
1,2,  3  •  .  bezeichnen.  Daraus  folgt,  dafs  die  Intensität  I 
Null  wird  in  allen  den  Puncten,  dessen  coordinirte  auf  dem 
Hauptkreise  befindliche  Puncte  einem  der  oben  (in  11)  betrach- 
teten Minima  entsprechen.  Nur  in  diesen  Puncten  und  in 
keiner  andern  Stelle  des  Bildes  kann  absolute  Finsternifs  herr- 
schen. Wahrend  also  bei  einem  Rechteck  ganze  dunkle  Stra- 
fsenzüge  entstehn,  siebt  man  bei  dem  Dreieck  nur  isolirte 
dunkle  Stellen. 

V.  Um  eine  deutliche  Uebersicht  von  dem  ganzen  Bilde 
su  erhalten,  ziehe  man  durch  den  Centralpunct  O  die  dreiFi*. 
Hauptlinien  XX,  YY  und  ZZ  senkrecht  auf  die  Seiten  des80?* 
Dreiecks  ABC,  welch  es  die  Oeffnung  im  Schirm  vorstellt, 
und  trage  auf  diese  Linien  die  Seiten  des  Dreiecks  von  ö  aus 
mehrmals  auf.  Dafs  man  statt  dieser  Seiten  die  Hälften  oder 
die  dritten  Theile  derselben  u.  s.  w.  nehmen  kann,  um  das 
Bild  in  einen  kleineren  Raum  einzuschliefsen,  ist  für  sich 
klar.  Die  Endpuncte  der  eingetragenen  Einheiten  sind  in  der 
Figur  durch  die  geraden  Zahlen 

2',  4',  er ..  in  xx 

2",  4",  6"  .  .   in  YY 
.      2'",  4'",  6"'  .  .   in  ZZ 

bezeichnet  worden.  Durch  die  so  bezeichneten  Puncte  ziehe 
man  gerade,  mit  jenen  Hauptlinien  XX,  YY,  ZZ  parallellau- 
fende Linien,  so  werden  alle  Durchschnittspuocte  dieser  Li- 
nien diejenigen  Puncte  seyn,  in  welchen  die  Intensität  Null 
ist;  doch  müssen  unter  diesen  Durchschnittspuncten  diejeni- 
gen ausgenommen  werden,  welche  auf  den  drei  Hauptlinien 
selbst  liegen,  da  nach  dem  Vorhergehenden  diese  Hauptlinien 
ganz  und  gar  keine  finstern  Puncte  haben. 

VI.  Ist,  wie  zuvor,  a' =±  (2  n  + 1)  j-und  tf=  ±(2m  + 1)7, 
so  erhalt 
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1  1 


1  = 


(in/  '  (2m  +  l)>.<2n  +l)a* 

Setzt  man  in  diesem  Ausdrucke  für  m  und  n  nach  und  nach 
0,1,2,3«..,  so  erhält  man  die  Intensität  derjenigen  Pun- 
cte ,  deren  Coordinaten  den  ungeraden  Zahlen  auf  den  drei 
Hauptlinien  entsprechen  und  die  sich  in  der  Mitte  der  Win- 
kelbildchen befinden.  Nimmt  man  für  einen  Augenblick  die 
1 

Grbfse  — — rz  zur  Einheit  an,    so  wird  die  Intensität  in  den 

sechs  Puncten,  die  in  der  Figur  durch  1  bezeichnet  sind,  eben- 
falls gleich  1  seyn,  wahrend  in  dem  Mittelpuncte  aller  übri- 
gen Parallelogramme  c^ese  Intensität  seyn  wird 

,     .  I=(2m  +  l)H2n  +  l)*- 

VII.   Ist  aber  a=+nwund/S'=  +  (2m  +  l)~,  30  erhall 

I-    1  1 


(±Hj*-(2m  +  2n+0*(2m  +  J)2 

1  ... 
oder,  wenn  wieder— — -  zur  Einheit  angenommen  wird. 

(in)* 

i=  1  

(2m  +  2n+l}»  (2m+l)»* 

Diesem  gemafs  wird  also  z.  B.  die  Intensität  desjenigen  Punctes, 
welcher  den  Coordinaten  2  und  3  entspricht  und  welchen  wir 
durch  (2;  3)  bezeichnen  wollen,  gleich  seyn 

1  1  

(2  +  3)2.32"-"52.32~~225 

und  ebenso  wird  man  für  die  Intensitäten  der  anderen  Puncte 
haben 

(Ii  2)=  =  *        (3;  4)=  ~p  =>  ih 

iU  4>=  prää  =»'r        (3;  6)=  =  ri, 

I 

d»6)=  1*772  =Ä        (5;  2)=jrrji  =„•„"•*. 
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Diese  in  der  Figur  eingeschriebenen  Zahlen  zeigen  daher,  wie 
vielmal  die  Intensität  in  jedem  Pnncte  des  Bildes  kleiner  ist, 
als  in  der  mit  1;  1;  1  bezeichneten  Stelle  cm  den  Central- 

punct  O.    Dabei  wurde  die  Gröfse  ■  ^  4  zur  Einheit  ange- 

nommen  oder 


(2m+2n  +  l)2(2m  +  l)»  . 

gesetzt.  "Will  man  aber  diese  Intensitäten  nach  der  vollstän- 
digen Formel 

!  _  _L_  L  

(in) *  *  (2 m  +  2n  + 1)» (2 m  +  1)* 

ausgedrückt  haben,  so  wird  man  nur  alle  vorhergehende, Zah- 
len durch 

(1^7=  0,1643 

multipliciren ,  also  nahe  Gmal  kleiner  nehmen. 

VIIT.  Die  Beobachtungen  sind  mit  den  erwähnten  Re- 
sultaten der  Berechnung  vollkommen  übereinstimmend.  Jene 
zeigen  die  sternartige  Figur  mit  ihren  sechs  Strahlen ,  nnd 
diese  Strahlen  erscheinen  nicht  (wie  das  Kreuz  im  Rechteck) 
mit  finstern  Stellen  unterbrochen,  sondern  blofs  an  ihren  Sei- 
ten eingekerbt,  so  dafs  man  nirgends  dunkle  Strafsen,  sondern 
blofs  isolirte  finstere  Stellen  sieht.  Um  die  Erscheinung  mit 
blofsen  Äugen  mit  allen  ihren  Veränderungen  zu  sehn,  kann 
man  drei  Stanniolblättchen  so  auf  einander  legen,  dafs  ihre 
Ränder  nur  eine  sehr  kleine  dreieckige  Oeffoung  zwischen  sich 
lassen  ,  und  dann  durch  diese  Oeffnung  des  Sonnenbildchen, 
wie  oben,  auf  einem  an  der  Rückseite  geschwärzten  Uhrglase 
betrachten.  Dabei  mufs  bemerkt  werden,  dafs  man  das  Auge 
von  dem  Uhrglase  immer  in  der  Entfernung  des  deutlichen 
Sehens,  also  z.  B.  für  einen  Kurzsichtigen  in  der  Entfernung 
von  6  oder  8  Zoll  halten  mufs.  Läfst  man  bei  dieser  Beob- 
achtung je  zwei  der  drei  Stanniolblättchen  in  ihrer  Lage  un- 
verrückt und  ändert  man  blofs  die  Lage  des  dritten ,  so  blei- 
ben auch  die  beiden  Hauptlinien,  welche  auf  den  Rändern 
jener  zwei  ersten  Blättchen  senkrecht  stehn,  in  dem  Bilde  in 
anverrückter  Lage,   so  dats  blofs  die  dritte  Hauptlinie  ihre 
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Lage  nach  und  nach  ändert.  Wird  die  Oeffnung  kleiner,  so 
Wird  des  centrale  Scheibchen  III  gröfser,  und  umgekehrt. 
Bedient  man  sich  aber  bei  diesen  Experimenten  eines  Fern» 
rohrs,  so  kann  man  die  Seiten  des  Dreiecks  bedeutend  grob, 
a.  B.  von  1  bis  2  Zollen  nehmen,  wodurch  man  die  Licht- 
stärke des  ganzen  Bildes  sehr  erhöht,  was  auch  der  Fall  ist, 
wenn  man  statt  des  erwähnten  Uhrglases  einen  gut  polirten 
convexen  Metallspiegel  nimmt. 

42)  Betrachtung  der  Falle,  wenn  das  Licht  durch 
mehrere  kleine  Oeffnungen  derselben  Gr  Bf  so 
und  Form  geht. 

Nehmen  wir,  um  von  dieser  Aufgabe  wenigstens  ein  Bei- 
spiel durchzuführen,  für  diese  Oeffnungen  eine  Anzahl  m  von 
Rechtecken  an,  deren  Länge  2f  und  Breite  e  ist  und  die 
alle  um  die  Gröfse  g  von  einander  abstehe.  Hier  ist  also  in 
dem  vorigen  allgemeinen  Probleme  y'=  —  f  und  y"=B+4 
so  dafs  man  für  den  zu  integrirenden  Ausdruck  hat 

a,[cM.^(.._»+&-V*)-<=»-5T(—»+f^] 

s=20x  Sin.-^-  .Sin.  —  ^at — B  + —j 
und  davon  ist  das  Integral 

Bezeichnet  nun  k  den  Werth  von  x,  der  zur  ersten  Seite  des 
ersten  Rechtecks  gehört,  so  wird  der  zur  ersten  Seite"  des 
(n +  l)ten  Rechtecks  gehörende  Werth  vpn  x  gleich  k  +  n(e+g) 
und  der  zur  letzten  Seite  desselben  gehörende  Werth  gleich 
k  +  n  (e  -f-  g)  +  e  seyn,  und  man  wird  daher  für  das  Integral, 
das  zu  diesem  (n  l)ten  Rechteck  gehört,  den  Ausdruck 
haben 

hX  c.  2»t>f 

  Sin.  -— - 

bX 


. Cos.^  [«t - B  +^  + «, (.  +  g) |+  *-!]  , 


■ 
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wofür  man  auch  schreiben  kann     <y      <  :\  / 

'  k£  e£ 

Setzt  man  der  Kürze  wegen  C  =  B  -~  so  hat  man 

b  b 

für  die  gesuchte  vollständige  Vibration  V  in  dem  Puncto'  M 

des  Schirms,  wenn  man  den  Factor — : — wieder  herstellt, 

2nv 

V=  ^  •  Sin.  — .  Sin.  —  .2Sin.  y  (a  t-  C  +  n(e  +  g)  Qf 

wo  n  die  Zahlen  1,2,3-.  und  2  das  bekannte  Surnroen- 
zeichen  ausdrückt.  Von  dem  letzten  Ausdrucke  ist  aber  das 
endliche  Integral  (vergl.  §.  20.  lllter  Fall) 

VB"5^,<k^,t"c+MK'+8)ö)' 

Nimmt  man  diesen  Werth  von  n  =  0  bis  n  =  m ,  um  alle 
Rechtecke  zu  umfassen ,  so  hat  man  (wie  a,  a.  O.)  für  V  den 
Ausdruck 


v  = 


Sin.  mn<*  +  Z)j 


>  TT 
.1    •  \ 


bX  2 


 — ; — — '.Sin.--(at — D), 

0,n*  bX — 

fm  — 1^  ?  ' 

wo  der  Kürze  wegen  D  =  C —  - — - — -*(e*4-g)     gesetzt  ist 

Es  ist  demnach  die  vollständige  Vibration  für  den  Funct  M 
gleich 

Sin  mn(*  +  tä  r 
t- h2X2        2wt;f  c.   weg       '        bX  2« 

V  ^277,-Sin-  TT",Sin-  hl  — — — .Sin.--*-(at — D) 

bX 

und  daher  die  Intensität  I  des  Lichts  für  denselben  Pnnct 
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L  Betrachten  wir  zuerst  du  letzte  Glied  dieses  Aus- 
druckes von  I  oder  das  Glied 


■ 


(Sin.m0\2 
Sin.0  )  * 


wenn  der  Kürze  wegen  0  =  7r(e  +  g)  —  gesetzt  wird.    Ist  m 

DA 

eine  grofse  ganze  Zahl,  so  hat  dieses  Glied  eine  bedeutende 
Menge  von  gröfsten  Werthen,  die  alle  nahe  zu  den  Wertheo 
von  0  gehören,  fiir  welche  ra  0  ein  ungerades  Vielfaches  voti 
ist;  aber  das  gröfste  dieser  Maxima  ist  dasjenige,  welches 
zu  Sin.  0  =  0  gehört  und  dieser  gröfste  aller  Werthe  ist  daoa 
gleich  m2.     Das  diesem  nächstkommende  Maximum  gehört 

-  -  -    -  * 

1  -       ,  4m2 

oder  nahe 


(  -ä) 


Diesem  folg*  das  an  Grölse  nächstdritte       ^  u.  s.  w.,  und 

wenn  endlich  Sin.  0  nahe  gleich  der  Einheit  wird ,  so  ist  auch 
das  dazu  gehörende  Maximum  nahe  gleich  1.  Wie  man  sich 
dann  der  Gröfse  0=i7r  nähert,  so  sind  wieder  ein  oder  zwei 
Werthe  etwas  bernjtrk'bar,  und  dann  kommt  man  wieder  zu 
dem  früheren  bedeutenden  Maximum.  Härte  man  also  z.  ß. 
auf  das  Objectivglas  eines  Fernrohrs  ein  Gitter  von  100  paral- 
lelen Faden  gelegt,  so  wird  man  durch  dieses  Rohr  einen  sehr 
hellen  Punct  im  Mittelpuncte  des  Feldes  sehn«  Ihm  zu  bei- 
den Seiten  stehn  ein  oder  auch  zwei  viel  weniger  helle  Pnncte 
und  jenem  ersten  so  nahe^dafs  man  sie  nicht  leicht  von  ihm 
unterscheidet,  kann.  Nach  diese»  zwei  Puncten  kommen  meh- 
rere andere,  deren  Intensität  aber  sehr  schnell  abnimmt  (da 
ihre  Intensität  kaum  den  lOOOOsten  Theil  von  jener  des  Central- 
punets  beträgt);  aber  in  noch  gröfseren  Entfernungen  von  die- 
sen Qen^ralpuncten  wird  man  wieder  zu  beiden  Seiten  dessel- 
ben einen  dem  Centralpuncte  gleich  hellen  Punct  t  erblicken 
und  in  der  doppelten  Entfernung  wieder  einen  solchVn  a.  s.  w., 
so  dafs  man  also  in  dem  Felde  des  Fernrohrs  eine  Aufeinan- 
derfolge von  hellen  Lichtpnncten  sehn  wird,  die  alle  äquidi- 
stant  sind  und  zwischen  welchen  kein  dem  Äuge  bemerkbares 
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Üioht  zu  sehn  ist«  Die  Distanz  dieser  Puncte  erhalt  man, 
wenn  man  !  ,1 

j  .  ,0=Qoder:=rjr,  2n:,   3;*...  oder  wenn  man 

5  =  0  oder  — —   oder  — -  oder  — r—  u.  s.  w.  setzt. 
*  +  g  «+g  e+g 

♦ 

Das  Vorhergehende  ist  von  einem  bestimmten  farbigen  oder 
homogenen  Lichte  gesagt.  ,  Nimmt  man  aber  das  zusammenge- 
setzte weifse  Sonnenlicht,  so  vereinigen  sich  die  hellen  Puncto 
aller  Farben  nur  dort,  wo  §  =  0  ist,  aber  sonst  in  keinem  an-> 
dem  Puncte  mehr.  Denn  wenn  man  von  diesem  ersten  oder 
Centralpuncte  zu  dem  Orte  des  nächsten  hellen  Punctes  über« 
geht,  so  ist  die  Distanz  zwischen  diesen  beiden  Puncten  der 
Wellenlänge  X  proportional,  so  dafs  demnach  der  nächste  blaue 
Punct  dem  Centrum  näher  liegen  wird,  als  der  nächste  rothe 
u.  s.  w.  Wenn  man  also  bei  dem  Experimente  mit  weifsem 
Lichte  den  Centralpunct  ebenfalls  weifs  sieht,  so  wird  man 
die  ändert),  oben  erwähnten  hellen  Puncte  nicht  mehr  weifs, 
sondern  in  den  gewöhnlichen  prismatischen  Farben  erblicken, 
und  da  .  diese  hellen  Puncte  so  vollkommen  isolirt  stehn,  so 
wird  das  Farbenspiel  in  denselben  sehr  rein  erscheinen,  so 
dafs  man  selbst  die  feinen  fixen  Linien  (oder  Unterbrechun- 
'gen 'der  Farben),  die  man  bei  den  gewöhnlichen  Prismen  nur 
mit  Mühe  sichtbar  machen  kann,  sehr  deutlich  unterscheidet. 


11.  Betrachten  wir  nun  auch  das  vorletzt*  Glied  von  I 
oder  die  Grifte 

* 


*  ,         »        f  -  '  «     #  ■  t  ' 

Ist  'S  nur  klein  oder  ist  e  nur  klein,  so  ist  diese  Gro'fse  nahe 
igleich  der  Einheit.    Wenn  aber  g  zu  irgend  einem  Multipluni 
bX 

von  —  heranwächst,   so  verschwindet  jene  Gröfse.  Wenn 
e 

b  X 

daher  derselbe  AVerth  von  £  ein  Multiplum  von  —  und  von 

'*  *  ■ *  '  .  •  I    1    .  • ,      e  , 

b)  >  f 

 —  ist so'  wird  einer  der  hellen  Puncte  verschwinden,  was 

*  +  g 

also  so  oft  geschieht,  als  e  und  g  unter  sich  commensurable 
Oöfsen  sind.  Auch  dieses  stimmt  vollkommen  mit  den  Beobach- 
tungen überein.  Auch  sind  die  Seitenmaxima  alle  kleiner  oder  die 
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Seitenpuncte  alle  lichtschwächer  ,  als  der  Centralen  not,  wel- 
cher letztere  seine  gröfatere  Lichtstärke  für  g  =  0  hat. 

• 

III.  Das  erste  Glied  des  vorhergehenden  Ausdrucks  von  I 
bezieht  sich  offenbar  blofs  auf  das  Gesetz  des  Fortgangs  der 
Lichtstärke  in  der  Richtung  der  Länge  aller  jener  Rechtecke, 
daher  es  hier  eis  aufserwesentlich  übergangen  werden  kann, 

IV.  Man  kann  sich  endlich  alle  diese  Lichterscheinnn- 
gen  sichtbar  machen,  wenn  man  das  Objectiv  eines  Fernrohrs 
mit  einem  undurchsichtigen  Blatte  bedeckt,  in  welchem  man 
eine  oder  mehrere  kleine,  gleiche  und  gleichweit  abstehende 
Öffnungen  in  der  Form  Ton  Rechtecken  eingeschnitten  hat. 

V.  Will  man  diesen  Oeffnungen  die  Gestalt  von  Krei- 
sen geben,  deren  Halbmesser  e  ist,  so  .würde  man  in  dem 
vorhergehenden  allgemeinen  Ausdrucke  ' 

y'=  —  J^e*  — x*  und  y"  =  +  J^e*—  x* 

setzen,  wodurch  man  dann  im  Verfolg  des  Galcöls  auf  die 
zwei  Integrale  kommt  t  'i 

fexY**-^  Cos.nx  und/dxfV— x*.  Sin.nx, 
die  man  aber  nicht  in  geschlossenen  Ausdrücken  darstellen 
kann«  Allein  das  Resultat  dieser  Berechnung  läfst  sich  auch 
wohl  ohne  jene  Integrale  finden.  Da  wir  nämlich  bei  recht- 
winkligen Oeffnungen  gefunden  haben,  dafs  die  den  Centrtl- 
punct  nach  allen  Seiten  umgebenden  Lichtpuncte  in  ihren  Di- 
stanzen sich  verkehrt  wie  die  Breiten  dieser  Rechtecke  ver- 
halten,  so  läfst  sich  ohne  Schwierigkeit  voraussehn,  dafs  bei 
einer  kreisförmigen  Oeffnung  diese  Lichterscheinungen  nickt 
anders  als  in  concentrischen  Ringen  sich  darstellen  können, 
deren  Durchmesser  sich  ebenfalls  verkehrt  wie  ihre  Entfer- 
nungen von  dem  Centralpuncte  verhalten,  '  ein  Resultat,  das 
auch  den  Beobachtungen  vollkommen  gemäfs  ist 

■ 

43)    Andere  Betrachtung  des  durch  mehrere 
gleiche  Oeffnungen  gehenden  Lichtes. 

Um  den  Uebergang  der  Theorie  von  einer  OefFnong  w 
mehreren  vollständig  zu  begründen,  wird  es  angemessen  seyfl,  | 
dieses  Problem  noch  von  einer  andern  Seite  und  in  seine*  1 

i 
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ersten  Gründen  zu  betrachten«  -  Zuerst  wollen  wir  aber,  tun 
den  Vortrag  nicht  weiter  darch  fremdartige  Betrachtungen  zu 
unterbrechen,  die  Summen  einiger  Reihen  angeben«  von  w  1- 
chen  wir  einige  schon  oben  (§.  28.  1«  und  §.  29»)  angewen- 
det haben,  während  uns  die  andern  gleich  hier  und  in  der 
Folge  nützlich  seyn  werden. 

I.    Suchen  wir  zuerst  von  den  unendlichen  Reihen 
Sin.  qp  +  aSin.29  +  a2Sin.3g>  +  a3Sin.49+  .... 

und 

l  +  aCos.o;-}-a2Co8.29>+ a3Cos.3g>+  .... 
die  summatorischen  Glieder   oder  vielmehr   diejenigen  Aus- 
drücke in  der  Form  eines  Bruches,  durch  deren  Division  jene 
Reihen  entstehn. 

Nach  Eüleh1  ist 

A  +  Ba 
1  —  2  a  Cos.  y>  +  a* 

derjenige  Bruch,  durch  dessen  Entwicklung  die  Reihe  ent- 
steht, deren  allgemeines  Glied  ist 

A  Sin,  (n  +  l)y  +  BSin.ny  n 
bin.qp 

Setzt  man  in  diesen  Ausdrücken  A  =  |  und  B  =  0»  so  erhält 
man 

 1     aSin. 2r/)  .  a*Sin.3y  ,  a3Sin.4(y 

1— -2a  Cos.  <p  +  •*  Sin.9  Sin.»  Sm.r/) 


oder,  wenn  man  alle  Glieder  dieser  Gleichung  durch  Sin. 9 
multiplicirt, 
Sin.qp 


1—  2a  Cos  q>  +«*  =^n'9"*"  9^in^9  +  a2Sin.3g>+a3Sin.49  + . . .  (1 ) 

wodurch  demnach  die  erste  der  beiden  gesuchten  Reihen  be- 
kannt ist»  Multiplicirt  man  aber  die  vorletzte  dieser  Glei- 
chungen durch  1  —  aCos.p,  so  erhalt  man 

4 — o7f.>C°8'f  2  8=4  +  •Co§.p+-  (Sin.3g>— Sin.2</> Cos.^) 
1 — 2aCos.fl>+a2  T     Sin.<pv  T 

a3 

+-  (Sin.4(p  — Sin^Cos.^) 

J-  -^-(Sin.5y-Sin.4^Cos.^)+.... 


l  Introductio  in  Analysin  iahmtoram«  T.  I.  p.  181. 
IX.  Bd.  Zzzz 
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was  sich  auch  so  schreiben  läfst 

l_>Co»,y    =1+aCo8    +  (Sin. 3 9- Sin.  <p) 

l_2aCo8.<j>  +  a2      T  VT2Sin.yv 

a* 

+  2Sin^>  ^Sin* 5  T ~~ Sin* 3 9^ * '  • 

oder  endlich,  da  allgemein 

Sin.x—  Sin.y=2Cos.  Sin.  ist, 

.  1  — aCos.y  1+aCo9.g)+a^Co8.2y+a3Co8.3y  +  >..  (2) 
1 — 2aCos.<p  +  a* 

und  dadurch  ist  auch  das  erzeugende  Glied  der  gesuchten 
zweiten  Reihe  bestimmt.  Sind  die  Reihen  convergent  oder 
ist  a  kleiner  als  die  Einheit,  so  sind  die  beiden  Gröfsen 

Sin.y  1  — aCos.<p 

| — 2a  Cos.  </)  +  a»         1  —  2aCos.g>  +  a2 

zugleich  die  Summen  der  beiden  Reihen,  wenn  die  Anzahl 
ihrer  Glieder  unendlich  ist.    Dieser  Bruch 

 1  

1— 2aCos.9+*2 

spielt  bekanntlich  in  der  Theorie  der  planetarischen  Störungen 
eine  sehr*  wichtige  Rolle.  Setzt  man  die  Entwicklung  dieses 
Bruches 

so  hat  man  für  die  Bestimmung  der  Coefficienten  b°,bNb*... 
folgende  Ausdrücke1: 

k;=2[1+<«)=+(^;+i)),+ (*'<'$>™)'+-  ] 

1   8.  Laplacb  M6c.  cel.  T.  1»  Vergl.  Lrrrnow  theor.  u.  pract 
Astron.  Th.  I.  8.  231, 
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■ 

und  wenn  man  so  die  beiden  ersten  Coefficienten  l£  und  b* 
kennt,  so  erhalt  man  auch  jeden  andern  b*  durch  die  Glei- 
chung 

u.      (n-l)Cl+aa)b'-",-(n  +  x-2)a.b—a 
b   =3..   x   » 

a  (n  —  x)  •» 
wo  man  nach  der  Ordnung  n=2,  3,  4,  5  .  .  fetzt 

Wendet  man  diese  allgemeinen  Ausdrücke  auf  unsern  ge- 
genwärtigen Fall  an,  wo  x  =  l  ist,  so  hat  man 

b°  =  2[l+a2+a*4-a«+.  .] 

b'=2[a+a3  +  a«+  .  .], 
das  heifst,  man  hat 

und  mit  diesen  beiden  Werthen  von  b*  und  b1  giebt  der  vor- 
beigehende Ausdruck  von  b*  oder,  da  x=i  ist, 

h- _(■—!)(« +  -(n-l).b—  2 

~  «(n-1)  » 

* 

wenn  man  in  ihm  n  =  2 ,  3 ,  4  .  .  setzt , 

2a2  >2a3  2  a* 

so  dafs  daher  der  angeführte  allgemeine  Ausdruck 

l-2.dy  +  .,  =  *  »«  +  b'  Cos.y  +  b»  Cos.2»  +  .  ■  . 
in  den  folgenden  übergeht 

\~*C^9+*  =  *  +  aCo8-?  +  Ä*  Co8'2  9  +  *3  C<»-  3  <p  + . . . 

oder,  wenn  man  zu  beiden  Seiten  des  Gleichheitszeichens  die 
Gröfse  *  addirt, 

|^2aCo^°y^a»  =  *     * ^08t<P  +  g*         4P  +  a3 Cos. 3^  + 

übereinstimmend  mit  der  Gleichung  (2),  aus  welcher  man 
dann  auch,  wie  zuvor,  sofort  die  Gleichung  (1)  ableiten 
kann. 

Zzzz  2 
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IL    Suchen  wir  nun  ebenso  die  Summe  der  mehr  tu- 
sam mengesetzten  Reihe 
S  a  Sin.  i<p — V/)  +  •*  Sin.    — 2  V)  +  **  Sin.  (9 — 3  y)  +  . . 

■ 

Setxt  man  der  Kurse  wegen 

<p — 1//=0  und  a*  =^b, 

so  hat  man 

S  =  Sin.e  +  bSin,(©-V)+DaSift-Cö--2V')  +  •••• 
oder,  was  dasselbe  ist,  . 

S=Sin.0  +  bSin.0Cos.v  +  b*Sin.  0Cos.2v  +•'•• 

—  bCos.0Sin«v  — *D*  Cos.0Sin.2u>  — ... 

= Sin.  0  [  l  +  b  Cos.  V/  +  b  a  Cos.  2  y  +  b*  Cos.  3  V  +  •  •  1 

—  bCos.0[Sin.V  +  bSin.2^+b4Sin.3V/+  .  -1 

Substituirt  man  aber  statt  der  in  den  Klammern  enthaltenen 
GrbTsen  der  letzten  Gleichung  die  in  No.  L  gefundenen  Wer- 
th« dieser  Reihen,  so  erhält  man 

SÄSiQ.©.  m  V-bCo8;^2  ^bCos.e.  Sin-*— 


1— 2bCos.i//-fb*     •  *  l-2bCos.y+b' 

oder 

Sin.0-^bSin.(0  +  yQ 
^     "1 — 2b Cos.  </;+b2 

Stellt  man  aber  den  Werth  von  0=©—^  und  von  b  =  a« 
wieder  her,  so  hat  man  für  die  gesuchto  Summe  der  oben 
aufgestellten  Reihe 

1— 2a*Cos.^+a*  lV    W^  VV  W 

+  a*Sin.(g>— 3V>) 

+a6Sin.(9)^-4v)+-(S) 

III.  Setzt  man  in  der  Gleichung  (1)  oder  (2)  die  Greise 
•  =  1,  so  erhalt  man  die  schon  sonst  sehr  bekannten  Aus- 
drücke 

»Cotg.  ?  =  Sin<jp  +  Siü. 2<jp  +  Sin.39  +  ..  • 

und  - 

1  =  1+  C0S.9  +  Cos.29  +  Co«.  3  y  H  • 

Setzt  maa  ebenso  in  der  Gleichung  (3)  die  Grtffse  «^=1,  ** 
hat  man,  da 
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Sin.(<p  —  %p)  —  Sin.</>         Cos.  (q>  — 
2(1  —  Cos.y)~~~  2SiD.*V 
ist ,  den  folgenden  Ausdruck ,  wo  statt  ip  die  Grö'fse  —  \fß  ge- 
setzt worden  ist: 

- 

^29^**  + V)+S|«.(g>  +2^)+ Sio.(V  +3*)+ .... 

also  auch,  wenn  man  zu  beiden  Seiten  des  Gleichheitszeichens 
ie  Gröfse  Sin.  9  ad  dir  t, 


C^(sTn.y=Sin><P+Sin- +  +  Si0-  (»  +  2  V)  +  •  •  •  (4) 
und  ebenso  -  - 

S*2 'SZT^  a=C°'" y  *  C°S' (9> + V,)+Co'-  ^  +2V0+  (5) 
IV.  Nimmt  man  aber  von  den  beiden  letzten  Reihen 
nicht  eine  unendliche  Anzahl,  sondern  nur  (n  +  1)  Glieder, 
so  ist  die  Summ«  di««er  (n  +1)  Glieder  schon  aus  Eul*rä 
bekannt,  weswegen  wir  uns  hier  nicht  weiter  dabei  aufhalten 
wollen.    Man  findet  nämlich 

+  Sin.(g)  +  nV/)  ...  (6) 

und  ebenso 

öin.  -j 

4- Cos.  (qp -f  n  t//)  . ..  (7) 

Setzt  man  endlich  auch  in  diesen  beiden  Ausdrücken  die 
Gröfse  (/)=!//,  so  erhält  man  für  eine  Anzahl  von  (n  +  0 
Gliedern 

SiD.(n  +  l)| 

 .Sin.  (n+2)  ^  =  Sin.g>  +  Sin.  2  (p  +  Sin.  3  9  . . . 

SiD'2  4-Sin,  (n  +  l)o)  •  •  •  (8) 

Sin.  (n  +  i)  ? 

 ^.(^(n+2)|s=Cos.o)  +  Cos.aa)  +  Gos.3Q5  ... 

Sin'I  +Cos.(n  +  l)9  ...  (9) 


1   Introdoct.  in  Analys.  Infin.  T.  I.  §.  258. 
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Nach  diesen  Vorbereitungen  gehn  wir  nun  zu  der  Dar- 
stellung über,  durch  welche  man  die  Erscheinungen,  welche 
das  Licht  zeigt,  wenn  es  durch  eine  enge  Oelfnung  von  be- 
stimmter Form  gebt,  sofort  auf  diejenigen  Erscheinungen  tiber- 
tragen kann,  die  entstehn,  wenn  das  Licht  durch  mehrere, 
jenen  ersten  in  |Form  und  Lage  ähnliche  Oeffoungen  dringt. 
Bezeichnen  wir  den  Abstand  der  homologen  Puncto  zweier 
aufeinander  folgenden  Oeffnungen,  z.B.  den  Abstand  der  End- 
'puncto  A  und  A'  durch  J ,  und  durch  ß  den  Winkel,  wel- 
chen die  Verbindungslinie  A  A'  dieser  Puncte  mit  der  Gera- 
den NN'  macht,  in  welcher  eine  auf  die  gebeugten  Strah- 
len senkrechte  Ebene  die  Schirmebene  schneidet.  Sey  fer- 
ner a  der  Winkel,  welchen  eine  bestimmte  Seite  der  Oeff- 
nungen mit  derselben  Linie  NN'  bildet,  so  dafs  man  also 
hat 

AA'=  A'  A"...  =  <* 
,  ACN'=0  und  ADtf^ci. 

Setzt  man  noch  die  Distanz  AD  =  a,  so  hat  man  für  die 
senkrechte  Entfernung  AB  des  Fun  et  es  A  der  ersten  Oelf- 
nung von  der  Linie  NN' 

A  B  =  a  Sin.  a  • 

» 

Zieht  man  dann  A'B'  mit  AB  parallel  und  Ab  auf  A'B'  senk- 
recht, so  ist 

A'b=  d  Sin./?, 

und  daher  die  senkrechte  Entfernung  des  Punctes  A'  der  zwei- 
ten OefTnung  von  der  Linie  NN*  oder 

A'B'  =  aSin.a  +  ^Sin./?, 

und  ebenso  hat  man  für  dieselben  Entfernungen  der  Puncte 
A",  A'"  .  . .  von  der  Linie  NN*,  wenn  alle  Oeffnungen  unter 
sich  um  dieselbe  Distanz  d  abstehn, 

A"B"  =aSin.a  +  2dS\n.ß 
A'"B'"=:aSin  a  +  3^Sin./? 
A"B"  =caSin.a  +  44Sin.0  u.  s.  w. 

Nennt  man  nun  wieder  (wie  in  §.  41*  L)  V  den  Winkel, 
welchen  die  Ebene  des  Schirms  mit  der  Normalebene  der  ge- 
beugten Strahlen  bildet,  so  hat  man  für  die  Entfernungen  der- 
selben Puncte  A,  A',  A".,  .  .  von  der  NormaUbene  der  ge- 
beugten Strahl  eu 
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* 

a  I 

aSin.aSin.  1// 

(a  Sin,  o  +  J  Sin.  ß)  Sin. 

(a  Sin.a  +  2  JSin,ß)  Sin.  ^/ 

(a  Sin.  a  +  3 ^Sin.  ß) Sin.  t//  u.  8.  w. 

Da  aber  alle  OefFnuogen  unter  sich  von  gleicher  Gröfse  und 
Form  und  da  die  einfallenden  sowohl«  als  auch  die  ge- 
beugten Strahlen  alle  unter  sich  parallel  sind ,  so  wird  in  dem 
alle  gebeugte  Strahlen  umfassenden  Ausdrucke  (des  §.  19*  III* 
oder  des  §.  2a  IV.) 

y,=a,Sin-(w+A,) 

für  jede  einzelne  Welle  die  Gröfse  a/  dieselbe  seyn,  wahrend 
man  für  die  aufeinander  folgenden  Werthe  von  A,  haben 
wird 

JSln.ß  Sin.V,  2JSin.ßS'\n.y9  $JS\n.ß  Sin.  %p  u.  «.  w. 
Setzt  man  also  wieder ,  wie  an  dem  angeführten  Orte, 

w—        («t  —  x)  und  ^—.JStn.^  Sin.i//  =  A  , 

so  wird  man  für  dje  einzelnen  Lichtwellen  die  Aasdrücke 
haben 

a  Sin.  (öi—  A) 
aSin.(o)  — 2A) 
aSin.(a>  —  3  A) 


aSin.(a>— nA), 

wenn  die  Anzahl  dieser  Wollen  durch  n  bezeichnet  wird. 
Vergleicht  man  diese  Ausdrücke  mit  denen  des  §.  20.  IV.,  so 
sieht  man«  dafs  man  die  Summe  aller  dieser  Wellen  durch 
die  einzige  Welle 

a,Sin.(o> — A,) 

darstellen  kann,  wenn  man  die  Gröfsen  a,  und  A,  so  annimmt, 
dafs  man  hat 


a,=  f(.2.aSin.A)*  +  (2.aCos.AJ* 

und 

* 

_       4  2\aSin.A 


wo  dann  (a^  die  Intensität  diesei  Welle  bezeichnet.  Es  ist 
aber 
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2.aCos.  A  =  a(Cos.A  +  Cos.2A  +  Co§.3  A...  +  Cos.(n+!)A\ 
XaSin.A  =  a(Sin.  Av-f- Sin.2  A  +  Sin.3  A  ...  +  Sin.  (n  + 1 )  A). 

Nimmt  man  aber  die  Summen  dieser  zwei  endlichen  Reihen 
(nach  den  vorhergehenden  Gleichungen  (8)  und  (9))»  so  ei- 
hält 


■ 

2\»Co*.A  =  «.   r  .Co».(b  +  2)— , 

oin.  — 

Sin.(n  +1)  ^-  A 

^.aSin.A=a.  ——±.Sm.  (n  +  2)j, 

Sin.  ^ 

so  dafs  man  daher  für  die  gesuchte  Intensität  I  des  durch  alle 
oben  erwähnten  Oeffnungen  gegangenen  Lichtes  den  Ans« 
druck  hat 


oder 


I  =  (2 .  a  Sin.  A)*  +  (2 .  a  Cos.  A)  * 


Sin^(n +  1)^ 
1  =  *'.   £ —  » 


TT 


wo  A  =  —  dS'in.ß  Sin.  V  "t  und    a2   die  Intensität  des 

gebeugten  Uchtes  bei  einer  einzigen  Oeffnung  bezeichnet 
Wir  wollen  nun  diesen  Ausdruck  von  I  in  dem  folgenden  Ab- 
schnitte nach  Schwerd's  oben  erwähnter  Schrift  näher  be- 
trachten, da  er  für  die  ganze  Theorie  der  Diffraction  des  Lich- 
tes ,  wie  wir  sogleich  sehn  werden  ,  von  dem  gröfsten  Inter- 
esse ist. 


44)  Nähere  Betrachtung  der  in  §.  43.  gefunde- 
nen Intensität  de«  Lichts  bei  mehreren  Oeff- 
nungen. 

Man  kann  zuvörderst  den  erhaltenen  Ausdruck  von  i  ia 

zwei  Factoren  auch  so  schreiben 
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I  =  [(n-f  1).]». 


oder 


A  "ll 
Sio.(»+l)  I1 

A~  ' 
(n  +  1)  Sin.  — 


I  =  [(n  +  l)tp.B»t 


WO  B: 


Si».(n+  t)£ 


(n  +  l)Sio. — 

ist.     Der  erste  Facto» 

(n+l)».a* 

bezeichnet  dann  die  Intensität  des  gebeugten  Lichts  einer  ein- 
zigen Oeffnung,   multiplicirt  mit  dem  Quadrat  der  Anzahl  al- 
ler (n-f-1)  OefFnungen,  und  dieser  Factor  hängt  ab,  wie  man 
sieht,  von  der  Gestalt,  welche  die  OefFnungen  haben  (da  a2 
die  Intensität  jeder  einzelnen  Oeffnung  ist),  und  von  der  An- 
zahl dieser  OefFnungen.     Nicht  so  ist  es  mit  dem  zweiten 
Factor  B»,  welcher  von  der  GrbTse  und  Gestalt  der  Oeffnun- 
gen  ganz  unabhängig  ist  (da  a  in  ihm  nicht  mehr  vorkommt), 
sondern  blofs  durch  die  Anzahl  und  durch  die  Lage  dieser 
Oeffnungen  bedingt  wird.     Demnach  bildet  der  erste  Factor 
gleichsam  die  Grundlage  des  ganzen  Gemäldes,    da  ohne  ihn 
kein  Lichtbild  auf  der  Tafel  statt  haben  kann,    der  zweite 
Factor  aber  dient  blofs  dazu,  das  von  dem  ersten  auf  der  Tafel 
aufgetragene  Licht   zu   modificiren ,    dasselbe  in  bestimmten 
Stellen  zu  vermindern  oder  auch  ganz  zu  zerstören  und  da- 
durch dem  Bilde  selbst  verschiedene  Formen  und  Umrisse  zu 
geben.  v 

I.  Bemerken  wir  zuerst,  dafs  die  Werthe  dieses  Factors 
B*  in  bestimmten  Perioden  wiederkehren.  Diese  Periode  wird 
nämlich  immer  dann  durchlaufen,  wenn  -JA  um  n  =  180° 

A  A 

wächst  oder  abnimmt.    Ist  —  =ä  — • -f"        oder  geht  A  über  in 

2      2  » 

A  +  2m^,  wo  m=  1,2,3..  ist,  so  wird 

Sin.(n+1)       +  Sin.(n  +  1)^- 

B=   ■  11  '  alsoauchB=  wie 

(n+  l)Sio.(  —  +  mn\  (o  +  iSin.-j 

«uvor. 
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Ist  aber  -=  +  m»,  so  geht  die  vorige  Gleichung 

A  =5  ^^/Sin.jS  Sin.^/ 

in  folgende  über 

d&ln.ß  Sin.xp  =  +  ml, 

woraus  folgt,  dafs  die  Wiederkehr  jener  Periode  immer  dann 
eintritt,  wenn  die  Größe  ^Sin./?Sin.V  um  eine  ganze  An- 
zahl von  Wellenlangen  gröfser  geworden  ist. 

Auch  ist  klar,  dafs  jede  dieser  Perioden  in  zwei  gleicht 
und  ähnliche  Hälften  getheilt  ist,  da  der  Werth  von  B2  der 
selbe  bleibt,  man  mag  für  -JA  die  Gröfse  mn+^n  +x  oder 
auch  mn+j»  —  x  setzen. 

Die  folgende  Tafel  giebt  die  Warthe  einer  Periode  für  2 
Fig.  bis  7  OefFnungen  und  die  Figur  giebt  die  graphische  Dar- 
209.  Stellung  dieser  Werthe.     In  diesen  Zeichnungen  ist  die  Ab« 
scisse  von  0  bis  1  gleich  n  genommen  und   die  jeder  Ab- 
scisse  zugehörende  Ordinate  giebt  den  entsprechenden  Werth 
der  Gröfse  B«. 


i 
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II.  Ist  -i  A=  +  mrr,  wo  m  =  0,  1,2,3..,  so  wird 
B==l  und  daher  die  Intensität 

I  =  (n  +  l)'.a«. 

Denn  wenn  q*  einen  unendlich  kleinen  Bogen  bezeichnet,  so 
ist 

Sin.  (m  7i  -f*  9)  =  SlVa  qp™  q> 

und 

Sin.[(n  +  l)(m*  +  9)]  =  (n  +  l)9, 

also  auch 

fi  ^SinJCn+DCm/r+^^Cn  +  Dy  _  f 
(n  +  l)Sin.  "(n+l)f/) 
In  diesem  Falle,  wo  U=  +  m»  ist,  wird  aber  (nach  Nr.  I.) 

JSin.  ß  Sin.t//  =  ±m  *> 


9 
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so  dafs  also  der  zweite  Factor  B2  gleich  der  Einheit  wird, 
d.  h.  seine  gröfsten  Werthe  erreicht ,  wenn  der  Gangumer- 
schied  d  Siruß  Sin.  ifj  zweier  nächsten  Wellen  einer  ganzen 
Anzahl  von  Wellenlangen  gleich  ist.  Wir  wollen  diese  größ- 
ten Werthe  die  Maxima  der  ersten  Classe  nennen.  , 

III.  Derselbe  zweite  Factor  B*  wird  gleich  Null ,  so  oft 
(n-f-l)^A=  +       oder  so  oft 

,  *         ,  TO. 

-JA  =  +  — —  .n 
n+1 

TD 

ist,  aasgenommen  jedoch  alle  die  Fälle»  wo  eine  ganz* 

Zahl  ist,  weil  dann  (nach  Nr.  II.)  der  Werth  von  B*  =  l 
wird.  In  dem  gegenwärtigen  Falle  wird  demnach  die  Inten- 
sität des  ersten  Factors  von  I  durch  den  zweiten  ganz  zer- 
stört, und  dann  ist 

}  A  =  ? z/Sin  ß Sin.y  =  ±  jq^j  * 

oder 

(n  +  i).^Sin./9Sin.V/  =  ±mX, 

d.  h.  also,  wenn  der  (n-f-1) fache  Gangunterschied  von  zwei 
nächsten  Wellen  einer  ganzen  Anzahl  von  Wellenlängen  gleich 
ist,  so  ist  die  Intensität  Null  (die  Fälle  der  Maxima  erster  Classe, 
wie  gesagt,  ausgenommen).  Wir  wollen  diese  Fälle,  wo  I 
Null  wird,  die  Minima  von  B2  der  ersten  Classe  nennen. 
Diese  Minima  der  ersten  Classe  treten  also  ein 

bei20effnungen,  wenn  *  J  A  =  J  7r=}»=s  \f  n^zxf  «... 

—  3  0effnungen#  wenn -j- £  A  =£«=3$7i=  %n  =  l£n... 

—  40effnupgen,  wenn±4  A  =  !*=afii=  |ji  =  V*... 


,  Die  Figuren  zeigen  diese  Minima  der  ersten  Ciasse  in  den 
»•  Puncten,   wo  die  Curve  die  Abscissenaxe  berührt,  also  die 
auf  dieser  Axe  senkrechte  Ordinate  gleich  Null  ist. 


IV.  Ein  dritter  hier  zu  betrachtender  Fall  ist  der,  «a 
man  hat 

(n  + 1 )  |  A  =  +  (m  +  *)*  oder  (n  +  | ) .  ^Sin^Sin.^«±(»+iM- 

Für  diesen  Fall  wird  der  Zähler  von  B*  gleich  der  Einheit 
und  man  hat 
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1 

B2  = 


n  +  l 

also  auch  « 

1 


l  =  a*. 


(n+l)'Sin.°  (m  +  ^"' 


Dieser  Fall  tritt  also  ein ,  so  oft  der  (n  -f-  1)  fache  Gangunter- 
schied zweier  nächsten  Wellen  gleich  +  (2m  +  oder 
gleich  einer  ungeraden  Anzahl  von  halben  Wellenlängen  ist. 
Da  hier  der  Zähler  des  Braches  B*  gleich  der  Einheit  wird  , 
oder  seinen  größtmöglichen  Werth  erhalt,  so  sind  auch  diese 
Werthe  von  ß2  als  Maxima  ihrer  Art  zu  betrachten.  Wir 
wollen  sie  Maxima  der  zweiten  Classe  nennen.  Sie  finden  statt, 
wenn  man  hat 

für  2  Oeffnungen  +  \  A  =  (\  n)  =  (f  n)  =    n)  =  {\  n) .  . 

doch  müssen,  wie  die  angeführten  Figuren  zeigen,  diejenigen 
Fälle  auf  die  Benennung  eines  Maximums  (im  bekannten  geo- 
metrischen Sinne  des  Worts)  verzichten,  die  einem  Maximum 
der  ersten  Classe  unmittelbar  vorausgehn  oder  folgen  und  die 
deshalb  oben  mit  Klammern  eingeschlossen  sind.  Bei  zwei 
Oeffnungen  sieht  man  also  keine  Maxima  der  zweiten  Classe;  bei 
drei  OefTnungen  aber  ist  ein,  bei  vier  Oeffnungen  sind  zwei,  bei 
fünf  Oeffnungen  sind  drei  solche  eigentliche  Maxime  der  zwei- 
ten Classe  u.  s.  w.  Auch  bemerkt  man,  dafs  die  Maxima  oder 
die  Lichtberge  der  ersten  Classe  ihre  Stelle  nicht  ändern,  wenn 
auch  die  Anzahl  der  Oeffnungen  znnimmt,  eine  Unverändert 
lichkeit,  die  bei  den  Maximis  der  zweiten  Classe  nicht  statt  hat ; 
ferner,  dafs  die  Maxima  der  ersten  Classe  doppelt  so  breit  sind, 
als  die  der  zweiten  Classe,  und  dafs  diese  Breiten  mit  der  An- 
zahl der  Oeffnungen  im  geraden  Verhält  nifs  abnehmen.  Ist 
nämlich  D  die  Distanz  zweier  nächsten  Lichtberge  der  ersten 
Classe,  so  ist  die  Breite  eines  Maximums  der  zweiten  Classe 
2  D 

gleich — -— — - .    Bei  100  Oeffnungen  ist  diese  Breite  gleich  dem 
n  l 

50«ten,  bei  1000  Oeffnungen  gleich  dem  500sten  Theile  des 
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Zwischenraums,  der  zwei  nächstliegende  Lichtberge  der  enten 
Classe  von  einander  trennt. 

V,    Die  Höhe  der  Lichtberge  der  zweiten  Classe  ist 

i 


1=4». 


n  +  1 


Der  kleinste  Werth  dieses  Ausdrucks  ist  aber  1  =  a*,  und  er 
gehört  bei  einer  ungeraden  Anzahl  von  Oeffnungen  immef 
dem  mittelsten  Lichtberge  zu,  wie  man  in  der  4ten  und  6ten 
Curve  der  Figur  sieht.  Die  Intensität  dieses  Lichtberg*  der 
zweiten  Classe  ist  daher  gleich  a  *  oder  gleich  der  durch  eine 
einzige  Oeffnung  an  diesem  Orte  erzeugten  Lichtmasse. 

I 

44)    Anwendung  des  Vorhergehenden  auf  zwei 
und  mehr  parallelogrammartige  Oeffnungen. 

Um  die  Zeichnung  eines  durch  zwei  solche  Oeffnungen 
entstehenden  Bildes  zu  entwerfen,  wird  man  zuerst  das  Bild, 
Fi*  welches  von  einer  einzigen  Oeffnung  dieser  Art  entsteht,  anf 
21°- der  Tafel  darstellen.  Man  wird  nämlich  durch  einen  willkür- 
lichen Punct  0  der  Tafel  (den  Centralpunct  des  künftigen  BÜ- 
des)  die  beiden  Hauptaxen  XX  und  YY  senkrecht  auf  die 
beiden  Seiten  A  B  =  C  D  und  AC=sBD  der  Oeffnung  ziebn. 
Auf  diesen  Axen  wird  man  dann,  wie  oben  (§.  40.),  die  Sei- 
ten AB  und  AC  des  Parallelogramms  wiederholt  auftragen  nna 
durch  die  Endpuncte  derselben  mit  jenen  Hauptaxen  parallele 
Linien  ziehn.  Nachdem  so  die  Grundzüge  des  Bildes  einer 
einzigen  Oeffnung  entworfen  sind,  zieht  man,  parallel  mit  der 
Linie  AA',  welche  zwei  homologe  Ecken  der  beiden  paral- 
lelogrammartigen  Oeffnungen  verbindet,  durch  den  Central- 
punct die  Gerade  EE.    Auf  dieser  Linie  EE  trägt  man  dann 

von  dem  Centralpuncte  0  aus  die  Gröfsen  ^  ^=Sin.0SM 

(die  nach  §.  43*  IL  *u  den  Maxirais  der  ersten  Classe  gehö- 
ren) nach'  und  nach  auf,  wie  man  in  der  Figur  bei  den  mit 
1  2,  3  •  •  •  bemerkten  Puncten  sieht.  Die  Distanien 
0.1==1.2  =  2«3--'  werden  gleich  genommen  der  Grond- 
linie  eines  Parallelogramms,  welches  die  Distanz  AA'  =  ^ 
zur  Höhe  hat  und  der  Oeffnung  AB  CD  an  Fläche  gleich  ist. 
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Durch  diese  Theilpuncte  1,  2,3.-  der  Linie  EE  errichte, 
man  senkrechte  Linien  auf  EE,  so  bezeichnen  dann  diese 
Senkrechten  die  Orte,  welche  den  gröfsten  Maximis  von  B2 
zugehören  und  in  welchen  folglich  das  durch  die  zweifache 
Oeffnung  verstärkte  Licht  mit  seiner  ganzen  ungeschwächten 
Intensität  sichtbar  ist.  Da  nun  nach  §.  43.  IV.  bei  zwei 
OefTnungen  die  Minima  der  ersten  Classe  in  die  Mitte  zwischen 
den  Maximis  der  ersten  Classe  fallen ,  so  darf  man  nur  durch 
die  Puncto^,  |9  der  Linie  EE  andere  Senkrechte  auf  EE 
ziehn ,  um  auch  alle  diejenigen  Orte  zu  erhalten ,  wo  das  Licht . 
ganz  zerstört  wird ,  und  die  daher  gänzlich  finster  bleiben« 

I.  Ganz  ebenso  wird  man  auch  verfahren,    wenn  drei 

parallelogrammartige  OefTnungen  in  dem  Schirm  angebracht  sind, 

nur  mit  dem  Unterschiede«    dafs  man  auf  der  Linie  EE  die  Fig. 

......  211 

Zwischenräume  0-1,  1*2,  2.3«  •  nicht  in  zwei,  sondern  in  * 

drei  gleiche  Theile  theilt.  Die  Senkrechten  durch  die  Puncto 
0,  1,  2,  3  .  •  gehören  dann  wieder  für  die  Maxima  der 
ersten  Classe;  die  durch  die  Zwischenpuncte  errichteten  Senk- 
rechten aber  gehören  für  die  Minima  der  ersten  Classe,  welche 
letzte  als  finstere  Strafsen  die  erstgenannten  lichten  Stellen 
durchschneiden  und  zwischen  sich  die  nur  halb  so  brei- 
ten und  viel  schwächeren  Maxima  der  zweiten  Classe  ein- 
schliefsen.  Bei  vier  solchen  OefTnungen  theilt  man  die  Linien 
0.1  und  1.2  und  1.3*  •  in  vier  gleiche  Theile,  wo  dann 
immer  zwischen  den  Bildern  der  ersten  Classe  zwei  schmale 
Bilder  der  zweiten  Classe  erscheinen  u.  s.  w.  In  der  folgenden  Fig. 
Figur  sieht  man  den  Grundrifs  des  Lichtbildes  für  zwei  qua-  * 
dratförmige  OefTnungen,  die  sich  in  ihren  Ecken  berühren,  und 
so  fort  für  andere  Gestalten  und  Lagen  der  viereckigen  Oeft- 
nungen,  die  man  sich  nach  dem  Vorhergehenden  leicht  con- 
struiren  wird. 

II.  Setzt  man  in  dem  Ausdrucke 

Sin.  r~r~Sin.^A    Sin.  (^Sin.i//^ 

ri  =  *b   —  

arc  bji 
~Sm.^  —  Sm.yj 

den  wir  in  §♦  40*  für  die  Intensität  bei  einer  einzigen  OeflF- 
sung  von  der  Form  eines  Rechtecks  erhalten  haben ,  der  Kürze 
xvegen  ab  =;  1  und  überdiels 
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f  p  =      Sin.T^und  Jp  =-r—  arn.tj/, 

so  erhalt  man,  wenn  man  diesen  Ausdruck 

Sin,  j  p    Sin. }  p' 

*    4.P  '""TT" 

statt  des  Werthes  von  «  in  der  Gleichung  §.  43- 

■  Sin.*(n+l£ 

I==a2'^  Ii 

Sin.>- 

für  die  Intensität  bei  (n-fl)  Rechtecken  Substitut,  für  dies* 
letzte  Intensität  den  Ausdruck 


^Sin.(n  +  l)~ 


tP    /     V    iP    /     ^  SiluA 

und  in  dieser  Gleichung  ist  die  Intensität  für  alle  die  FaBe 
enthalten,  dm  wir  bisher  (in  §•  44*)  betrachtet  haben«  Setzt 
man  in  ihm  b  =  2  a  und  die  Anzahl  der  ^Vierecke  n  + 1  =2, 
so  erhält  man  den  Fall  der  Figur  210.  Ebenso  giebt  bs=2i 
und  n  +  1=3  den  Fall  der  Figur  211-  und  b=a,  J=z*f2 
und  n  +  l=2  den  Fall  der  Figur  212.  u.  8.  w. 


45)    Anwendung  des  Vorhergehenden  auf  *wti 
und  mehr  d  rei  eckige  Oeff  nun  gen. 

Nachdem  wir  in  dem  Vorhergehenden  die  Bilder,  welche 
„  durch  viereckige  Oeffnungen  entstehn,  umständlich  betrachtet 
haben,  werden  wir  uns  bei  den  Oeffnungen  von  andern  Ge- 
stalten ,  um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  kürzer  fassen  kön- 
nen. Um  die  Erscheinungen  für  mehrere  dreieckige  OefTnon- 
Fig.  gen  zu  entwerfen,  wird  man  zuerst  den  oben  (§.  4L)  *r~ 
wähnten  sechsstrahligen  Stern  mit  seinen  dunklen  Stellen  zeich- 
nen, indem  man,  wie  a.  a.  O.  gesagt  wurde,  die  drei  Haupt- 
axen  XX,  YY  und  ZZ  auf  den  drei  Seiten  des  Dreiecb 
senkrecht  errichtet ,  dann  auf  diesen  Axen  die  Seiten  de* 
Dreiecks  selbst  auftragt,  und  durch  die  Endpuncte  gerade  Li- 
nien zieht,   die  mit  den  Hauptaxen  parallel  sind,   wo  daor 
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diejenigen  Durchschnittspuncte  dieser  Parallelen,  die  Dicht  auf 
den  Hauptaxen  liegen  ,    die  dunklen  Stellen  des .  Bildes  be* 
zeichnen.     Dieses  vorausgesetzt  zieht  man  dn roh  den  Central* 
punct  des  Grundrisses  die  Linie  EE  parallel  mit  der  Geraden  pj», 
AA'A",  welche  die  homologen  Spitzen  der  Dreiecke  verbin-81*» 
det,    ond  trägt  auf  EE  wiederholt  die  Basis  eines  Dreiecks 
auf,  dessen  Höhe  A  A'  =  A' A"  =  d  nnd  dessen  Fläch« 
der  Fläche  eines  der  gegebenen  Dreiecke  gleich  ist  Diese 
Theilstriche ,  die  in  der  Figur  durch  Ol;  12;  23  .  .  beaeich- 
net  sind,  theilt  man  wieder  bei  zwei  Dreiecken  in  2,  bei  drei 
Dreiecken  in  3  gleiche  Theile  u.  s.  w.  und  errichtet  in  allen 
diesen  Puncten  gerade  Linien  senkrecht  auf  EE,    wo  dann 
diejenigen  dieser  Senkrechten,  welche  durch  die  Puncto  1;  2;  3...  ' 
gehn,  den  gröfsten  Maximis  oder  den  Mitten  der  Maxims  der 
ersten  Classe  entsprechen,  während  die  Minima  der  ersten  Classe 
als  finstere  Strafsen  den   Stern   durchschneiden.     Die   Figur  Fig. 
giebt,  nach  Schwebd's  schon  mehrmals  angeführtem  Werke, 
aus  welchem  diese  graphischen  Darstellungen  genommen  sind, 
das  Lichtbild  für  zwei  gleichseitige  Dreiecke,    die  mit  ihren 
Grundlinien  auf  derselben  Geraden  A  A'  stehn. 

46)    Erscheinungen  durch  rechtwinklige  Draht- 
gitter. 

Bei  einem  rechtwinkligen  Drahtgitter  ist  der  allgemeine 
Ausdruck  für  die  Intensität  nach  der  letzten  Gleichung  det 
8  «. 

((n  +  QSin.aQy  /Sin,  (n  +  })JQ\2 

wenn  a  die  Breite  jeder  OefTnung  des  Gitters  und  J  die  Ent- 
fernung der  Mitten  jeder  zwei  nächsten  Oeffnungen  bezeich- 
net und  wenn  man  der  Kürze  wegen 

~.  ft 

0  =  jSin.y 

setzt«    In  diesem  Ausdrucke  von  I  stellt  der  erste  Factor 

(t±a*±!?)" 

die  durch  die  Anzahl  der  Oetfnungen  verstärkten  Lichtberge 
dar,  welche  durch  eine  einzige  dieser  Oeffnungen  hervorge- 
IX.  Bd.  Aaaaa 


« 
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bracht  seyn  würden.  Die  folgende  Tafel  giebt  die 
Werthe  von  1  für  2,3  and  4  Oeffnongen  des  Gitters 
zwar  für  drei  Verhältnisse  der  Gräften  a  und  4,  nämlich  for 

a  =  i^;    a=iJ  und  i=Ji,  • 

Fi und  diese  Werthe  von  I  sind  in  den  Zeichnungen  graphisch 
2 dargestellt.  Die  erste  dieser  Figuren  giebt  die  Intensität  for 
217,  ein  rechtwinkliges  Stabgitter  von  1,  2,  3  und  4  Oeffnungen 
und  für  isjJ,  die  zweite  giebt  dasselbe  für  %=\J^  und 
ebenso  die  dritte  für  a=|^.  Die  Orte,  wo  I  völlig  ver- 
schwindet oder  wo  gänzliche  Finaternifii  herrscht,  findet  man 
in  der  ersten  dieser  drei  Figuren 

für  ±_A  0  =  2no7r  oder  für  +80=m», 

wo  m  die  natürlichen  Zahlen  1;  2;  3«.  bezeichnet,  also  in 
den  in  der  Figur  mit  +  2;  +4;  ±6;  ±8..  bezeichneten 
Puncten.    In  der  zweiten  Figur  gehören  diese  finstern  Poncti 

*u  ±3;  ±6;  ±9  .  .  wo 

±JQs=3n;  6«;  9*  

oder 

+  a©=  w;  2»;  3*  ist 

In  der  dritten  Figur  endlich  findet  man  diesen  Punct  bei 

±\->  ±f;  ±1;  ±V  wo 

+  ^0  =  f     f      |«  ... 

oder  ' 

+  aö  =7i ;  2»;  3rt  ... 

ist.  Diejenigen  Stellen ,  in  welchen  der  zweite  Factor  von  I 
oder  die  Gröüe 

/Sin.(n  +  l)je\» 
V    (n  +  i)JQ  ) 

seinen  gröfsten  Werth  erreicht  und  gleich  der  Einheit  wird, 
gehören  in  allen  drei  Figuren  zu  denselben  Puncten,  nämlich 
xu  Oj  +1;  +2;  +3  u.  s.  w.,  für  welche  man  nämlich  hat 

+  ^0=:O;  n\  2*,  3*;  4*  ..• 

In  allen  übrigen  Stellen  werden  die  verstärkten  Lichtberge  de* 
ersten  Factors  entweder  vermindert  oder  auch  ganz  zerstört. 
Ganz  zerstört  werden  sie  in  denjenigen  Stellen,    welche  d« 


Digitized  by  Google 


Des  Lichtes.  Beugung. 


1467 


Minimis  des  zweites  Factors  entsprechen,  und  diese  Stellen 
befinden  sich 


ii  zwei  Oeffnungen  in  denPuncten  +       f ;  4; 

-drei   +  (*;  *;  *;*..) 

-  Tier   +(*;      |;  *..) 

Fällt  endlich  ein  Maximum  der  ersten  Classe  mit  einem  abso- 
luten Minimum  zusammen,  so  entstehn  an  dessen  Stelle  auf 
beiden  Seiten  kleine  Lichthiigel,  wie  in  den  ersten  jener  drei 
Figuren  in  +(2;  4;  6;  8  <  •)  und  in  den  beiden  letzten  Fi- 
guren in  +(3;  6;  9  .••)• 

Hier  folgt  die  oben  erwähnte  Tafel  für  die  rechtwinkligen 
Stabgitter  mit  2;   3  und  4  Oeftnungen  mit  dem  Argumente 

2J9=  —z—  Sin. 


Aaaaa  2 
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I.  Es  ist  bereits  oben  (§.  42.  V.)  gesagt  worden,  dafs 
^•s  durch  eine  kleine  kreisförmige  Oeftnung  gehende  Licht 
ein  Bild  geben  mnfs,  welches  aus  concentrischen  Ringen  be- 
steht. Hier  mag  es  genügen  zu  bemerken,  dafs  zwei  kleine 
kreisförmige  Oeffnungen  des  Schirms,  deren  Durchmesser  der 
Distanz  ihrer  Mitrelpuncte  gleich  ist,  und  drei  kreisförmige 
Oeffnungen,  deren  Mittelpuncte  um  zwei  Durchmesser  der 
Kreise  von  einander  abstehn,  Bilder  erzeugen,  die  aus  con- 
centrischen Kreisen  mit  parallelen  verticalen  Linien  bestehn,  Fi 
wie  die  Zeichnung  diefs  für  drei  Oelfnungen  darstellt. 

47)    Erscheinungen  durch  mehrere  analoge  Rei- 
hen von  unter  sich  ähnlichen  Oeffnungen. 

Wir  haben  oben  (§.  43.)  für   eine  Reihe  von  n  +  1 
ähnlichen  Oeffnungen  den  Ausdruck  erhalten 


I  =  [(n+l)ap. 


A 

Sin.(n  +  1)^ 

*  Ä 
(n-f-l)Sin.  - 


wo  der  Factor  aa  die  Intensität  des  durch  jede  einzelne  die- 
ser  Oeffnungen  erhaltenen  Bildes  bezeichnet  und  wo  A  sa 
2n^JSio.ß  Sin.i//  ist.  Ist  nun  m  +  1  die  Anzahl  solcher  un- 
ter sich  ähnlichen  und  ähnlichliegenden  Reihen  oder  Gruppen 
von  Oeffnungen,  so  hat  man,  ohne  umständliche  Rechnungen, 
schon  durch  einfache  Analogie  für  alle  diese  Reihen  den  Aus- 


iruci 


/Sin.  (n  +  1)  ö\ 1  /Sin. (»  +  1)  ^\  * 

I  =  [(n  +  l)(m  +  t)a]U   ±)\   J). 

Vo  +  DSin.-/   \m  +  l)Sin.^/ 

wo  h'=  2nJ'S\n.ft  Sin.  xfj  ist  und  wo  J*  und  ß*  in  Beziehung 
auf  die  Reihen  oder  Gruppen  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  J 
nnd  ß  in  Beziehung  jsuf  eine  Reihe  von  einzelnen  Oeffnun- 
gen hatte.  Es  ist  leicht,  sich  mit  Hülfe  dieses  Ausdrucks  von 
allen  hierher  gehörenden  Erscheinungen  Rechenschaft  zu  ge- 
ben, besonders  wenn  man  sich  dieselben  zuerst  durch  eine  an- 
gemessene Beobachtung  rein  dargestellt  hat.     So  haben  wir 
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t.  B.  oben  (§.  44.  I.)  gesehn,  dafs  zwei  Quadrate,  die  sich  in 
ihren  Ecken  berühren,  die  dort  mitgetheilte  Figur  geben. 
Kommt  aber  Doch  ein  ähnliches  Quadratpaar  hinzu  ,  so  wird 
•dadurch  eine  Figur  erzeugt,  in  welcher  jenes  erste  Bild  noch 
'einmal  in  der  Richtung  EE  von  dunklen  Strafsen  durchschnit- 
ten erscheint.  Sollte  jede  der  beiden  Reihen  ab  nnd  a'b' 
mehr  als  zwei  Quadrate  enthalten,  so  erscheinen  auch  zwi- 
schen den  dunklen  Strafsen  innere  Spectra«  Sind  sehr  viele 
Quadrate  in  jeder  Reihe  vorhanden,  so  concentriren  sich  diese 
Spectra  in  glänzende  Lichtpuncte,  die  ganz  nahe  an  einander 
atehn. 

I.    Eines  der  schönsten  und  interessantesten  der  hierher 
gehörenden  Bilder  fand  Schwkrd,  indem  er  eine  Reihe  fei- 
ner geradliniger  Stabe  unter  sich  parallel  in  einen  Rahmen  be- 
festigte und  dieselben  mit  einem  ähnlichen  zweiten  Rahmen 
bedeckte,    so   dafs  die  Stäbe  des   einen  Rahmens  mit  de- 
nen des  zweiten  irgend  einen  constanten  Winkel  bildeten. 
Sind  die  Oefinungen  zwischen  den  Stäben  ganz  ebenso  breit, 
als  die  Stabe  selbst  dick  sind,  und  bedeckt  man  in  dem  durch 
die  erwähnte  Superposition  der  beiden  Rahmen  entstehenden 
Gitter  alle  Oefinungen  bis  auf  vier,   so  entstehn  beim  recht- 
winkligen Durchkreuzen  der  Stäbe   sechzehn  quadratförtnige 
Oefinungen  und  man  erblickt  auf  der  Tafel  hinter  dem  Schirm 
.  oder  besser  noch  unmittelbar  mit  dem  Fernrohr   die  schöne 
'Figur.    Da  bei  solchen  rechtwinkligen  Kreuzgittern  die  Rich- 
tung der  Linien  (EE)  und  (FF)  der  Figur  213  mit  den  Sei- 
ten a  und  b  der  viereckigen  Oeffnungen  zusammenfällt  nnd 
da  auch  hier  alle  Oeffnungen  Rechtecke  sind,  so  erhält  min 
bei  diesen  Kreuzgittern,  ganz  wie  oben  (§•  44.  II.),  die  Inten- 
sität durch  dieselbe  Formel,    indem  man  nämlich  für  einen 
willkürlichen  Punct  z  die  nach  §.  44.  II.  erhaltenen  Intensi- 
täten der  Rechtecke  für  die  entsprechenden  Puncto  auf  den 
Hauptlinien  XX  und  YY  mit  einander  multiplicirt,  voraus- 
gesetzt, dafs  die  Intensität  in  der  Mitte  0  des  Bildes  gleich  der 
Einheit  ist.    So  hat  man  z.  B.  für  den  in  der  Figur  mit  (0 
bezeichneten  Punct,   da  für  ihn  die  zwei  Coordinaten  3  and 
7  gehören ,  nach  der  Tafel  am  Ende  des  §.  39. 

Coordinate  3=  irr.,  entsprechende  Zahl  0,045 
Coordinate  7=Jrr..  entsprechende  Zahl  0,008 
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und  da  das  Pröda*  dieser  beideo  Zehleo  0,00036  ist,  so  ist 
such  die  gesachte  Intensität  für  den  Ponet  (2)  gleich  0>00036 
oder  nahe  nur  der  2680ste  Theil  der  Intensität  des  Central- 
puncts  0«  Ebenso  hat  man  auch  für  den  Panct  (x)  ,  zu  dem 
die  Coordinaten  3  und  3  gehören,  die  Intensität  gleich 

(0,045)  (0,045) =0,002=^ 

ond  so  fort  für  alle  andere  Puncte.  Die  Figur  zeigt  diese  In* Fig. 
tensitäten  oder  diese  Lichtberge  für  alle  diejenigen  Puncte,  **** 
Welche  in  den  beiden  Hauptlinien  XX  und  YY  auf  den  mit 
denselben  Zahlen  bezeichneten  Orten  stehn.  Dreht  man  den 
einen  der  beiden  Rahmen  mit  seinen  parallelen  Stäben  vor 
dem  andern  so,  dafs  sich  die  Stäbe  nicht  mehr  unter  einem 
rechten,  sondern  unter  irgend  einem  schiefen  Winkel  durch- 
schneiden, so  nimmt  auch  das  Bild  eine  verschobene  Gestalt 
an ,  ohne  dafs  sich  jedoch  das  Verhältnifs  der  Intensitäten  der 
verschiedenen  Theile  des  Ganzen  ändert.  Macht  man  die  An- 
zahl der  Oeffnungen  gröfser,  so  wird  dadurch  blofs  die  An- 
zahl der  innern  Spectra  vermehrt.  Bei  einer  sehr  grofsen  An- 
zahl von  Oeffnungen  aber  werden  alle  diese  inneren  Spectra 
unbemerkbar. 

II.  Der  allgemeine  Ausdruck  der  Intensität  des  Lichts 
för  mehrere  Reihen  von  parallelogrammartigen  Oeffnungen  ist 
nach  §.  44.  IL,  wenn  wieder  n  +  1  die  Anzahl  der  Oeff- 
nungen jeder  Reihe  und  m  +  1  die  Anzahl  der  Reihen  be- 
zeichnet , 

wo  wieder 

■ 

Für  die  Figur  219.  zum  Beispiel  hat  man  es=sb;  AssA'saf^i; 
n  +  l  =  m  +  l=  2.     Besteht  die  Oefnung  aus  vier  sol-^ 
chen  Quadraten,   wie  die  Zeichnung  darstellt,  deren  Mittel- j& 
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puncte  unter  sich  dieselbe  Entfernung  haben ,   deren  Sehen 

aber  nnr  halb  so  £rofs  sind  eis  in  Figur  219»  so  hat  man 
a=?b;  A  =  A'=2af"I;  n  +  l=sm  +  l=2. 

III.    Weitere  Betrachtungen  über  mehr  zusammengesetzte 
Oeffnungen  findet  man  in  Schwbrd's  mehrerwähntem  Werke 
S.  106  u.  ff.      Hier  wollen  wir  nur   noch  bemerken,  dafii 
alles  Vorhergehende  sich  blofs  auf  homogenes  Licht  von  ei- 
ner einzigen  Farbe  bezieht.    Ist  aber  das  durch  die  Oeffnang 
des  Schirms  dringende  Licht  nicht  homogen,  so  erzeugt  jede 
einzelne  Farbe  ihr  eigenes  -Bild,  und  alle  diese  Bilder  einer  je- 
den Farbe  sind  denen  der  übrigen  Farben  ähnlich  und  ähnlich« 
liegend.    Aber  die  rothen  Bilder  sind  unter  allen  die  gröfsten, 
da  sie  den  gröfsten  Wellenlängen  <(§.  17.)  angehören,  ,wäh- 
reod  die  violetten  Bilder  die  kleinsten  sind ;    die  übrigen  far- 
bigen Bilder  Hegen  zwischen  diesen  beiden  eingereiht.  Ver- 
einigt daher  der  leuchtende  Punet,    der  sein  Licht  durch  dit 
Oeffnung  schickt,  alle  Farben  des  Sonnenlichts,  so  gehn  auch 
die  erwähnten  Bilder  stetig  in  einander  und  vermischen  sich 
an  ihren  Grenzen.    Wenn  bei  dieser  Vermischung  der  Wellea 
verschiedenartigen  Lichtes  eine  Interferenz  eintritt,  so  entstehtt 
dunkle  Stellen,  und  diese  finstern  Stellen  im  farbigen  Licht- 
bilde sind  es,   die  Wollasto»  und  Fraumhufsr  zuerst  be- 
obachteten  und  durch  die  man  auf  so  viele  schöne  Entdec- 
kungen über  die  Diffraction  des  Lichts  geführt  worden  ist. 
Fraunhofer  gebraucht  zu  den  Beobachtungen  dieser  dunklen 
Stellen  eine  feine- Lichtlinie  als  Object,   die  er  durch  ein  mit 
einem  Theodoliten  versehenen  Fernrohr  betrachtete,  wo  dsnn 
diese  Stellen  als  dunkle  Fäden  von  verschiedener  Breite  er- 
schienen,  deren  Dicke  und  Abstände  von  einander  sich  ge- 
nau messen  liefsen.      Da  dieser  Gegenstand  schon  oben1  um- 
ständlich erwähnt  worden  ist,  so  wird  es  unnöthig  seyn ,  sich 
hier  weiter  dabei  aufzuhalten,   um  so  mehr,   da  uns  noch 
ein  anderer  wichtiger  Theil  der  Undulationstheorie  zu  erläu- 
tern übrig  ist,  nämlich  der  von  der  Wellenbewegung  des  po* 
lannirten  Lichta ,  auf  welche  wir  bisher  noch  keine  Rück- 
sicht genommen  haben  und   die   doch  oben2  für  den  ge- 
genwärtigen Artikel  ausdrücklich   vorbehalten  wurde.  Wir 

1   3.  Art.  InflexUtn.  Bd.  V.  S.  729. 
S  S.  Art  Atomafio*.  Bd.  VII.  S.  746. 
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wollen*  uns  in  dem  nun  Folgen  Jen,  wenigstens  in  dem  rein 
analytischen  Theile  desselben ,  vorzüglich  an  die  Darstellung 
halten,  die  Aiht  in  seiner  oben^ angeführten  Schrift  gegeben 
hat ,  da  dieser  neue  nnd  wichtige  Gegenstand ,  der  seine  voll- 
kommene Entwickelung  erst  von  der  Zukunft  erwartet,  von 
ihm  mit  vorzüglicher  Einsicht  und  Klarheit,  in  seinen  Haupt* 
momenten  wenigstens,  zusammengefaßt  worden  ist. 

F.   Anwendung  der  Undulationstheorie  auf 

polarisirtes  Licht. 

48)  Erklärungen. 

In  allem  Vorhergehenden  wurde,  wie  man  bemerkt  ha- 
ben wird,  von  jeder  bestimmten  Richtung,  in  welcher  die 
Elemente  des  Aethers  als  Lichtträger*  bei  ihrer  wellenarti- 
gen Bewegung  im  Räume  fortschreiten  mögen ,  abstrahtrt.  Diese 
Elemente  mögen,  wie  die  der  Luft  bei  den  Schallwellen,  in 
derselben  Richtung  vibriren,  in  weicher  die  Welle  selbst  fort- 
geht, oder  sie  mögen,  wie  wir  dieses  bei  den  Wasserwellen 
bemerken,  in  einer  auf  die  fortschreitende  Bewegung  der  Welle 
senkrechten  Richtung  vibriren,  so  dafs  sie  doch  alle  in  einer 
Ebene  bleiben,  die  durch  diese  Richtung  der  Welle  geht. 
Der  einen,  wie  der  andern,  ja  selbst  jeder  weitern  Hypo- 
these über  die  Richtung  der  Vibration  der  Aethertheilchen 
lassen  sich  die  bisher  erhaltenen  Ausdrücke  ohne  Schwierig- 
keit anpassen,  wenn  man  nur,  wie  wir  gethan  haben,  vor* 
aussetzt,  dafs  diese  Aethertheilchen  dem  allgemeinen  Gesetze 
der  Undulation  unterworfen  sind  und  dafs  für  eine  beträcht* 
liehe  Anzahl  von  Vibrationen  die  Dauer  und  GröTse  der  Vi- 
bration selbst  dieselbe  bleibt.  Allein  die  interessanten  Phä- 
nomene des  Lichts,  die  man  erst  in  den  neuern  Zeiten  näher 
kennen  gelernt  hat  und  die  man  unter  der  .Benennung  der 
Polarisation  des  Lichts  begreift,  lassen  uns  die  freie  Wahl 
unter  jenen  Hypothesen  nicht  mehr  übrig,  sondern  sie  zwin- 
gen uns  zu  der  Annahme  einer  derselben,  und  lehren  uns 
eben  dadurch  die  wahre  Art  kennen ,  auf  welche  diese  den 
sammtlichen  Erscheinungen  des  Lichtes  zu  Grunde  liegenden 
Vibrationen  des  Aethers  vor  sich  gehn. 

Die  erste  Gelegenheit,  die  Polarisation  des  Lichtes  kennen 
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zu  lernen,  gab  der  hündisch*  Späth,  an  welchem  Bartho- 
liii in  Kopenhagen  die  Eigenschaft  der  doppelten  Brechung 
der  Lichtstrahlen  entdeckte  und  den  spater  der  berühmt« 
Huyghcks  zuerst  in  dieser  Beziehung  wissenschaftlich  unter- 
suchte. Erst  lange  nach  ihm  fand  man,  dafs  der  gröfste  Theil 
der  transparenten  Krystalle  dieselben  Eigenschaften  mit  jenem 
Spathe  besitze.  Allein  auch  diese  erweiterte  Erfahrung  stand 
beinahe  ein  ganzes  Jahrhundert  isolirt  und  unfruchtbar  da9  bii 
endlich  Malus  im  J.  1808  ähnliche  Modifikationen  des  Lichtes 
auch  noch  in  vielen  anderen  Fallen  entdeckte  und  dadurch 
erst  den  Physikern  ein  neues,  grofses  Feld  von  sehr  interes- 
santen Forschungen  eröffnete,  das  vorzüglich  von  Faessel, 
Thom.  Yoüsg  und  Andern  bearbeitet  wurde. 

I.  Um  zuerst  die  Erscheinungen,  die  an  jenem  Späths 
bemerkt  werden,  in  ihrer  Einfachheit  darzustellen,  so  sieht 
man,  dafs  ein  Lichtstrahl  (oder  ein  feiner  Strom  des  gewoho- 
lichen  Sonnenlichts),  wenn  er  durch  ein  Rhomboeder  dieses 
Krystalls  geht,  in  zwei  andere  Lichtstrahlen  gespalten  wird. 
Man  bemerkt  dieses,  wenn  man  entweder  ein  kleines  Object 
durch  diesen  Späth  beobachtet,  wo  man  zwei  Bilder  dieses 
Objectes  sieht,  oder  auch,  wenn  man  den  Späth  hinter  eins 
Glaslinse  stellt,  auf  welches  Sonnen-  oder  Lampenlicht  fallt» 
wo  man  wieder  im  Brennpuncte  der  Linse  zwei  Lichtbilder 
wahrnimmt.  Eine  gerade,  durch  diese  zwei  Bilder  gezogene 
Linie  liegt  immer  in  der  Richtung  der  kürzeren  Diagonale  der 
Rhombusflache  des  Krystalls,  wobei  als  bekannt  vorausgesetzt 
wird',  dafs  man  diesen  Späth  durch  Zerk lüften  oder  Zersptltis 
als  ein  Rhomboeder  darstellen  kann  und  dafs  der  einfallende 
Lichtstrahl  senkrecht  auf  einer  der  sechs  Rhombusflacben  steht, 
die  das  Rhomboeder  nach  allen  Seiten  begrenzen.  Dieses 
Fi*.  Rhomboeder,  wie  es  in  der  Zeichnung  dargestellt  ist,  wird 
nämlich  von  sechs  Rhomben  eingeschlossen.  Von  den  kör- 
perlichen Winkeln,  welche  diese  Rhomben  in  den  acht  Ecken 
des  Krystalls  bilden,  sind  zwei  diagonal  gegenüber  stehende 
A  und  B  stumpfe  Winkel,  von  welchen  jeder  von  drei  ebe- 
nen, stumpfen  und  gleichen  Winkeln  eingeschlossen  wird. 
Die  diese  stumpfen  Winkel  verbindende  Gerade  A  B  wird  die 
Axe  des  Krystalls  oder  auch  die  Axe  der  doppelten  Brt' 
chung  genannt.  In  einer  regelmässig  krystallisirten  Masse  die- 
ses Kalkspaths  kann .  man  jeden  Punct  dieser  Masse  elf  dta 
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Scheitel  eines  solchen  Rhomboeder*  betrechten ,  wenn  nur  die 
Masse  durch  diesen  Punct  nach  drei  Richtungen  gehörig  ge- 
spalten wird.  Also  kenn  man  euch  jede  mit  der  Axe  des 
Rhomboedere  parallele  Gerade  eis  diese  Axe  selbst  betrachten. 
Eine  Ebene ,  parallel  mit  der  Axe  der  Krystalls  und  senkrecht 
auf  eine  der  Seiten  desselben,  durch  welche  der  Lichtstrahl 
ein  fällt,  wird  der  Hauptschnitt  des  Krystalls  genannt,  wie 
z.  B.  die  Ebene  ACßD. 

II.  Wenn  man  die  zwei  in  I.  erwähnten  Strahlen,'  in 
welche  der  einfallende  Lichtstrahl  durch  den^  Krystall  gebro- 
chen wird,  näher  untersucht,  so  findet  man,  dafs  der  eine 
derselben  dem  gewöhnlichen  Gesetze  der  Refraction  folgt, 
während  der  andere  nach  einer  andern  mehr  zusammenge- 
setzten Vorschrift  fortzugehn  scheint.  Wir  wollen  der  Kürze 
wegen  jenen,  den  ordinären ,  mit  O,  und  diesen ,  den  extraor- 
dinären, mit  E  bezeichnen«  Diese  beiden  gebrochenen  Strah- 
len scheinen  auf  den  ersten  Blick  weder  unter  sich  noch  auch 
von  dem  einfallenden  Strahle  selbst  irgend  wesentlich  ver- 
schieden zu  seyn,  aber  sie  sind  in  der  That  alle  drei  unter 
einander  von  sehr  verschiedenen  Eigenschaften.  Denn  be- 
trachtet man  einen  der  beiden  gebrochenen  Strahlen,  z.  B. 
den  Strahl  O,  und  stellt  man  ein  zweites  Rhomboeder  vor 
diesen  Strahl ,  so  sieht  man,  dafs,  wenn  man  das  erste  Rhomboe- 
der um  sich  selbst  dreht,  der  Strahl O  durch  das  zweite  Rhom- 
boeder im  Allgemeinen  in  %u>ei  Strahlen  von  ungleicher  In- 
tensität getrennt  wird,  so  dafs  der  eine  dieser  zwei  letzten 
Strahlen  dem  gewöhnlichen,  der  andere  aber  dem  oben  er- 
wähnten außergewöhnlichen  Gesetze  der  Refraction  folgt,  da- 
her wir  auch  hier  den  ersten  durch  Oo  und  den  zweiten 
durch  Oe  bezeichnen  wollen.  Ueberdiefs  bemerkt  man  auch, 
dafs  für  gewisse  Stellungen  des  ,  ersten  (in  Drehung  begriffe- 
nen) Rhomboeders  der  eine  der  beiden  letztgenannten  Strah- 
len Oo  oder  Oe  gänzlich  verschwindet*  Um  die  Puncto  dieser 
Verschwindung  näher  anzugeben,  wollen  wir  Folgendes  be- 
merken. Wenn  die  beiden  Rhomboeder  eine  ähnliche  Lage 
haben  (d.  h.  wenn  jede  Seite  des  einen  einer  Seite  des  an- 
dern parallel  ist )  und  ebenso  wenn  dio  beiden  Rhomboeder 
eine  entgegengesetzte  Lage  haben  (d.  h.  wenn  sich  das  erste 
aas  der  so  eben  beschriebenen  Lage  um  180  Grade  gedreht 
bat),  so  verschwindet  Oe  und  blofs  der  Strahl  Oo  bleibt  noch 
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sichtbar,  oder  so  zeigt  das  zweite  Bhomboeder  blofs  den  ge- 
wöhnlichen Strahl  Oo.    Im  Gegentheile  aber,  wenn  das  erst« 
Rhomboeder  nur  um  90°  (recht*  oder  links  von  der  zuertt 
erwähnten  Lage  desselben)  gedreht  wird,  so  verschwindet  Oo 
und  nur  Oe  bleibt  zurück,    oder  so  zeigt  das  zweite  Rhom- 
boeder blofs  den  außergewöhnlichen  Strahl  Oe.    Zwischen  die* 
sen  beiden  Hauptpositionen  der  beiden  Krystalle  ist  immer  der- 
jenige von  den  beiden  Strahlen  der  intensivste,  der  bei  der 
nächsten  Verschwindung  des  einen  allein  zurückbleibt.  Be- 
trachtet man  aber  von  den  beiden  ersten  Strahlen  O  ood  E 
den  letzten  oder  den  Strahl  E ,  so  ändern  sich  alle  die  so  eben 
angeführten  Erscheinungen.     Zwar  theilt  auch  hier  der  zweite 
Krystall  den  Strahl  E  wieder  in  zwei  andere  Strahlen  voo 
ungleicher  Intensität,  wovon  wieder  der  eine  den  gewöhn- 
lichen und  der  andere  den  aufsergewöhnlichen  Weg  durch- 
läuft und  die  wir  deswegen,    wie  zuvor,    durch  Eo  trod 
Ee  bezeichnen  wollen.     Aber  wenn   die  beiden  Krystalle  in 
ähnlicher    oder  auch    in    entgegengesetzter  Lage    sind,  so 
verschwindet  dann   der   Strahl  Etf,    während  Ee  zurück- 
bleibt.     Wenn  umgekehrt  der  eine  dieser  Krystalle  um  90 
Grade  aus  seiner  Lage  vor»  oder  rückwärts  gedreht  wird,  so 
verschwindet  Ee,    während  blofs  Eo  zurückbleibt.  Wen" 
also  die  beiden  Krystalle   mit  ihren  Hauptschnitten  paralM 
sind,    so  wird  der  Strahl  O  des  ersten  Krystalls   durch  des 
zweiten  zu  Oo,  so  wie  auch  E  zu  Ee  wird,  und  durch  beide 
Krystalle  sind  dann  nur  zwei  Bilder  sichtbar.    JrVenn  aber  die 
Hauptschnitte  auf  einander  senkrecht  stehn,  so  wird  OzuOi 
und  E  zu  Eo,   und  auch  hier  sind  wieder  nur  %*>ei  Bilder 

4 

sichtbar.  Bei  jeder  anderen  Lage  der  beiden  Hauptschoitte 
wird  O  sowohl,  als  auch  E,  jeder  für  sich,  in  zwei  Theite 
Oo,  Oe  und  Ko,  Ee  zerlegt  und  man  sieht  daher  fier  Bilder, 
deren  Intensität  aber  nur  dann  bei  allen  gleich  grofs  ist,  wenn 
die  Neigung  der  beiden  Hnuptschnitte  gegen  einander  geaau 
einen  halben  rechten  Winkel  beträgt  oder  45*  gleich  ist.  hUn 
sieht  daraus,  dafs  der  Lichtstrahl  in  einem  solchen  Krystall 
nebst  der  doppelten  Brechung  noch  eine  andere  Modifikation 
erleidet,  die  sich  nicht  auf  seine  Richtung ,  sondern  auf  seine 
Seiten  bezieht.  Denn  die  durch  die  doppelte  Brechung  von 
einander  getrennten  Strahlenbüschel  haben  offenbar  ringsum 
nicht  mehr  dieselbe  Eigenschaft,    weil  sie  bald  die  gewöhn- 
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liehe,  bald  die  aufsergewtihnliche  Brechung  erleiden,  jenach- 
dem  sie  dem  Hauptschnitte  die  eine  oder  die  andere  Seite  zu- 
wenden; auch  liegen  die  mit  derselben  Eigenschaft  begabten 
Seiten  des  Strahls  O  und  E  nicht  nach  derselben  Gegend  hin, 

sondern  sie  sind  unter  einem  rechten  JVinhel  gegen  einander 
geneigt. 

HI.    Aus  dem  in  IL  Gesagten  folgt,   dafs  jeder  von  den 
beiden  Strahlen  O  und  E  von  dem  gewöhnlichen  Lichte  we- 
sentlich verschieden  ist,  da  das  gewöhnliche  Licht  so  oft,  als  > 
es  durch  einen  solchen  Krystall  geht,    immer  zwei  Strahlen 
hervorbringt,  wahrend  das  Licht  von  Oy  so  wie  das  von  E, 
wenn  es  durch  denselben  Krystall  geht,  bald  swei  Strahlen, 
wie  jenes,  bald  aber  auch  nur  einen  einzigen  erzeugt.  Auch 
scheinen  diese  zwei  Strahlen  O  and  E  anter  sich  selbst  noch 
wesentlich  verschieden  zu  seyn,   da  bei  gewissen  Lagen  des 
zweiten  Krystalls  der  Strahl  O  nur  einen  gewöhnlichen  Strahl  O  ov 
der  Strahl  E  aber  einen  aufsergewöhnlichen  Ee  erzeugt,  und 
umgekehrt.    Diese  Strahlen  scheinen  also  unter  sich  ganz  ver- 
schiedene Eigenschaften  zu  haben,  die  bei  der  Aenderung  der 
Lage  des  brechenden  Krystalls  wechselsweise  hervortreten«  In» 
defs  läfst  sich  doch  zwischen  den  Eigenschaften  der  beiden 
Strahlen  auch  eine    merkwürdige  Relation   angeben.  Wenn 
nämlich   die   beiden  Kvystalle  in  ähnlichen  Lagen  sind,  so 
bringt  der  Strahl  O  nur  einen  gewöhnlichen  Strahl  hervor; 
wird  aber  der  erste  Krystall  um  90°  gedreht,    so  bringt  der 
8trM  E  diesen  gewöhnlichen  Strahl  hervor,    d.  h.  wird  der 
Krystall  um  90"  gedreht,   so  erhält  der  Strahl  E  dieselbe  Ei« 
genschaft,  welche  der  Strahl  O  vor  der  Drehung  hatte.  Eben« 
so  bringt ,    wenn  die  beiden  Krystafle  in  ähnlichen  Lagen 
steho,    der  Strahl  E  nur  den  aufsergewöhnlichen  Strahl  E 
hervor;    dreht  man  aber  den  ersten  am  90°,  so  bringt  dann 
der  Strahl  O  diesen  aufsergewöhnlichen  Strahl  hervor,  d.  h. 
also,    durch   die  Drehung  des  Krystalls  um  90°  erhalt  der 
Strahl  O  dieselben  Eigenschaften ,  dieE  vor  der  Drehung  hatte. 

Das  Vorhergehende  zeigt  deutlich,  dafs  die  zwei  Strah- 
len Eigenschaften  derselben  Art  haben  in  Beziehung  auf  zwei 
Ebenen,  die  durch  die  Richtung  dieser  Strahlen  geho  und  sich 
zugleich  mit  dem  Krystalle  bewegen,  und  dafs  überdiefs  diese 
zwei  Ebenen  auf  einander  senkrecht  stehn.  Wir  wollen,  um 
die  Aasdrücke  abzukürzen,  die  Ebene,  welche  durch  den  Strahl 
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und  durch  die  kurzer«  Diagonale  der  rhomboidischen  Flache 
geht,  die  Hauptebene  des  Krystalls  nennen,  (eine  Benennung, 
der  wir  weiter  unten  noch  eine  ellgemeinere  Bedeutung  wer- 
den geben  können).  Demnach  werden  wir  den  Torigen  Satt 
auf  folgende  Art  ausdrücken:  die  Eigenschaften  des  gt- 
wohnlichen  Strahls  O  haben  dieselbe  Relation  zu  der  Haupt- 
ebene ,  welche  die  Eigenschaften  des  auf sergewöJmlichen 
Strahle  E  zu  einer  auf  dieser  Hauptebene  senkrecht  stehen' 
den  Ebene  haben.  Derselbe  Satz  wird  nun  gewöhnlich  so 
dargestellt:  der  gewöhnliche  Strahl  wird  in  der  Hauptebent 
polar isirt  und  der  au fserge wohnliche  wird  in  der  auf  dir 
Hauptebene  senkrechten  Ebene  polar  isirt, 

IV.  Dieses  Phänomen  der  doppelten  Brechung  findet 
nicht  blofs  in  dem  isländischen  Späth  (der  auch  Kalkspam  oder 
Doppelspath  genannt  wird),  sondern  in  allen  durchsichtigen 
Krystallen  statt.  In  jedem  solchen  Körper  heifst  die  gerade 
Linie,  längs  welcher  keine  doppelte  Brechung  erfolgt,  die 
Axe  der  doppelten  Brechung,  und  die  durch  diese  Axe  ge- 
hende oder  doch  mit  ihr  parallele,  auf  einer  Seitenfläche  des 
Krystalls  senkrecht  stehende  Ebene  wird,  wie  dort,  der  Haupt- 
schnitt des  Krystalls  genannt«  Bei  dem  isländischen  Späth  ist 
diese  Axe  gegen  die  Seitenflächen  des  Krystalls  sehr  stark 
geneigt»  daher  auch  der  Winkel  der  beiden  Strahlen  O  und  E 
sehr  grofs  und  leicht  bemerkbar  ist.  Bei  endern  Krystallen, 
z.  B.  bei  dem  Bergkrystall,  ist  jene  Neigung  der  Axe  seht 
klein  und  daher  die  Doppelbrechung  nicht  so  auffallend.  Io 
vielen  Krystallen  giebt  es  nur  eine  Axe  der  doppelten  Bre- 
chung, wie  im  isländischen  Späth,  im  Bergkrystall  u.  s.  w. 
In  andern  Krystallen,  wie  im  Salpeter,  Arragonit,  Borax  u.  s.w., 
finden  sich  zwei  solche  Axen,  längs  welchen  keine  doppelt* 
Brechung  erfolgt ,  und  der  Neigungswinkel  dieser  beiden  Axen 
gegen  einander  ist  für  verschiedene  Temperaturen  veränderlich. 
Wo  nur  eine  Axe  der  doppelten  Brechung  vorhanden  ist,  fallt 
sie  stets  mit  der  geometrischen  Hauptaxe  der  Krystallgestalt 
zusammen.  Es  giebt  überdiefs  noch  einige  andere  Krystalle, 
die  auch  das  Sonnenlicht  in  die  zwei  Strahlen  O  und  E  auf- 
lösen ,  aber  dabei  einen  dieser  beiden  Strahlen  gänzlich  ab- 
sorbiren.  Einige  Gattungen  von  Achat  z.  B.  oder  Turmalio- 
platten,  die  mit  ihrer  Axe  parallel  gespalten  sind,  lassen  den 
gewöhnlichen  Strahl  O  frei  durch,  während  sie  den  aufser- 
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gewöhnlichen  E  ganz  unterdrücken  oder  unsichtbar  machen« 
Allein  dieses  geschieht  nur ,  wenn  diese  Platten  eine  bestimmte 
Dicke  haben;  sind  sie  aber  sehr  dünn,  so  siebt  man  im- 
mer noch  beide  Strahlen ,  und  «war  nahe  von  derselben  In- 
tensität. 

V.  Die  jetzt  gewöhnliche  Art,  polarisirtes  Licht  zu  er- 
halten, ist  die  durch  Reflexion  des  Sonnenlichts  von  unbe- 
legtem Glase  (oder  einer  endern  durchsichtigen,  festen  oder 
flüssigen  Substanz).  Die  Versuche  mit  solchen  Glasplatten 
zeigten,  dafs,  wenn  die  Tangente  des  Incidenzwinkels  gleich 
dem  Refractionsindex  ist,  alles  von  dem  Glase  reflectirte  Licht 
auf  dieselbe  Weise  polarisirt  ist,  wie  der  Strahl  O  durch  das 
erste  oben  erwähnte  Rhomboeder  des  isländischem  Späths  po- 
larisirt wird,  wenn  dessen  Hauptebene  parallel  mit  der  Re- 
flexionsebene des  Glases  steht.  Denn  wenn  dann  das  zweite 
Rhomboeder  so  gestellt  wird,  dafs  es  den  reflectirten  Strahl 
aufnimmt,  so  wird  blofs  ein  gewöhnlicher  Strahl  O  erzeugt; 
wenn  aber  die  Lage  desselben  um  90  Grade  geändert  wird, 
so  sieht  man  blofs  den  aufsergewtfhnlichen  Strahl  E.  Man 
sagt  dann,  dafs  das  reflectirte  Licht  in  der  Reflex  ionsebene 
polarisirt  ist,  und  der  Incidenzwinkel,  welcher  zu  dieser  Er- 
scheinung gehört,  wird  der  polarieirende  Winkel  genannt. 
Wir  werden  weiter  unten  (§.  55»  I.)  sehn,  dafs  dieser  pola- 
rieirende Winkel  w ,  unter  welchem  ein  Strahl  gegen  das  Ein- 
falJsloth  auf  den  Spiegel  fallen  mufs,  damit  der  von  diesem 
Spiegel  reflectirte  Strahl  vollständig  polarisirt  wird,  durch 
die  Gleiohung  gegeben  wird 

Tang.  oj=i*, 

wo  (wie  in  §.  12.  X.)  p  der  Refractionsindex  oder 

SinI  > 
h  ~  SinTR 

ist.  Für  diesen  polarisirten  Winkel  ist,  wie  Brewstir  zu- 
erst gefunden  hat,  der  reflectirte  Strahl  senkrecht  auf  die 
Richtung  des  gebrochenen  (oder  durchgelassenen)  Strahls. 

Das  Vorhergehende  gilt  von  dem  reflectirten  Strahle.  Das 
durchgelassene  Licht  aber  besitzt,  wie  die  Versuche  zeigen, 
zum  Theil  die  Eigenschaften  des  außergewöhnlichen  Strahls 
(wenn  nämlich  die  Hauptebene  des  Krystalls  zur  Reflexions- 
ebene immer  parallel  vorausgesetzt  wird).     Denn  wird  der 
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zweite  Rhombus  in  diese  Lage  gebischt,  so  erzeugt  des  durch- 
gelassene  Licht  zugleich  einen  gewöhnlichen  und  einen  außer- 
gewöhnlichen Strahl,  nur  ist  der  erste  viel  schwächer  in  Licht, 
als  der  zweite.     Dieses  wird  so  ausgedruckt:  des  durch  gelas- 
sene Licht  ist  theilunise  polarieiri  in  der  auf  die  Reflexions- 
Jläche  senkrechten  Ebene.    Werden  sehr  viele  unbelegte  Glas- 
platten über  einander  gelegt,  so  erscheint  das  reflectirte  Licht 
völlig  in  der  Reflexionsebene  polarisirt  und  das  durchgele- 
sene Licht  ist  ebenfalls  völlig,  polarisirt  in  der  zu  der  Re- 
flexionsfläche senkrechten  Ebene.    Läfst  man  also  einen  Licht- 
strahl z.  B.  aus  Luft  auf  Glas  unter  dem  Winkel  von  54° 
35'  gegen  das  Einfellsloth  auffallen  und  betrachtet  man  den 
reflectirten  Antherl  durch  den  islandischen  KrystaU ,   so  sieht 
man  blofs  den  Strahl  O,    wenn  der  Winkel  N  des  Haupt- 
Schnitts  mit  der  Reflexionsebene  gleich  0°  oder  180°  ist,  und 
blofs  den  Strahl  E,  wenn  N  =  90" oder 270°  ist.  Für  jeden  an- 
dern Werth  dieses  Winkels  sieht  man  beide  Strahlen  O  und  E, 
die  aber  nur  dann  gleiche  Intensität  haben ,    wenn  N  =  45° 
oder  3,  5,   7  mal  45°  ist.     Betrachtet  man  aber  den  unter 
demselben  Winkel  von  54°  35'  durch  dickes  Glas  geleiteten, 
also  gebrochenen  Antheil  des  auffallenden  Lichtstrahls,  so  sieht 
man  umgekehrt  blofs  den  Strahl  O,  wenn  N=sQ0*  oder  270°, 
und  blofs  den  Strahl  E,  wenn  N  =  0°  oder  180°  ist.  Auch  kenn 
man  das  schon  in  einem  Doppelspath  in  zwei  Strahlen  ge- 
seilte Licht  auf  eine  Glasplatte  unter  dem  Winkel  von  54° 
35'  fallen  lassen.      Man  wird  dann  sehn ,  dafs  der  gewöhnli- 
che Strahl  O  vollständig  reflectirt  wird  für  N=a(P  oder  I8O0,  und 
vollständig  durchgelassen  (oder  absorbirt,    wenn  nämlich  das 
Glas  geschwärzt  ist)  für  N  =  90°  oder  270°.  Der  aufsergewöholi- 
cbe  Strahl  E  aber  wird  umgekehrt  vollständig  durchgelassen 
(oder  absorbirt)  für  N  =  0Ä  oder  180°,  und  vollständig  reflectirt  für 
N_  qqo  0der  270°.  Für  jeden  andern  Werth  von  N  erfolgt  eine 
theilweise  Reflexion  und  eine  theilvveise  Transmission  (oder 
Absorption)  der  Strahlen.     Läfst  man  den  von  einer  Glastafel 
unter  dem  Winkel  von  54°  35'  reflectirten,  polarisirten  Strahl 
unter  demselben  Winkel  auf  eine  zweite  Glastafel  fallen, 
wird  er  vollständig  reflectirt,   wenn  der  Winkel  der  bei 
Einfallsebenen  gleich  0°  oder  180°  ist,  und  vollständig  durch- 
gelassen (oder  absorbirt),  wenn  jener  Winkel  gleich  90°  oder 
270°  ist.    In  eilen  andern  Lagen  wird  er  zum  Theil  gebrochen, 
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zum  Theil  reflectirt.  Das  Gegen theil  aber  findet  bei  einem 
durch  Brechung  polarisirten  Strahle  statt. 

Um  diese  Phänomene  der  Polarisation  bequem  und  genau 
vorzustellen,  hat  man  mehrere  Instrumente,  von  welchen  wir 
hier  nur  zwei  näher  angeben  wollen«     Das  erste,  von  Baum- 
gartner ,  ist  auf  folgende  Weise  construirt.     Auf  einer  hori- 
zontalen Tafel  AB  steht  ein  ebener  Glasspiegel  C  zwischen 
zwei  Wänden  mn9  der  an  der  Hinterfläche  geschwärzt  und  ge- 
gen den  Horizont  unter  dem  Winkel  von  35°  25',  also  ge- 
gen das  Zenith  unter  dem  Winkel  von  54°  35',  geneigt  ist* 
Dieser  Spiegel  (eigentlich  eine  polirte  Glasplatte)  dient  zur 
Polarisation  des  Vichts,  das  von  einem  gewöhnlichen  Plan- 
spiegel D  in  horizontaler  Richtung  gegen  G  reflectirt  wird. 
Ueber  G  befindet  sich  an  einem  verticalen  Träger  E  eine  Röhre 
F,   die  zur  Aufnahme  solcher  Apparate  bestimmt  ist,   die  zu 
den  Versuchen  dienen.    Ein  Rahmen  G  trägt  einen  geschwärz- 
ten Planspiegel  und  ist  zwischen  zwei  metallenen  Armen  so 
angebracht,  dafs  er  um  eine  horizontale  Axe  beweglich  ist; 
die  Arme  selbst  sind  an  einen   metallenen  Ring  befestigt,  der 

s) 

sich  in  die  Röhre  F  einschieben  und  um  eine  verticale  Axe 
drehn  läfst.  Zwischen  der  Röhre  und  dem  Spiegel  G  ist  ein 
horizontales  durchbrochenes  Tischchen  H  angebracht,  das  zur 
Drehung  um  eine  verticale  Axe  eingerichtet  ist.  Man  stelle 
den  schwarzen  Spiegel  G  in  eine  zu  dem  untern  Spiegel  G 
parallele  Lage  und  leite  z.  B.  das  Licht  weifser  Wolken  von 
D  auf  C.  Hier  wird  das  Licht  polarisirt  und  gegen  G  re- 
flectirt. Im  Planspiegel  G  erblickt  man  dann  die  weifsen 
"Wolken ,  zum  Beweise ,  dafs  bei  dieser  Stellung  der  beiden 
Spiegel,  wo  die  Einfallsebenen  zu  einander  parallel  sind,  in 
der  That  eine  Reflexion  der  polarisirten  Strahlen  am  oberen 
•  Spiegel  G  statt  findet.  Dreht  man  dann  den  Spiegel  G  in  ei- 
ner horizontalen  Richtung,  ohne  seine  Neigung  gegen  den  ein- 
fallenden Strahl  zu  ändern,  so  erscheint  das  Bild  der  Wolken 
immer  dunkler  und  verschwindet  endlich  ganz,  wenn  man  um 
volle  90°  gedreht  und  sonach  die  obere  Einfallsebene  senk- 
recht zur  unteren  gestellt  hat,  zum  Beweise,  dafs  das  polati- 
sirte  Licht,  bei  senkrechter  Lage  der  Einfalls-  oder  Reflexions- 
ebenen, nicht  reflectirt  wird.  Setzt  man  die  Drehung  des 
oberen  Spiegels  in  derselben  Richtung  fort,  so  tritt  auch  das 
Wolkenbild  wieder  hervor,  anfangs  schwach,  aber  später  immer 
IX.  B«t.  Bbbbb 
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lebhafter,  bis  es,  nach  einer  abermaligen  Drehung  von  90°, 
die  erste  gröfste  Intensität  wieder  erhält,  indem  hier  die  Ein- 
fallsebencn  wieder  zu  einander  parallel  stehn.  Bei  fortgesetz- 
ter Drehung  wird  das  Bild  wieder  schwächer  und  verschwin- 
det ganz  am  Ende  der  Drehung  von  90°,  wo  sich  das  pola- 
risirte  Licht  neuerdings  der  Reflexion  entzieht,  wenn  die  Re- 
flexionsebenen, wie  bei  der  zweiten  Position,  auf  einander 
senkrecht  stehn.  Bringt  man  an  dem  untern  Ende  der  Röhre 
einen  Deckel  an,  der  mit  einer  kleinen,  runden  Oeffnung  zur 
Durchlassung  des  polarisirten  Lichts  versehn  ist,  so  werden 
während  der  Drehung  des  obern  Spiegels  an  dem  daselbst 
gesehenen  Bilde  der  Deckelöffnung  dieselben  Veränderungen 
wahrgenommen,  wie  vorhin  an  dem  Bilde  der  Wolken. 

Man  sieht  daraus ,  dafs  die  Intensität  des  reflectirten  po- 
larisirten Lichts  während  einer  vollen  Umdrehung  des  Spie- 
gels G  zweimal  ihr  Maximum  erreicht  und  zweimal  gleich 
Null  wird.  Stellt  man  aber  in  den  Rahmen  G  (statt  des  obern 
Spiegels)  mehrere  über  einander  gelegte  Glasplatten,  so  ist 
wohl  der  Erfolg  derselbe,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dafs 
das  Licht  in  denjenigen  Fällen,  wo  es  sich  vorhin  der  Re- 
flexion entzog ,  nun  ganz  durchgelassen  wird,  so  dafs  also  der 
Gegenstand,  von  welchem  die  Strahlen  auf  den  Spiegel  C 
kommen,  im  durchgelassenen  (gebrochenen)  Lichte  dann  am 
lebhaftesten  erscheint,  wenn  er  im  reflectirten  Lichte  gar  nicht 
gesehn  wird,  d.  i.  wenn  die  beiden  Einfallsebenen  in  G  und 
G  einen  rechten  Winkel  bilden.  Uebrigens  erlangt  auch  hier 
das  durchgelassene  Licht  während  einer  ganzen  Umdrehung 
der  Glasplatten  G  um  den  einfallenden  Strahl  zweimal  das 
Maximum  und  zweimal  das  Minimum  seiner  Intensität.  Bringt 
man  G  in  die  Position,  wo  das  polarisirte  Licht  nicht  re- 
flectirt,  oder  in  die,  wo  es  nicht  durchgelassen  wird,  und  än- 
dert hierauf  die  Neigung  von  G  gegen  die  einfallenden  Strah- 
len, so  nimmt  sogleich  im  ersten  Falle  die  Menge  des  re- 
flectirten, im  zweiten  Falle  die  Menge  des  durchgelasse- 
nen Lichtes  zu  und  erreicht  wieder  ein  Maximum,  wenn  die 
Gläser  G  gegen  die  Strahlen  senkrecht  stehn.  Man  nehme 
den  Rahmen  G  weg  und  befestige  ein  dreiseitiges  Prisma  von 
isländischem  Späth,  das  durch  ein  Glasprisma  achromatisirt 
ist,  in  einen  durchlöcherten  Deckel,  der  sich  in  die  obere 
Oeffnung  der  Röhre  F  einschieben  läfst,  während  man  an  das 
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unter«  Ende  dieser  Röhre  einen  zweiten ,  mit  einer  kleinen 
Oeffnnng  versehenen  Deckel  anbringt.  Wenn  man  dann  durch 
den  Späth  durchsieht,  so  wird  man  die  Oeffhnng  des  unteren 
Deckels  nur  einfach  erblicken,  sobald  der  Hauptschnitt  des 
Krystalls  zu  der  Reflexionsebene  in  C  parallel  steht.  Man 
wird  aber  auch  sogleich  das  zweite  Bild  dieser  Deckelöffnung 
sehn,  wenn  man  den  Späth  dreht  und  dadurch  den  Parallelis- 
mus der  Ebene  aufhebt.  Das  neue  Bild  ist  anfangs  schwach, 
nimmt  aber  bei  fortgesetzter  Drehung  an  Intensität  immer  zu, 
während  das  andere  immer  schwächer  wird,  bis  der  Winkel, 
den  die  genannten  Ebenen  bilden,  den  Werth  von  45°  er- 
reicht, wo  eine  Gleichheit  der  Intensität  beider  Bilder  ein« 
tritt.  Sowie  man  diesen  Winkel  vergrößert ,  nimmt  die  In- 
tensität des  ersten  oder  gewöhnlichen  Bildes  ab  und  die  des 
außergewöhnlichen  zu,  bis  jenes  ganz  verschwindet  und  die- 
ses dafür  zu  derselben  Zeit  mit  seiner  größten  Lebhaftigkeit 
hervortritt;  dieses  geschieht  aber,  wenn  der  Hauptschnitt  des 
Krystalls  auf  der  Reflexionsebene  senkrecht  steht«  Dieselbe 
Abnahme  der  Intensität  bis  zum  völligen  Verschwinden  des 
einen  Bildes  und  dieselbe  Zunahme  der  Intensität  des  andern 
Bildes  bis  zu  dem  Maximum  derselben  beobachtet  man ,  wenn 
bei  fortgesetzter  Drehung  des  Späths  der  Hauptschnitt  des- 
selben  die  andern  drei  Quadrate  durchläuft. 

Eine  sehr  merkwürdige  Einwirkung  auf  das  polarisirte 
Licht  beobachtet  man  am  Turmalin.  Spaltet  man  diesen  Kry- 
stall  in  Platten  von  etwa  einer  halben  Linie  Dicke,  so  dafs 
die  Ebene  dieser  Platte  mit  der  Axe  der  prismatischen  Ge- 
stalt dieses  Krystalls  parallel  liegt,  so  kann  man  durch  diese 
Platten,  wenn  sie  polirt  sind,  leuchtende  Gegenstände  wie 
durch  gefärbte  Gläser  sehn.  Obschon  der  Turmalin  ein  dop- 
pelt brechender  Krystall  ist,  so  wird  doch,  bei  der  angege- 
benen Dicke  des  Plättchens,  der  gewöhnliche  Lichtstrahl  bei- 
nahe ganz  absorbirt,  und  man  sieht  den  leuchtenden  Gegen- 
stand durch  das  Plättchen  nur  einfach;  auch  bemerkt  man, 
während  der  Turmalin  in  seiner  eigenen  Ebene  herumgedreht 
wird,  keine  Aenderung  in  der  Lebhaftigkeit  des  Bildes,  wenn 
anders  das  senkrecht  auffallende  Licht  kein  polarisirtes  Licht 
ist.  Bringt  man  aber  statt  des  isländischen  Späths  ein  sol- 
ches Turmalinplattchen  in  die  Oeffnung  des  obern  Deckels  bei 
dem  Polarisationsapparate  und  befestigt  man  es  daselbst  der- 
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gestalt,  dafs  die  von  dem  Spiegel  C  kommenden  potarisirten 
Strahlen  in  senkrechter  Richtung  darauf  fallen,  und  «teilt  es 
durch  Drehung  so,  dafs  das  Bild  der  unteren  Deckelöffnung 
am  lebhaftesten  erscheint,  so  bemerkt  man,  dafs  das  Bild 
während  einer  Umdrehung  von  90°  *He  Grade  der  abnehmen- 
den Helligkeit  bis  zum  beinahe  vollständigen  Verschwinden 
durchläuft  und  dabei  während  der  Drehung  im  folgenden 
Quadrate  stufenweise  bis  zum  Maximum  der  Helligkeit  zu- 
nimmt. Bei  der  Drehung  in  den  folgenden  zwei  Quadraten 
wird  dieselbe  all  mal  ige,  bis  zum  Verschwinden  statt  findend« 
Abnahme  und  hierauf  wieder  die  bis  zu  ihrem  Maximum  stei- 
gende Zunahme  der  Lichtstärke  bemerkt.  Eine  genauere  An- 
sicht dieser  periodischen  Abwechselungen  der  Intensität  des 
Lichtes  belehrt  uns,  dafs  das  Maximum  der  Intensität  sich 
jedesmal  dann  einstellt,  wenn  die  Axe  des  Tnrmalins  auf  der 
Reflexionsebene  des  Strahls  (d.  h.  auf  der  Polarisationsebene) 
senkrecht  steht,  hingegen  das  Minimum  (das  Verschwinden 
des  Bildes),  wenn  diese  Axe  mit  der  Reflexionsebene  paral- 
lel ist. 

Dieselbe  Eigenschaft ,  das  polarisirte  Licht  bei  gewissen 
Stellungen  nicht  durchzulassen,  besitzt  auch  eine  Achatplatte, 
die  senkrecht  auf  die  natürlichen  Schichten  dieses  Steins  ge- 
schnitten ist.  Auch  an  einigen  Sapphiren  wurde  wenigstens 
ein  theilweises  Zurückhalten  des  polarisirten  Lichtes  beobach- 
tet« Die  blauen  und  grünen  Turmaline  besitzen  die  ange- 
führte Eigenschaft  nur  unvollkommen  ,  am  besten  eignen  jich 
su  diesen  Polarisationsversuchen  die  rothbraunen  Turmaline1. 

Bemerken  wir  noch  zu  dem  Vorhergehenden,  dafs  den 
Erfahrungen  gemäfs  durch  die  Reflexion  das  Licht  im  streng- 
sten Sinne  nie  ganz  vollkommen  polarisirt  wird ,  auch  nicht, 
wenn  es  unter  dem  oben  erwähnten  Polarisationswinkel  ein- 
fällt. Besonders  .gilt  dieses  von  metallenen  Oberflächen,  die 
das  Licht  unter  keinem  Winkel  vollständig  polarisiren.  Denn 
ein  von  dünnen  Metatiplatten  reflectirter  oder  durchgelassener 
Strahl  giebt  mittelst  des  isländischen  Späths  (bei  jeder  Lage 
des  Hauptschnitts  gegen  die  Reflexions-  oder  Brechungsebene) 


t  Vergl.  BACMGAftTHia's  Naturlehre.  Wien  18S2.  ».  871.  Kue- 
mi'i  Lahre  ?on  dem  Lichte.  Lemberg  1836.  5.  B7*. 
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immer  %u>ei  Bilder ,  und  nur  aus  ihrer  ungleichen  Intensität 
erkennt  man,  dafs  das  Licht  doch  nicht  völlig  un  polarisirt 
seyn  kann.  Doch  haben  auch  diese  Körper  bestimmte  Winkel, 
für  welche  das  Licht  am  stärksten,  und  andere,  für  die  es  am 
schwächsten  polarisirt  ist.  Da  überhaupt  alle  durchsichtige 
und  sehr  viele  undurchsichtige  Körper  das  Licht,  wenigstens 
«um  Theil,  polarisiren,  so  kommt  auch  das  meiste  uns  umge- 
bende Licht  schon  polarisirt  zu  uos.  Das  uns  von  dem  hei- 
teren Himmel  oder  von  Wolken  zugesendete,  das  sehief  auf 
unsere  Fenstergläser  einfallende,  das  von  Mauern,  Möbeln 
u.  s.  w.  reflectirte  Licht  tragt  schon  deutliche  Spuren  der  Po- 
larisation. 

VI.  Aus  dem  Vorhergehenden  folgt  zugleich  ein  leichtes  , 
Mittel,  zu  erkennen,  ob  eiq  Licht  polarisirt  ist  oder  nichr. 
Wenn  das  unter  dem  polarisirenden  AVinkel  auf  unbelegtes 
Glas  einfallende  Licht  nicht  reflectirt  wird,  so  ist  es  in  der 
zu  der  Reflexionsebene  senkrechten  Ebene  polarisirt.  Dreht 
man  dann  die  Glasplatte  rund  um  den  einfallenden  Strahl,  ohne  * 
dabei  die  Neigung  der  Platte  gegen  den  Strahl  zu  verandern, 
und  verschwindet  das  reflectirte  Licht  für  irgend  eine  Lag« 
der  Platte  nicht,  so  ist  das  Licht  nicht  polarisirt.  Ebenso 
kann  man  die  Polarisation  eines  Lichtstrahls  erkennen,  wenn 
man  sieht,  dafs,  nachdem  er  auf  eine  Tunnalinplatte  gefallen 
ist,  der  austretende  Strahl  verschwindet,  wo  dann  die  Polari- 
sationsebene  senkrecht  auf  derjenigen  Ebene  steht,  die  durch 
den  Lichtstrahl  und  durch  die  Axe  des  Turmalins  geht« 

VII.  Daraus  folgt  ferner,  wenn  zwei  Turmalinplatten  so 
gestellt  werden,  dafs  ihre  Axen  senkrecht  zn  einander  stehe, 
dafs  dann  kein  Licht  durch  diese  Platten  gehn  kann;  denn 
das  von  der  ersten  Platte  durchgelassene  Licht  wird  in  der 
Ebene  ihrer  Axe  polarisirt,  d.  h.  in  der  zu  der  Axe  der  zwei- 
ten senkrechten  Ebene,  also  kann  es  auch  nicht  durch  die 
zweite  Platte  gehn.  Sowie  man  aber  eine  dieser  swei  Plat- 
ten dreht ,  sieht  man  auch  sofort  das  Licht  wieder  erscheinen 
und  auch  so  lange  an  Intensität  zunehmen,  bis  die  Axen  der 
beiden  Turmalinplatten  zu  einander  parallel  stehn.  Auf-  glei- 
che Weise,  wenn  in  dem  zweiten  der  oben  erwähnten  Pola- 
risationsinstrumente Leine  oder  auch  mehrere  parallele  Platten 
unbelegten  Glases,  und  K  eine  andere  solche  Glasplatte  vorstellt, 
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die  aber  an  ihrer  Rückseite  geschwärzt  ist,  um  der  Reflexion 
zuvorzukommen,  und  wenn  die  Platte  K  an  eine  Ebene  be- 
festigt ist,  die  sich  um  eine  Spindel  O  in  der  Richtung  CK 
drehn  läfst,   und  wenn  endlich  jede  der  beiden  Glasflächen 
mit  CK  einen  Winkel  von  35°  25'  bildet,  so  bemerkt  man 
mit  dem  Vorhergehenden  ganz  analoge  Erscheinungen.  Fängt 
man  nämlich  das  Licht  der  Wolken  oder  des  freien  Himmels 
mit  der  Platte  C  in  einer  solchen  Richtung  auf,  dafs  das  re- 
flectirte  Licht  auf  K  zurückfällt,  und  stellt  man  das  Auge  so, 
dafs  es  das  von  K  reflectirte  Licht  erhält,    so  sieht  man  eine 
beträchtliche  Quantität  des  von  K  reflectirten  Lichts,   so  oft 
die  beiden  Reflexionsebenen  coincidiren  oder  doch  nahe  coin- 
cidiren ;   wie  aber  die  Neigung  der  Reflexionsebene  zunimmt, 
wird  weniger  Licht  von  K  reflectirt,   und  wenn,  wie  in  der 
Zeichnung ,  die*  Reflexionsebenen  auf  einander  senkrecht  stehn, 
so  wird  gar  kein  Licht  mehr  reflectirt.     Dieses  ist  aber  nur 
streng  richtig  für  dasjenige  Licht,    welches  von  C  auf  K  in 
der  Richtung,  die  ihre  Mittelpuncte  vereinigt,  einfällt,  aber  es 
gilt  auch  noch  sehr  nahe  für  solches  Licht,    welches  einen 
kleinen  Winkel  mit  jener  macht.     Auch  gilt  das  Gesagte  nur 
streng  für  ein  bestimmtes  farbiges  Licht,   da  der  polarisirende 
Winkel,  der  von  dem  Reflexionsindex  abhängt,  sich  mit  den 
verschiedenen  Farben  ändert,    aber  es  gilt  doch  immer  noch 
sehr  nahe,  wenn  nur  der  Refractionswinkel  für  die  mittleren 
Strahlen  des  Spectrums  gewählt  wird.      Wir  werden  in  der 
Folge  öfter  auf  diesen  mit  dem  vorhergehenden  im  Grunde 
identischen  Apparat  zurückkommen  und  der  Kürze  wegen  C 
die  polarisirende,  so  wie  K  die  analysirende  Platte  nennen. 

VIII.  Wenn  man  nun  in  dem  oben  (§.  22.)  behandelten 
Problem  durch  den  Weg  jeder  der  beiden  von  G  und  H  kom- 
192*  menden  Strahlen  eine  Turmalinplatte  von  durchaus  gleicher 
Dicke  legt,  so  bemerkt  man  sogleich,  dafs  die  Gröfse  und  Ge- 
stalt, ja  selbst  die  Existenz  der  dort  erwähnten  Fransen  der 
Interferenz  ganz  und  gar  von  der  relativen  Stellung  dieser 
Turmalinplatten  abhängig  sind.  Sind  ihre  Axen  parallel  (wel- 
ches auch  sonst  ihre  Lage  seyn  mag),  so  sind  diese  Fransen 
sehr  gut  sichtbar  und  die  finstern  Strafsen  zwischen  den  hel- 
len erscheinen  völlig  schwarz.  Sind  sie  aber  nicht  parallel,  so 
erscheinen  diese  finstern  Streifen  nur  dunkelgrau,  und  sie  hel- 
len sich  endlich  ganz  auf,  wenn  die  Axen  der  Platten  gegen  ein- 
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ander  senkrecht  stehe.  Daraus  folgt  also,  dafs  solche  Licht- 
strahlen, die  unter  rechtwinkligen  Ebenen  zu  einander  pola- 
risirt  sind ,  nicht  interferiren ,  d.  h.  sich  nicht  gegenseitig  auf- 
heben oder  zerstören  können,  und  zwar  können  sie  dieses 
nicht  in  allen  den  Fallen,  in  welchen  sich  die  Strahlen  des 
gemeinen,  nicht  polarisirten  Sonnenlichts,  oder  auch,  in  wel- 
chen sich  die  in  derselben  Ebene  polarisirten  Lichtstrahlen  al- 
lerdings aufheben. 

IX#  Nach  allem  bisher  Gesagten  ist  klar,  dafs  man  ei- 
gentlich zwei  verschiedene,  einander  entgegengesetzte  Polari- 
sationszustande  annehmen  müsse.  Unter  den  Umständen ,  in 
welchen  der  Strahl  O  in  O  o  übergeht  oder  von  einem  Spiegel 
reflecürt  wird ,  geht  der  Strahl  E  in  E  e  über  oder  wird  von 
einem  Spiegel  durchgelassen  und  umgekehrt.  Ebenso  stehn  sich 
ein  durch  Reflexion  und  ein  durch  Brechung  polarisirter  Strahl 
gegenüber.  Man  nennt  daher  diese  beiden  Polarisationszu- 
stande entgegengesetzt*  Polarisationen  oder  Polarisationen  unter 
einem  rechten  Winkel  und  sagt:  die  zwei  durch  doppelte 
Brechung  in  einem  Krystalle  entstandenen  Strahlen  (oder  der 
durch  Reflexion  und  der  durch  Refraction  polarisirte  Antheil 
eines  Strahls)  sind  nach  entgegengesetzten  Richtungen  oder 
sie  sind  unter  einem  rechten  Winkel  polarisirt.  In  den  ein- 
eiigen Krystallen  (IV.)  ist  der  gewöhnlich  gebrochene  Strahl 
O  in  der  Ebene  des  Hauptschnitts  und  der  aufs  ergewöhnliche 
Strahl  E  in  einer  darauf  senkrechten  Ebene  polarisirt. 

Aus  allem  Vorhergehenden  wird  man  nun  folgende  allge- 
meine Schlüsse  ziehn. 

A.  Wenn  man  vom  gewöhnlichen  Sonnenlicht  durch  ir- 
gend einen  Versuch  solches  Licht  erhalt,  welches  in  einer 
Ebene  polarisirt  ist,  so  erhält'  man  durch  denselben  Versuch 
immer  auch  zugleich  mehr  oder  weniger  solches  Licht,  das 
in  der  auf  jener  ersten  Ebene  senkrecht  stehenden  Ebene  po- 
larisirt ist.  # 

B.  Das  in  einer  Ebene  polarisirte  Licht  kann  nicht  da« 
hin  gebracht  werden ,  auch  ein  in  der  auf  jener  senkrecht  ste- 
henden Ebene  polarisirtes  Licht  zu  geben. 

C.  Das  in  einer  Ebene  polarisirte  Licht  kann  durch  ein 
in  der  auf  jener  senkrecht  stehenden  Ebene  polarisirtes  Licht 
nicht  aufgehoben  oder  zerstört  werden. 
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Der  erste  dieser  drei  Sätze  leitet  sofort  aüf  die  Voraus- 
setzung .  dafs  die  Polarisation  des  Lichts  keineswegs  in  einer 
Modification  oder  in  irgend  einer  inneren  Aenderung  des  ge- 
meinen Lichts,  sondern  cWs  «»  in  einer  Auflösung  (Trennung) 
des  gemeinen  Lichtstrahls  in  twei  andere  besteht,  weiche  zwei 
Theile  zu  zwei  unter  sich  senkrechten  Ebenen  dieselben  Ver- 
hältnisse (oder  Relationen)  haben.  Verbindet  man  diesen  Satz 
mit  den  beiden  andern  B  und  C,  so  gelangt  man  zu  dem 
folgenden  Theorem,  das  man  als  die  eigentliche  und  vollstän- 
dige Erklärung  alles  vorhin  Gesagten  betrachten  kann. 

Gemeines  Sonnen-  oder  Lampenlicht  besteht  aus  Wel- 
len, in  welchen  die  Vibrationen  jedes  Elements  in  Ebenen 
vor  sich  gehn,  die  auf  der  Fortschreitun gsrichtung  der  gan- 
zen. Wellen  senkrecht  stehn.  Die  Polarisation  des  Lichts 
aber  besteht  in  der  Auflösung  dieser  Vibration  der  Element» 
in  zwei  andere,  deren  eine  parallel  zu  einer  gegebenen,  durch 
die  Fortschreit ungsrichtung  der  ganten  Welle  gehenden  Ehe* 
ne  liegt,  während  die  andere  Vibration  in  einer  auf  dieser 
Ebene  senkrechten  Ebene  vor  sich  geht*  Durch  diese  Auf 
lösung  können  in  besondern  Fällen  (auf  die  wir  später  ei- 
gens zurückkommen  werden)  neue  Wellen  entstehst,  die  in 
unter  sich  verschiedenen  Richtungen  fortschreiten.  So  oß 
wir  nun  im  Stande  sind,  die  eine  dieser  zwei  Richtungen 
von  der  andern  zu  trennen  und  besonders  zu  betracfüen ,  so 
sagen  wir,  dafs  das  Eicht  (in  diesen  beiden  Richtungen)  po- 
larisirt  sey.  Wenn  aber  die  eine  der  beiden  aufgelösten  Vi- 
brationen  unverändert  bleibt,  während  die  andere  auf  jener 
senkrechte  in  einem  bestimmten  Verhältnisse  abnimmt  oder 
sich  der  Verschwindung  nähert ,  ohne  von  jener  getrennt  m 
erscheinen,  so  sagen  wir,  dafs  das  Licht  nur  theilweise  po~ 
larisirt  sey. 

Eine  aufmerksame  Betrachtung  dieses  Theorems  wird  den 
innigen  Zusammenhang  aller  der  vorher  erwähnten  Erschei- 
nungen vollkommen  deutlich  machen. 

X.  In  den  meisten  der  hierher  gehörenden  Untersuchun- 
gen erscheint  es  ganz  gleichgültig,  ob  die  das  polarisirendt 
Licht  bildenden  Vibrationen  mit  der  Polarisationsebene  paral- 
lel oder  auf  ihr  senkrecht  vor  sich  gehn.  Allein  später  zu  er- 
örternde und  tiefer  liegende  Gründe ,  die  sich  besonders  aal 
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die  Natur  and  die  Elementartrennungen  der  kristallinischen  Kör* 
per  beziehn,  bestimmen  uns,  der  zweiten  dieser  Annahmen 
den  Vorzug  zu  geben.  Wenn  wir  also  in  der  Folge  sagen 
werden,  dafs  ein  Li^lil  in  einer  bestimmten  Ebene  polarisirt 
sey9  so  wollen  wir  damit  ausdrücken,  dafs  die  Vibrationen 
der  Kiemente  dieses  Lichts  in  einer  auf  dieser  Ebene  senk'» 
rechten  Richtung  vor  sich  gehn.  So  ist  z.  B.  in  derjenigen 
Wellenbewegung,  die  den  gewöhnlichen  Strahl  O  im  isländi- 
schen Späth  erzeugt,  die  Vibration  jedes  Elements  senkrecht 
zu  der  Hauptebene  des  Krystalls,  und  in  dem  außergewöhn- 
lichen Strahle  E  gehn  die  Vibrationen  aller  Elemente  in  einer 
zu  der  Hauptebene  parallelen  Ebene  vor  sich.  Ebenso  wird, 
jwenn  Licht  auf  unbelegtes  Glas  unter  dem  polarisirenden  ^ 
Winkel  fällt,  die  reflectirte  Welle  blols  durch  solche  Vibra- 
tionen gebildet,  die  senkrecht  auf  der  Einfallsebene  stehn; 
die  durchgelassenen  Wellen  aber  enthalten  wohl  zum  Theil 
auch  solche  Vibrationen,  die  auf  der  Einfallsebene  senkrecht 
stehn,  aber  dafür  einen  viel  gröfsern  Theil  von  solchen,  de- 
ren Vibrationen  mit  der  Einfallsebene  parallel  sind. 

XI.  Aus  dieser  Annahme  folgt  zugleich ,  dafs  es  bei  dem 
Lichte  keine  solche  Vibrationen  der  Elemente  einer  Welle 
giebt,  die  in  der  Richtung  des  Fortschritts  der  Welle  statt 
haben,  oder  doch,  dafs  diese,  wenn  sie  ja  existiren,  unseren 
Augen  nicht  sichtbar  sind.  Denn  wenn  dieses  nicht  wäre,  so 
müfsten  bei  dem  in  VII.  erwähnten  Versuche  Interferenzfran- 
sen sichtbar  seyn,  während  doch  keine  Spur  derselben  gefun- 
den werden  kann. 

XII.  Da  wir  demnach  angenommen  haben,  dafs  das  Licht 
im  Allgemeinen  zwei  Gattungen  von  Vibrationen  enthalt,  die 
anter  sich  nicht  interferiren  können,  so  ist  es  vor  Allem  npth- 
wendig,  irgend  ein  dieser  Annahme  entsprechendes  Mafs  für 
die  Intensität  des  aus  jenen  beiden  Arten  zusammengesetzten 
Lichtes  aufzustellen.  Man  wird  aber  dazu  offenbar  am  zweck- 
mäßigsten die  Summe  der  Intensitäten  jeder  einzelnen  dieser 
zwei  Lichtarten  wählen.  Wenn  man  also  die  Vibration  der 
•inen  Art  darstellt  durch 

•  Sin.(«t  —  x  + A) 
und  die  der  andern  Art  durch 

bSin.(at  — x +  B), 
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so  werden  wir  die  Intensität  des  aus  beiden  Alten  gemischten 
Lichts  durch  die  Gröfse 

,  a-  +  b* 

bezeichnen.  Diese  Gröfse  a*  +  b2  hätten  wir  demnach  auch 
in  allen  unsern  vorhergehenden  Untersuchungen  gebrauchen 
sollen.  Da  aber  bisher  die  Grö'Isen  a  und  b  durchaus  als  un- 
ter sich  gleich  angenommen  werden  konnten,  so  lange  man  sich 
nur  mit  gemeinem  oder  unpolarisirtem  Lichte  beschäftigte,  so 
bleiben  die  vorhergehenden  Ausdrücke  alle  in  ihrem  Rechte, 
und  der  hier  erwähnte  Unterschied  hat  nur  auf  dasjenige  Ein- 
flufs,  was  wir  in  dem  nun  Folgenden  von  dem  polarisirten 
Lichte  zu  sagen  haben. 

49)  Fundamentalgleichung  für  di  e  j  e  n  igen  Wel- 
len, deren  Vibrationen  auf  die  Richtung  ihrer 
Fortpflanzung  schief  stehn. 

Fi*.       Es  stellen  die  kleinern  Puncto  die  ursprüngliche  Lage 
22^'der  Elemente  eines  Mediums  vor,  die  unter  sich  regelmäfsig 
in  Vierecken  geordnet  seyn  mögen,   so  dafs  jede  Linie  von 
der  nächsten  um  die  Distanz  h  absteht.    Nehmen  wir  nun  an, 
dafs  alle  Elemente  in  jeder  verticalen  Linie  um  dieselbe  Gröfse 
in  verticaler  Richtung  verschoben  werden,   jedoch  so,  dafs 
diese  Verschiebungen  in  den  verschiedenen  verticalen  Linien 
anter  sich  verschieden  seyn  sollen.    Sey  x  die  horizontale  Ab- 
scisse  der  zweiten  Reihe ,   x  —  h  die  der  ersten ,  x  +  h  die 
der  dritten,  und  seyen  u,  u,  und  u  die  diesen  Reihen  ia  der- 
selben Ordnung  entsprechenden  Verschiebungen.    Dieses  vor- 
ausgesetzt wird  die  Bewegung  dieser  Elemente  zuvörderst  ab- 
hängen von  der  Ausdehnung,  in  welcher  die  Kräfte,  welche 
diese  Verschiebungen  erzeugen,  sich  wirksam  zeigen.  Nehmen 
wir  an ,  dafs  blofs  die  sechs  nächsten  Elemente  B,  C,  D,E,  F,G 
eine  noch  merkbare  Kraft  auf  das  mittlere  Element  A  ausüben 
können ,  wobei  wir  die  über  und  unter  A  in  derselben  Li* 
nie  mit  A  liegenden  Elemente  weglassen ,   da  ihre  Anziehun- 
gen auf  A  einander  gleich  und  entgegengesetzt  sind,  sich  also 
auch  gegenseitig  aufheben.      Nehmen  wir  endlich  noch  an, 
dafs  diese  Kräfte  anziehende  (nicht  abstofsende)  Kräfte  sitA 
die  sich  wie  verkehrt  das  Quadrat  ihrer  Entfernungen  ver- 
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halten  9    und  dafs  m  die  Einheit  dieser  Anziehung  bezeichne« 
Dieses  vorausgesetzt  wird  die  ganze  auf  A  wirkende  Kraft  die  N 
folgende  seynz 

ro(h  +  u  —  ut)      •  m(u-— uj 

[h'  +  (h+u^u,)»]*     [h*  +  (u  -  ugytf 

m  (h —  u  +  u#)  m(h-(-u  —  u') 

T  • 


£h*  +  (h  —  u  +  u,) 4  J*     [h»  +  (h  +  u  — u')2  ]  * 

^       *m(u —  u')  m  (h  —  n  4*  u' ) 

[h»  +  (u -  u')*]* [h'  +  (h-u  +/)»J *  " 


Entwickelt  man  diese  Ausdrücke  in  ihrer  Wurzelgrö'fse  und 
vernachlässigt  man  die  zweiten  und  höheren  Potenzen  von  den 
ungemein  kleinen  Gröfsen  u  —  u/  und  u  —  u' ,  so  erhält 
man  für  die  Kraft,  mit  welcher  die  Gröfse  u  vermindert 
wird, 


( 


1  -  a)5  «—.—•>• 


Setzt  man  aber  für  u#  und  u'  nach  dem  Taylor'schen  Lehr* 
satze  die  Ausdrücke 


so  erhalt  man 


<^n_       _  Hm  f?*q 
t*~~"  \         2t/  a  # 


dt*      V  2*. 

und  diese*  Gleichung  hat  ganz  dieselbe  Form,  die  wir  oben 
(§.  14.  Gleich.  (B))  für  die  Fortpflanzung  der  Schallwellen 
gefunden  haben,  so  dafs  also  auch  bei  den  oben  vorausge- 
setzten Vibrationen,  die  auf  der  Fortpflanzungsrichtung  der 
Wellen  schief  stehn ,  die  bereits  früher  gefundene  Fundamen- 
talgleichung der  Wellen  dieselbe  bleibt. 

I.  Es  ist  wahrscheinlich,  dafs  wir  bei  irgend  einer  an- 
dern Anordnung  der  Puncto  unserer  Figur  und  ebenso  bei 
irgend  einem  andern  Gesetz  für  die  hier  wirkenden  Kräfte  zu 
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derselben  Form  jener  Fundamentalgleichung  gelangen  würden. 
Löst  man  aber  die  Verschiebung ,  die  auf  diese  Weise  einem 
dieser  Puncte  in  irgend  einer  Richtung  zukommt,  in  drei  an- 
dere Richtungen  nach  den  rechtwinkligen  Coordinaten  x,  J 
und  z  auf,  so  wird  man  auch  hier  wieder,  nach  .dem  in 
§.  13.  aufgestellten  Princip,  die  Superposition  auch  dieser 
Wellen  und  ihre  ungestörte  Coexistenz  annehmen  und  daher 
ganz  das  bisher  beobachtete  Verfahren  beibehalten  können. 


50)    Erklärung  der  Trennung  des  Lichts  in  zwei 
Strahlen  durch  doppeltbrechende  Krystalle. 

Nehmen  wir  eine  der  in  §.  49.  aufgestellten  Anordnung 
ähnliche  Stellung  der  Aetherelemente  im  Innern  eines  Kry- 
stalls  an,  oder  nehmen  wir,  um  die  Sache  noch  allgemeiner 
darzustellen,  wenigstens  an,  dafs  diese  Stellung  der  Art  sey, 
dafs  es  für  jedes  Element  immer  drei  unter  sich  senkrechte 
Richtungen  gebe,  in  welchen  die  Resultante  der  auf  die- 
ses Element  wirkenden  Krähe  es  in  derselben  geraden  Li- 
nie zu  bewegen  strebt,  in  welcher  die  Verschiebung  dies« 
Elements  statt  hat.  Diese  geraden  Linien  kann  man  als  pa- 
rallel zu  solchen  Geraden  annehmen,  die  unmittelbar  durch 
%die  Form  des  Krystalls  bestimmt  werden.  Nun  wird  im  All- 
gemeinen die  Verschiebung  eines  dieser  Aetherelemente  (oder 
auch  die  einer  ganzen  Reihe  solcher  Elemente)  keine  solche 
Kraft  hervorbringen,  deren  Richtung  mit  jener  der  Verschie- 
bung selbst  coincidirt.  Denn  ist  z.  B.  X.  die  Verschiebung 
in  der  Richtung  der  x  und  Y  die  in  der  Richtung  der  y,  und 
sind  die  diesen  Verschiebungen  entsprechenden  Kräfte  a2X 
und  b2Y,  so  hat  man  für  die  Tangente  des  Winkels,  den 
die  daraus  resultirende  Kraft  mit  der  Axe  der  x  macht,  deo 
b'Y 

Ausdruck ^r-£.     Allein  die  Tangente  des  Winkels,  den  die 

Richtung  der  Verschiebung  mit  der  Axe  der  x  bildet,  ist  of- 
Y 

fenbar— ,  so  dafs  also  diese  beiden  Winkel  verschieden  sind, 

- 

so  lange  a  und  b  nicht  dieselben  Warthe  haben.  Ebenso, 
wenn  die  Verschiebung  Z  in  der  Richtung  der  z  die  Kraft 
c*Z  erzeugt,  so  wird  man  für  die  Tangenten  der  Winkel, 
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welche  die  Projection  der  Resultante  in  den  Ebenen  der  xz 
und  yz  mit  der  Axe  der  z  macht,  die  Ausdrücke  haben 

a*X      ,  b*Y 

wahrend  die  der  Projection  der  Richtung  der  .  Verschiebung 

X  Y 
durch  — -  und  durch  —  ausgedrückt  seyn  werden« 

Lt  Li 

I.  Nehmen  wir  nun  an,  dafs  die  Puncto  aFbc,'  durch 
welche  die  Gerade  MN  geht,  oder  dafs  diese  Elemente  a,  F, 
b,  c  •  •  des  in  Vibrationen  begriffenen  Aethers  alle  zu  glei- 
cher Zeit  in  derselben  Phase  (§.  1.  Vill.)  ihrer  Vibrationen 
sich  befinden.  Denkt  man  sich  dieses  durch  die  Figur  dar-' 
gestellte  Aggregat  von  Elementen  (nicht  als  eine  Fläche,  son- 
dern) als  einen  körperlichen  Raum  von  drei  Dimensionen,  so 
werden  alle  diejenigen  Elemente,  die  zugleich  in  derselben 
Phase  ihrer  Vibrationen  sind,  eine  Ebene  bilden,  deren  Pro- 
jection z.  B.  auf  die  coordinirte  Ebene  der  xy  durch  jene  Ge- 
rade MN  dargestellt  wird.  Der  Kürze  wegen  wollen  wir 
diese  Ebene,  deren  Projection  MN  ist,  die  Fronte  einer  Welle 
nennen.  Da  nun  alle  Elemente,  die  sich  in  dieser  Fronte  be- 
finden, in  derselben  Phase  ihrer  Vibration  stehn,  so  haben 
sie  auch  alle  dieselbe  Geschwindigkeit  und  dieselbe  Richtung 
ihrer  Bewegung,  Aber  die  Kraft,  welche  auf  diese  Elemente 
in  Folge  ihrer  mannigfaltigen  Verschiebungen  wirkt,  wird  im 
Allgemeinen  nicht  in  der  Ebene  dieser  Fronte  liegen.  Man 
wird  daher  diese  Kraft  in  zwei  andere  zerlegen  können ,  von 
welchen  die  eine  zu  dieser  Ebene  der  Fronte  parallel  und  die 
andere  auf  dieser  Ebene  senkrecht  ist.  Die  letzte  wird  man 
vernachlässigen  können ,  da  sie  (nach  §.  48.  X.) ,  wenn  sie 
»och  existirt,  dem  Auge  nicht  sichtbar  ist,  die  erste  aber,  ob- 
schon  sie  in  der  Ebene  der  Fronte  oder  dooh  ihr' parallel  ist, 
wird  doch  im  Allgemeinen  nicht  in  der  Richtung  der  mitt- 
Wn  Verschiebung  der  Elemente  liegen.  Es  wird  also  un- 
möglich seyn,  die  aus  dieser  Verschiebung  entstehenden  Be- 
wegungen zu  bestimmen,  wenn  man  dieselbe  nicht  auch  auf- 
löst. Kann  man  sie  nur  in  zwei  solche  auflösen,  dafs  die 
*on  jeder  einzelnen  Verschiebung  erzeugte  Kraft  in  der  Rich- 
tig dieser  Verschiebung  Ii  egt,  so  wird  man  auch  für  jede 
tinzelQt  von  ihnen  die  ihr  entsprechende ,  Bewegung  bestim- 


Digitized 


1494  Undulation. 

■ 

men  können.  Dadurch  sind  wir  demnach  wieder  auf  den  vo- 
rigen Schlufs  zurückgeführt,  dafs  es  nämlich ,  hei  dieser  Art 
von  Trennung  des  Lichts,  zwei  Reihen  von  Wellen  geben 
mufs,  die  mit  verschiedenen  Geschwindigkeiten  einhergehn. 

II.  Wir  haben  aber  oben  (§•  12«)  gefunden,  dafs  die  Rt- 
fraction  des  Lichts  in  einem  diaphanen  Medium  von  der  Ge- 
schwindigkeit des  Lichts  in  diesem  Medium  abhängig  ist.  Al- 
so wird  auch  die  Refraction  der  zwei  in  I.  erwähnten  Reih« 
von  Wellen  verschieden  seyn,  und  dadurch  erklärt  sich  voo 
selbst  die  Spaltung  des  Lichtstrahls  in  zwei  andere,  wenn  er 
auf  der  Oberfläche  des  Krystalls  ankommt.  Jeder  dieser  iwti 
Lichtstrahlen  besteht  aus  Vibrationen,  die  einer  bestimmten 
Linie  parallel  sind,  d.  h.  (nach  §.  48»  VIII.)  jeder  besteht io* 
polarisirtem  Lichte,  und  überdiefs  sind,  wie  wir  auch  in  den 
nächstfolgenden  Untersuchungen  sehn  werden,  diese  Linien 
der  Vibrationen  in  beiden  Strahlen  auf  einander  senkrecht,  sc 
dafs  also  auch  die  Polarisationsebenen  (die  immer  senkrecht  zs 
den  Vibrationslinien  sind)  auf  einander  senkrecht  stehn. 

51)   Gesetz  der  doppelten  Brechung  bei  einzi- 
gen Krystallen. 

Unter  einaxigen  Krystallen  versteht  man  solche,  in  wel- 
chen b2  =  a2  ist,  während  c2  von  a2  verschieden  bleibt,  die*' 
Zeichen  a,  b,  c  in  der  Bedeutung  des  §•  50.  genommen.  Da 
Aufsuchung  des  hier  in  Rede  stehenden  Gesetzes  reducirt  sie 
auf  die  zwei  folgenden  Aufgaben:  L  die  Bestimmung  k 
Richtungen  der  Verschiebungen  in  derjenigen  Wellenebefit, 
in  welcher  der  aufgelöste  Theil  der  Kraft,  der  parallel  tu  der 
Ebene  steht,  dieselbe  Richtung  mit  der  Verschiebung  hat,  aai 
II.  in  der  Bestimmung  der  Geschwindigkeit  der  Forrpflia- 
zung  derjenigen  Welleu,  deren  Vibrationen  dieselben  Rich- 
tungen haben. 

Nun  hat  die  Kraft,  welche  eine  Verschiebung  in  eiaer 
der  Ebene  xy  parallelen  Richtung  hervorbringt,  dieselbe  Rich- 
tung 9  wie  diese  Verschiebung,  so  dafs  es  also  gleichgültig  & 
welche  Gerade  in  der  Ebene  der  xy  wir  für  die  Axe  der  * 
annehmen  wollen.  Nehmen  wir  also  diese  Axe  derx  senkretf* 
auf  dem  Durchschnitt  der  Frontebene  der  Welle  mit  derEb«* 
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der  xy  an«  Sey  MN  die  Protection  dieser  Frontebene  in  der  Fig. 
Ebene  des  Papiers  (so  dafs  also  die  Frontebene  senkrecht  auf227, 
dem  Papier  stehend  gedacht  wird),  und  sey  AM  die  Axe 
der  x,  so  wie  AN  die  Axe  der  z,  die  wir  zugleich  die  Ax% 
des  Krystalls  nennen  wollen  *.  Sey  ferner  0  der  Winkel, 
welchen  die  Fronte  der  Welle  mit  der  coordinirten  Ebene  der 
xy  bildet.  Dieses  vorausgesetzt  folgt  schon  aus  der  Symme- 
trie der  nach  z  wirkenden  Kräfte,  dafs  eine  mit  der  Linie  MN 
parallele  Verschiebung  eine  Kraft  erzeugt,  deren  nach  der 
Ebene  MN  zerlegter  Theil  in  der  Linie  MN  Hegt,  und  dafs 
eine  Verschiebung  in  der  Ebene  MN,  die  senkrecht  zur  Li- 
nie MN  ist,  ebenfalls  eine  auf  MN  senkrechte  Kraft  erzeugen 
wird.  Demnach  mufs  die  Vibration  einer  auf  den  Krystall  auf- 
fallenden Welle  in  zwei  zu  denselben  parallele  Vibrationen  auf« 
gelöst  werden,  und  diese  Vibrationen  werden,  wie  in  §.  50*1.» 
zwei  Lichtstrahlen  erzeugen,  die  sich  mit  verschiedenen  Ge- 
schwindigkeiten fortpflanzen. 

I.  Nennt  man  nun  21  die  Verschiebung  der  Elemente,  ( 
die  in  einer  senkrechten  Richtung  zu  der  Ebene  der  Zeich*- 
nung  (d.  h.  zu  der  Ebene  des  Papiers)  vor  sich  geht,  so  ist, 
nach  dem  Vorhergehenden,  die  daraus  entstehende  Kraft  gleich 
a3.<^.  Also  bewegen  sich  die  von  diesen  Vibrationen  abhän- 
gigen Wellen  mit  der  Geschwindigkeit  a9  welches  auch  die 
Lage  der  Frontebene  der  Welle  seyn  mag.  Dieses  ist  aber 
dasselbe  mit  dem  oben  (§.  12.)  für  gewöhnliche  brechende  Me- 
dien gefundenen  Gesetze.  Nennt  man  daher  (mit  Erweiterung 
des  oben  §.  48.  III.  aufgestellten  Begriffs  desselben  Wortes) 
Hauptebene  des  Krystalls  diejenige  Ebene,  welche  durch  dia 
Axe  der  z  (d.  h.  durch  die  Axe  des  Krystalls  nach  der  letz- 
ten Anmerkung)  geht,  so  läfst  sich  der  vorhergehende  Satz  so 
ausdrücken  t  diejenigen  IVelUn ,  welche  aus  solchen  Vibra- 
tionen bestehn,  die  senkrecht  zu  einer  Hauptebene  des  Kry- 

1  Nach  einem  beinahe  allgemeinen  Uebereinkommen  der  opti- 
schen Schriftsteller  wird  diese  Axe  der  z  als  coiocidirend  mit  der 
mineralogischen  Axe  des  Krystalls  angenommen.  In  dem  isländischen 
Späth  ist  diese  Axe  die  Diagonale,  welche  die  körperlichen  Winkel 
verbindet,  die  durch  die  drei  stumpfen  Winkel  der  Seiten  dieses  Kry- 
stalls gebildet  werden,  mit  welchen  sie  auch  gleiche  Winkel  macht; 
im  Quarz,  im  Turroalin,  im  Beryll  u.  s.  w.  ist  diese  Axo  zugleich 
die  Axe  des  Prisma's ,  in  welche  sich  diese  Körper  spalten. 

> 
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Stalls  stehn,  werden  ganz  nach  dem  gewöhnlichen  Gesetz 
(§.  12.)  der  Refraction  gebrochen.  Dieses  gilt  für  die  Re- 
fraction  und  für  die  Polarisation  des  gewöhnlichen .  Strahls, 
den  wir  oben  durch  O  bezeichnet  haben, 

IL  Nennt  man  ebenso  D  die  Verschiebung  der  Elemente, 
die  in  der  Ebene  des  Papiers  selbst  statt  hat,  so  kann  man 
diese  GröTse  D  in  zwei  andere  auflösen,  von  welchen  die  eine, 
D  Cos.  0,  parallel  zu  x,  die  andere,  D  Sin.  0,  parallel 
zu  z  genommen  wird.  Die  aus  ihnen  resultirenden  Kräfte 
werden  daher  seyn  a  *  D  Cos.  0  parallel  mit  x  und  c2DSin.0 
parallel  mit  z  und  die  Summe  dieser  Resultanten  wird  seyn 

D(a?Cos.*0  +  c*  Sin.*0). 

Die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  dieser  Welle,  senkrecht 
auf  t ihre'  eigene  Frontebene,  wird  also  auch  seyn 

.     fVCos.»  0-t-c*Sin.20, 

und  da  diese  nicht  dieselbe  für  alle  Richtungen  ist,  so  wird 
auch  die  Refraction  derjenigen  Wellen  ,  die  aus  den  zu  einer 
Hauptebene  parallelen  Vibrationen  bestehn,  nicht  nach  dem 
gewöhnlichen  Gesetze  (des  §.  12.)  vor  sich  gehn. 

III.    Wenn  nun  die  Frontflache  einer  Welle,  die  von  sol- 
chen  Vibrationen  erzeugt  wird ,  für  irgend  eine  Zeit  die  Form 
pjg.PQR  hat,  so  wird  man  die  Frontfläche  für  die  nächstfolgende 
2^- Zeit  finden,  wenn  man  die  Linie  Pp  senkrecht  auf  die  Fläche 

in  P  und  proportional  der  Gröfse  J^a  *  Cos. 2  0  -f-  c *  Sin.2  & 
nimmt,  wenn  man  ebenso  Qq  senkrecht  auf  dieselbe  Fläche 
PQR  für  den  Punct  Q  und  wieder  proportional  derselben 

Gröfse  Cos.^0  +  c2öin^  0  nimmt,  und  so  fort  für  alle 

übrigen  Puncte  P,  Q,  R  .  .  .  Ist  nun  die  ganze  Welle  ur- 
sprünglich durch  eine  Erschütterung  des  Aethers  in  dem  Pnncte 
C  entstanden ,  so  werden  alle  diese  auf  einander  folgenden 
Frontflächen  unter  sich  eine  ähnliche  Gestalt  haben,  und  wenn 
man  von  allen  diesen  Flächen  diejenigen  Puncte  nimmt,  in  wel- 
chen die  Tangenten  derselben  parallel  sind,  d.  h.  wenn  man 
die  längs  dem  Radius  CQ  gelegenen  Puncte  nimmt,  so  ist  der 
senkrechte  Abstand  je  zweier  nächsten  Frontflächen  gleich 

J^a2Cos.20  +  c2Sin.2  0 

und  so  wird  denn  auch  die  Summe  aller  dieser  Abstände»  d.  Ii. 
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das  Lotb  auf  die  Tangente  in  Q  proportional  seyn  derselben 
Gröfse 

KV  Cos.2  0  +  c2Sin.*6>. 

Um  also  die  Form  einer  aujserge  wohn  liehen  Welle,  die 
aus  irgend  einem  Puncte  C  divergirend  ausgeht,  zu  finden, 
mufs  man  die  Aufgabe  auflösen,  diejenige  Cuive  zu  fin- 
den,   für   welche   das  Loth  auf   die  Tangente   der  Gröfse 

K"a2  Cos.2  O  +  c2  Sin.2  Q  proportional  ist,  wo  O  den  Winkel 
bezeichnet,  den  die  Tangente  der  Curve  mit  der  »Axe  der  x 
bildet.  Es  ist  aber  bekannt  genug,  dafs  diese  Curve  eine  El- 
lipse ist ,  deren  Axen  in  der  Richtung  der  z  und  x  liegen  und 
den  Gröfsen  a  und  c  proportionirt  sind.  Also,  um  den  Weg 
des  außergewöhnlichen  Strahls  E  zu  finden,  mufs  man  an- 
nehmen, dafs  diejenigen  Wellen,  die  aus  zu  der  Hauptebene 
parallelen  Vibrationen  bestehn,  von  einem  Puncte  C  in  der 
Gestalt  eines  Revolutionssphäroids  divergirend  ausgehn,  eines 
Revohitionssphäroids,  das  durch  die  Rotation  einer  Ellipse 
um  eine  mit  der  Coordinatenaxe  der  z  parallele  Axe  entstan- 
den ist;  die  Halbaxen  dieses  Sphäroids  in  einer  zu  z  paralle- 
len und  senkrechten  Richtung  werden  durch  die  Grüfsen  a 
und^  o  vorgestellt.  In  allen  übrigen  Fällen  wird  man  dann  wie 
oben  für  gemeines  Sonnenlicht  verfahren,  wo  zugleich  a  den 
Halbmesser  der  Kugel  bezeichnet,  in  welchen  das  gemeine 
Sonnenlicht  von  dem  Puncte  C  divergirend  ausgeht. 

IV.  Man  sieht  übrigens  leicht,  dafs  die  Bewegung  eines 
aufsergewöhnlichen  Strahls  E  im  Innern  des  Krystalls  im  All- 
gemeinen nicht  senkrecht  zu  der  Fronte  der  Welle  ist.  Denn 
ist  AB  eine  kleine  Oeffnung,  durchweiche  ein  aufsergewtfhn- Fi*, 
licher  Strahl  geht,  und  ist  CD  eine  mit  der  Axe  des  Kry-m 
Stalls  parallele  Gerade,  so  kann  man  die' Puncte  A,a,  b,  c... 
als  die  Mittelpuncte  von  gleichen  spha'roidischen  Wellen  an— 
sehn,  wo  die  Axen  der  Wellen  mit  der  Linie  CD  parallel 
sind»  Dieses  vorausgesetzt  ist  klar,  dafs  der  Theil  zwischen 
E  und  F  die  einzige  Stelle  ist,  in  welcher  diese  Wellen  ein- 
ander verstärken,  weil  auf  allen  andern  Stellen  diese  Wellen 
einander  in  verschiedenen  gleichzeitigen  Phasen  folgen,  also 
auch  sich  gegenseitig,  wenigstens  theil  webe,  zerstören,  wäh- 
rend die  nächsten  Wellen  zwischen  E  und  F  sich  nahe  in 
derselben  Phase  begegnen  oder  fortbewegen.  Die  ganze  Welle 
IX.  Dd.  Ccccc 
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wird  daher  von  AB  gegen  EF  fortzuschreiten  scheinen,  so 
dafs  man  also  folgende  allgemeine  Vorschrift  aufstellen  kann: 
man  beschreibe  ein  Sphäroid,  dessen  Axe  parallel  mit  der 
Axe  des  Krystalls  ist,  und  suche  auf  der  Oberfläche  dessel- 
ben den  Punct,  wo  die  tangirende  Ebene  parallel  zu  der 
Frontebene  der  Welle  ist,  wo  dann  die  Bewegung  der  IVeüs 
auch  parallel  zu  dem  Radius  Veclor  dieses  Punctes  seyn 
wird, 

52)   Construction  des  Wegs  der  beiden  polari- 

sirten  Strahlen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  wird  man  nun  folgende  allge- 
meine Construction  der  beiden  polarisirten  Strahlen  O  und  E 
.ableiten.  Sey  die  Ebene  der  Zeichnung  zugleich  die  Ebene 
lder  einfallenden  Strahlen,  B  A'  die  Projection  der  Oberfläche 
des  Krystalls  und  AB  die  Frontebene  einer  in  der  Richtung 
AA'  fortschreitenden  Welle.  Die  Axe  des  Krystalls  werde 
dorch  CD  vorgestellt,  welche  Axe  auch  aufser  der  Ebene  der 
Zeichnung  liegen  kann.  Während  sich  ein  Theil  der  Welle 
im  freien  Räume  von  A  gegen  A'  bewegt,  nehmen  wir  an, 
dafs  die  gewöhnliche,  von  B  divergirend  ausgehende  Welle 
sich  in  der  Kugelflache  Fo  verbreitet,  während  die  autserge« 
wohnliche  Welle  das  Sphäroid  Fe  beschreibt,  dessen  Revolu- 
tionsaxe  gleich  dem  Durchmesser  jener  Kogel  ist.  Man  ziehe 
durch  die  Gerade,  von  welcher  der  Punct  A'  die  Projection 
ist,  eine  die  Kugel  in  o  berührende  Ebene,  so  ist  diese  Ebene 
die  Fronte  der  gewöhnlichen  Welle,  und  Bo  stellt  zugleich 
die  Richtung  und  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  diaer 
Welle  vor.  Man  ziehe  nun  auch  durch  dieselbe  Gerade 
eine  du  Sphäroid  in  e  berührende  Ebene,  so  ist  diese  Ebene 
die  Fronte  der  auf sergt  wohnlichen  Welle,  und  Be  stellt  die 
Richtung  und  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  dieser  Welle 
vor.  Liegt  die  Axe  des  Spharoids  nicht  in  der  Ebene  der 
Zeichnung,  so  wird  auch  der  Punct  e  nicht  in  dieser  Ebene 
liegen  und  dann  wird  also  auch  die  Richtung  des  gewöhn- 
lichen Strahls  nicht  in  der  Einfallsebene  der  ursprünglichen 
Strahlen  liegen« 

I.  Auf  eine  ganz  ähnliche  Weise  wird  man  auch  den 
Weg  des  außergewöhnlichen  Strahls  nach  einer  inneren  Re- 
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flexion  dfurch  Construetion  bestimmen.  Nehmen  wir  in,  dafs 
die  aufsergewöhnlich*  Welle,  deren  Fronte  A'e  ist)  sich  in  der 
Richtung  A'  6  bewege  nnd  dafs  diese  Welle  an  der  Ober- 
fläche GH  theilweise  oder  auch  gänzlich  reflectirt  werde. 
Wenn  der  üheil  A'  in  G  ankommt,  so  mag  der  Ponct  e  anf 
seinem  Wege  nach  H  in  I  angekommen  seyn.  Wenn  nun 
der  Punct  I  den  Ort  H  erreicht,  so  wird  sich  die  kleine  in  G 
erzeugte  Welle  in  ein  Sphäroid  ausgebreitet  haben,  welches 
demjenigen  gleich  und  ähnlich  ist,  das  aus  dem  Mittelpuncte  I' 
beschrieben  wird  und  durch  den  Punct  H  geht.  Sey  KH 
dieses  Sphäroid  (dessen  Axe  stets  parallel  mit  CD  isr)  und 
sey  LM  das  ihm  gleiche  Sphäroid,  dessen  Mhtelpunct  in  G 
ist.  Ist  dann  LH  die  tängirende  Ebene,  die  durch  die  in  H 
sich  projicirende  Gerade  geht,  so  wird  HL  die  Fronte  der 
reflectirten  Welle  seyn  und  GL  die  Richtung  dieser  reflectir- 
ten  Welle  vorstellen.  Alles  dieses  stimmt  ganz  mit  denjeni- 
gen Constructionen  überein,  die  wir  oben  (§.  12.  XL)  für  die 
Refraction  und  Reflexion  des  gemeinen  Sonnenlichtes  gegeben 
haben.  Wir  bemerken  nur  noch,  dafs  hier  der  Reflexions- 
winkel dem  Einfallswinkel  im  Allgemeinen  nicht  gleich  ist 
und  dafs  auch  die  lncidenz-  und  Reflexionswinkel  nicht  im- 
mer in  derselben  Ebene  liegen,  wie  dieses  bei  dem  gemeinen 
Lichte  der  Fall  ist, 

II.  Wenn  man  die  Refraction  in  der  Veränderung  der 
Richtung  der  Wellenfronte  bestehn  läfst  und  wenn  das  hier  in 
Rede  stehende  Sphäroid  ein  abgeplattetes  ist,  wie  bei  dem  is- 
ländischen Späth,  dem  Beryll,  dem  Turmalin  tu  s.  w. ,  so  ist 
der  außergewöhnliche  Strahl  immer  weniger  gebrochen,  als 
der  gewöhnliche,  dar  in  der'  letzten  Figur  dfe  Kugel  von  dem 
Sphäroid  eingeschlossen  wird.  Ist  aber  das  Sphäroid  ein  ver- 
längertes, wie  im  Quarz,  m  dem  einäxigen  Apophyllit  u.  s.w., 
so  ist  der  aufsergewöhnliche  Strahl  immer  mehr  gebrochen, 
als  der  gewöhnliche.  Die  Normair  aut  de*  Wellenfrönte  aber 
liegt  stets  in  der  Einfallsebene. 

III.  Um  ein  zusammengesetzte*  Prisma  zu  erhalten ,  wel- 
ches  die  beiden  Strahlen  unter  einem  recht  grofsen  Winkel 
gegen  einander  trennt,  kann  man  so  verfahren.    Man  schneide 
ein  Prisma  A  aus  isländischem  Späth  mit  seiner  Kante  parallel  F'?. 
zur  Axe  und  ein  anderes  Frisma  0  von  demselben  Winkel,  ' 

Ccccc  2 
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aber  mit  «einer  Kante  senkrecht  zur  Axe,  und  stelle  beide  so, 
wie(  die  Figur  zeigt.  Die  mit  der  Ebene  der  Zeichnung  pa- 
rallelen Vibrationen  werden  den  gewöhnlichen  Strahl  von  A 
und  den  außergewöhnlichen  von  B  geben,  d.  h.  diese  Wehe 
wird  am  meisten  von  A  gegen  C  und  am  wenigsten  von  B  gegen 
D  gebrochen  werden  und  daher  im  Ganzen  gegen  C  bin- 
gehn«  In  einer  ähnlichen  Weise  wird  auch  der  Strahl,  des- 
sen Wellen  senkrecht  gegen  die  Zeichnungsebene  sind,  am 
wenigsten  von  A  gegen  C  und  am  meisten  von  B  gegen  D 
gebrochen  werden  und  daher  im  Ganzen  gegen  D  hingehe. 
Werden  die  beiden  Prismen  aus  Quarz  geformt,  so  wird  die 
Trennung  der  Strahlen  nach  den  entgegengesetzten  (von  den 
genannten)  Richtungen  vor  sich  gehn ;  au^ch  wird  hier  diese 
Trennung  kleiner  seyn ,  da  das  verlängerte  Sphäroid  von  Quarz 
weniger  vonr  einer  Kugel  verschieden  ist,  als  das  abgeplattete 
Sphäroid  von  isländischem  Späth* 

- 

53)    Bestimmung  des  Gesetzes  der  doppelten  Re- 
fraction  in  zweiaxigen  Krystall  en*. 

Unter  zweiaxigen  Krystallen  versteht  man  solche,  für  welche 
die  drei  vorhergehenden  GrÖfsen  a2,  b2  und  c*  alle  unter  sich 
verschieden  sind.  Vor  Allem  werden  wir  auch  hier  (wie  in 
§.  50.  I.)  f"r  die  Wellenfronte  zwei  Richtungen  suchen  müs- 
sen, in  welcher  die  Verschiebung  eine  Kraft  erzeugt,  die  in 
derselben  Richtung  liegt,  wahrend  man  diejenige  Kraft,  die 
auf  der  Weilenfronte  senkrecht  steht,  aufser  Betrachtung  läfst. 
Da  wir  hier  nur  die  Kräfte  in  den  Richtungen,  welche  diese 
Eigenschaft  besitzen,  zu  berechnen  haben,  so  wird  man  so- 
fort die  ganze  Kraft  der  Verschiebung  in  zwei  andere  auflö- 
sen, von  welchen  die  eine  parallel  zur  Richtung  dieser  Ver- 
schiebung und  die  andere  darauf  senkrecht  ist  (ohne  deshalb 
auch  schon  senkrecht  gegen  die  Wellenfronte  seyn  zu  müssen), 

  I 

/ 

1  Da  die  Grenzen  dieses  Aufsatzes  ans  nfeht  erlauben  f  die  Ua- 
tersuchung  der  Refraction  in  zweiaxigen  Krystallen  paaständlieh  rorsa- 
nehmen,  so  wollen  wir  ans  mit  den  Hauptzügen  derselben  begnügen 
und  die  Leser,  die  sich  weites  so  unterrichten  wünschen,  auf  die 
Mein,  de  l'InsUtat  ? on  1824  und  auf]  die  Annalea  de  Chimie  tob  1328 
rerweiscn. 
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und  dann  wird  man,  wie  gesagt,  die  letztere  Kraft  ganz  ver- 
nachlässigen. Wenn  die  Richtung  der  Verschiebung  mit  den 
Coordinatenaxen  der  x,  y  und  z  die  Winkel  X,  Y  und  Z 
bildet,  so  wird,  wenn  die  Verschiebung  im  Allgemeinen  D 
heifst,  die  gesuchte  aufgelöste  Kraft  zum  Ausdruck  haben 

D .  [a*  Cos.2  X  +  b*  Cos.1  Y  +  ca  Cos.2  Z] . 

Wenn  "taan  eine  Oberfläche  construirt,  in  welcher  der  zweite 
Factor  dieses^  Ausdrucks  den  Radius  Vector  vorstellt,  so  sieht 
man  leicht,  dafs  dieser  Radius  Vector  das  reciproke  Qua- 
drat von  dem  Radius  Vector  eines  Ellipsoids  ist,  dessen 
Axen 

*      1      j  1 


Wir  wollen  jene  Oberfläche   der   Kürze   wegen  die 
elastische  Flache  nennen.      Macht  man  mit  der  Wellenfronta 
einen  Schnitt  durch  den  Mittelpunct  dieser  Oberfläche,  so  wird 
der  Radius  Vector  dieses  Schnitts  das  reciproke  Quadrat  von 
dem  Radios  Vector  in  dem  analogen  Schnitte  des  Ellipsoids, 
d.  h.  von  dem  Radius  Vector  einer  Ellipse  seyn.  Dieser 
Schnitt  der  elastischen  Fläche  wird  also  eine  in  Beziehung  auf 
ihren  gröfsten  und  kleinsten  Durchmesser  symmetrische  Curve 
seyn  und  diese  Durchmesser  werden  auf  einander  senkrecht 
stehn.    Der  Radius  Vector  dieses  Schnitts  wird  für  jede  Rich- 
tung den  in  dieser  Richtung  aufgelösten  Theil  von  der  Kraft 
vorstellen ,  die  durch  die  Verschiebung  in  dieser  Richtung  ent- 
standen ist.    Der  (oben  erwähnte  andere)  vernachlässigte  Theil 
dieser  Kraft  wird  auf  dieser  Richtung  (aber  deshalb  noch  nicht 
auch  nothwendig  auf  der  Wellenfronte)  senkrecht  stehn» 

I.  Wenn  man  nun  die  Richtung  der  Verschiebung,  in 
welcher  der  vernachlässigte  TheÜ  senkrecht  zur  Wellenfronte 
steht,  genauer  untersucht,  so  findet  man,  dafs  der  oben  er- 
wähnte grbTste  und  kleinste  Diameter  die  einzigen  sind,  wel- 
che dieser  Bedingung  genug  thun,  die  Vibrationen  müssen 
also  in  zwei  aufgelöst  werden,  deren  jede  zu  einer  dieser  bei- 
den Durchmesser  parallel  ist,  und  diese  werden  die  zwei  ge- 
suchten Lichtstrahlen  hervorbringen.  Die  Geschwindigkeit  die- 
ser Lichtstrahlen  endlich  wird  durch  die  Quadratwurzel  dieser 
beiden  ßemidiameter  dargestellt  werden.  Nur  für  zwei  Rich- 
tungen der.  Wellenfronte  und  nicht  in  mehreren  gehn  diese 
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Schnitte  in  Kreise  über.  Welches  also  auch  die  Richtung 
der  Vibration  in  dieser  Wellenfronte  seyn  mag/  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Welle  bleibt  dieselbe,  and  hier 
hat  keine  Trennung  in  zwei  Strahlen  mehr  statt«  Bemerken 
wir  noch,  dafs  man  die  zwei,  auf  diese  Kreise  senkrechtem 
Geraden  die  optischen  Axen  zu  nennen  pflegt. 

II.  Die  Differenz  zwischen  den  teciproken  Quadraten  der 
Geschwindigkeiten  dieser  zwei  Strahlen  ist  dem  Producte  der 
Sinus  von  den  zwei  Winkeln  proportionirt,  die  von  der  Wel- 
lenfronte mit  den  zwei  kreisförmigen  Schnitten  gebildet  werden, 
oder  sie  ist  dem  Producte  der  Sinus  der  zwei  Winkel  pro- 
portionirt, welche  die  Normale  der  Wellenfronte  mit  den 
zwei  optischen  Axen  bildet.  Die  Polarisationsebene  des  ei- 
nen Strahls  halbirt  den  Winkel,  der  durch  die  zwei  Ebenen 
gebildet  wird,  die  durch  die  Normale  und  durch  die  zwei 
optischen  Axen  gehn,  und  die  Polarisationsebene  des  andern 
Strahls  ist  gegen  die  vorhergehende  Ebene  senkrecht. 

III.  Die  Gestalt,  welche  die  divergirende  Welle  an- 
nimmt, wird  wie  in  §.  51«  HL  dadurch  bestimmt,  dafs  man 
die  Gestalt  (die  Gleichung)  derjenigen  Oberflächen  sucht,  in 
welchen  die  auf  die  tangireoden  Ebenen  Senkrechten  zu  einer 
der  oben  (§.  53.  I.)  gefundenen  Geschwindigkeiten  propor- 
tional sind.  Nach  einigen  etwas  umständlichen  algebraischen 
Entwickelungen  findet  man,  dafs  die  Gleichung  dieser  beiden 
Oberflächen  (die  im  Grunde  nur  eine  einzige  continuirliche 
Oberfläche  bilden)  die  folgende  ist: 

(x*  +  y  2 + 22  j  (*axa4.  b*y* + c*  z») — a*  x*  (b* + ca) 

— b*y*(a*+c2) 
— c* z*  (a* + b»)  +  a*  b*  c*  =0 . 

Da  dieser  Ausdruck  sich  nicht  in  Factoren  auflösen  läfst,  so 
kann  er  auch  auf  keine  Kugel  oder  auf  eine  andere  solche 
Fläche,  wie  die  in  §•  51«  gefundene,  bezogen  werden,  woraus 
folgt,  dafs  keiner  cler  beiden  Strahlen  dem  Gesetze  der  ge- 
wöhnlichen Refraction  unterworfen  seyn  wird,  was  auch  schon 
daraus  folgt,  dafs  keine  von  den  beiden  in  §•  53,  I.  gefunde- 
nen Geschwindigkeiten  constant  ist.  Uebrigens  findet  man  die 
Richtung  u.  s.  w.  der  zwei  Strahlen  oder  die  Construction 
derselben  ganz  wie  oben  (§.  51«  IV.),  wenn  man  die  so  eben 
gefundene  Oberfläche  statt  der  dort  gebrauchten  Kugel  oder 
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statt  des  Spharoids  anwendet  und  die  zwei  Legen  der  tangi- 
renden  Ebenen  sucht,  welche  durch  die  Gerade  gehn,  deren 
Projection  der  Punct  A'  ist. 

54)  Bestimmung  der  Intensität  des  reflectirten 
und  des  gebrochenen  Lichts,  wenn  polarisir- 
tes  Licht  in  der  Einfallsebene  auf  eine  bre- 
chende Fläche  fällt. 


Wir  kommen  nun  zu  den  Aufgaben,  wo  es  sich  um 
die  Bestimmung  des  Zustand  es  derjenigen  Aetherelemente ,  die 
unmittelbar  an  den  Grenzen  zweier  Medien  (z.  B.  Glas  und 
Luft)  liegen,  handelt  und  die  in  analytischer  Beziehung  beson- 
dern Schwierigkeiten  unterworfen  sind.  So  wenig  übrigens 
diese  Theorie  auch  noch  ausgebildet  seyn  mag,  so  ist  es  d< 
sehr  tröstlich  zu  sehn,  dafs  die  bisher  gewonnenen  Resultate 
der  Rechnung  mit  den  Beobachtungen  sehr  wohl  übereinstimmen, 
so  wie  uns  auch  dieselbe  Theorie  zu  der  Kenntnifs  von  Er- 
scheinungen geführt  hat,  die  uns  auf  dem  blöden  Wege  der 
Beobachtung  wohl  immer  verborgen  geblieben  seyn  möchten. 

Nehmen  wir  an,  dafs  die  Aethertheilchen ,  ohne  ihre  an- 
ziehende Kraft  zu  ändern,  im  Innern  des  Mittels  (z.  B.  des 
Glases)  mit  irgend  einer  Masse  beschwert  werden,  welche  die 
Trägheit  derselben  im  Verhähnifs  von  1  zu  12  vermehrt.  Die- 
ses vorausgesetzt  wird  die  Gleichung  des  §.  49*  in  die  fol- 
gende Übergehn 

r)*u     1/         1  \    m  fl*u 

Bt^nV  ~2t/    h  Sx*' 

Wenn  nun  oben  (§.  4& »  wo  n  =  1  angenommen  wurde)  das 
Integral  dieser  Gleichung 

y  =  f(at  — x) 

war,  wo  f  irgend  eine  Function  bezeichnet,  so  wird  das  Inte- 
gral der  gegenwärtigen  Gleichung  seyn 

y  =  f(at  — xKn), 

so   dafs  demnach  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  dem 

Verhähnifs  von  in  zu  1  geändert  worden  ist.  Allein  wir  ha- 
ben oben  (§.  12.)  angenommen,  dafs  die  Geschwindigkeit  des 
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Lichts  im  Glase  im  Verhältnifs  von  ^  zu  i  geändert  wird,  so 
dafs  man  also  n  =  /t2  haben  wird.  Nehmen  wir  nun  ap, 
dafs  min  eine  Reihe  von  gleichen  Aethermassen  in  einer  Linie 
habe  und  daTs  dem  ersten  ein  schiefer  Stöfs  ertheilt  worden  sey, 
der  sich  auf  die  in  §.  40.  erklärte  Weise  der  zweiten  u.  s.w. 
miltheilt.  Wenn  man  nun  in  diesem  Fortgange  bis  zur  Ober- 
fläche des  Glases  gelangt,  so  mufs  man  von  dem  jetzt  dich- 
teren Aether  solche  Volumina  nehmen,  deren  Dimensionen,  in 
der  Richtung  des  Fortschreitens  der  Welle,  so  bestimmt  wer- 
den ,  dafs  ihre  Längen  der  Geschwindigkeit  des  Fortschreitens 
proportionirt  sind  und  dafs  ihre  anderen  Dimensionen  denjeni- 
gen Aethermassen  entsprechen,  welche  sie  in  Bewegung  setzen 

Mg.  sollen.    Ist  also  D  F  =  i-.RD,  so  kann  der  in  A  D  D C  be- 

findliche  Aether  als  derjenige  angesehn  werden,  der  den  Ae- 
ther CD  FE  in  Bewegung  setzt.  Ist  nun  wieder  I  der  lnci- 
denz-  und  R  der  Refractionswinkel,  so  hat  man  für  das  Ver- 
hältnifs  der  Längen  in  der  Richtung  des  Radius 

fi:\  oder  Sin. I: Sin. R, 

während  das  Verhältnifs  der  Breiten  Cos.  I:Cos.  R  und  djs 
der  Dichtigkeiten  t : fi2  oder  Sin.'R  :  Sin. 2  I  ist.  Die 
Combination  dieser  Grüften  giebt  für  das  Verhältnifs  der 
Massen 

Sin.H.Cos. I  :Sin.I.Cos.R  oder  Tang. R : Tang. I . 

4 

Wenn  aber  ein  elastischer  Körper  auf  einen  andern  gleich- 
groften  elastischen  Körper  stöfst,  so  verliert  er,  nach  dem  io 
§.  27«  Gesagten ,  seine  eigene  Geschwindigkeit  gänzlich  nnd 
t  heilt  dieselbe  dem  andern  mit.  Dieses  stimmt  überein  mit 
der  Wirkung  eines  jeden  Aethertheilchens  auf  das  nächstfol- 
gende im  leerer*  Räume.  Aber  an  der  Grenze  des  Glases 
z.  B.  wird  sich  dieses  anders  verhalten.  Wenn  nämlich  eio 
vollkommen  elastischer  Körper  A  mit  dar  Geschwindigkeit  V 
auf  einen  in  Ruhe  begriffenen  elastischen  Körper  B  stöfst,  so 
behält  nach  dem  Stofse  (nach  §.  27.)  der  arsta  Körper  die  Ge- 
schwindigkeit 3 

A  — B 
A  +  B  ' 

während  der  Körper  B  die  Geschwindigkeit 
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2  A 
A  +  B* 

erhält,  wo  A  und  B  die  Massen  dieser  Körper  bezeichnen. 
Setzt  man  daher 

A = Sin.  K  Cos.  I  arid  B  =  Sin.  I  Cos.  R , 

so  findet  man  für  die  noch  übrige  Geschwindigkeit  der  Ele- 
mente des  auCsern  Aelhers 

Sin.(R  — I) 

wenn  v  die  frühere  Geschwindigkeit  des  äufsern  Aethers  be- 
zeichnet und\für  die  neuerhaltene  Geschwindigkeit  des  inne- 
ren (im  Glase  enthaltenen)  Aethers 

2  Sin.  R  Cos.  I 
Sin.(R  +  I) 

gesetzt  wird.  Wenn  nun  eine  Folge  von  vielen  Impulsen  die* 
ser  Art  statt  hat,  die  nach  einem  bestimmten  Gesetze  fortgehn, 
so  wird  auch  eine  bestimmte  Reihe  von  Wellen  erzeugt  wer- 
den und  jeder  Impuls  wird  in  den  zwei  Medien  ( dem  freien 
Räume  und  dem  Glase)  Bewegungen  hervorbringen,  die  den 
zwei  letzten  Gröfsen  proportional  sind.  Wird  daher  die  ur- 
sprüngliche Vibration  vorgestellt  durch 

•  .Sin.       (at  —  x), 

so  wird  die  Vibration  des  äufsern  Aethers  (welcher  die  Re- 
flexion der  Strahlen  erzeugt)  durch 

Sin.(R-I)  2*  .  . 
Sin.(R  +  I)         X  v  J 

und  die  Vibration  des  innern  Aethers  (welche  die  Refraction 
erzeugt)  durch 

2Sin.R  Cos.I  c.    2rr  , 
V  Sin.(R+I)'5lP>r(at^^ 

vorgestellt  werden.  Dieselben  Ausdrücke  werden  für  den  Ue- 
bergang  des  Lichts  aus  Luft  in  Glas  oder  auch  aus  Glas  in 
Luft  gelten ,  wenn  man  nur  für  jeden  Fall  den  Gröfsen  R  und 
I  ihre  entsprechenden  Werthe  giebt.^  In  allen  Fällen  werden 
dann  die  Intensitäten  der  Strahlen  durch  die  Quadrate  der 
Gröfsen 
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Sin.(R-I)  2  Sin.  R  Cos.  I 

*Sin.(H-hl)         Ä*  Sin.(R+l) 

ausgedrückt  werden. 

55)  Bestimmung  der  Intensität  des  reflectirten 
und  des  gebrochenen  Lichtes,  wenn  polari- 
sirtes  Licht  senkrecht  gegen  die  Einfallsebene 
auf  eine  brechende  Fläche  fällt. 

In  diesem  Falle  lassen  sich  die  Schlüsse  des  §.  54.  offen- 
bar nicht  anwenden,  weil  die  Verschiebung  (die  in  der  Ein- 
fallsebene vorgeht  und  senkrecht  auf  den  Weg  des  Strahls  ge- 
richtet ist)  nicht  in  derselben  Richtung  mit  je  zweien  von  den 
drei  (hier  in  Betrachtung  kommenden)  Strahlen  ist«  Dieser 
Schwierigkeit  zu  begegnen,  stellt  Freswäl  folgende  Hypo- 
these auf.  Zuerst  setzt  er  voraus,  dafs  das  bekannte  allge- 
meine Gesetz  der  lebendigen  Kraft  auch  hier  statt  habe,  d.h. 
dafs  auch  hier  die  Summe  der  Froducte  jeder  Masse  in  das 
Quadrat  ihrer  Geschwindigkeit  constant  sey.  Dann  nimmt  er 
noch  an,  dafs  die  parallel  mit  Jer  brechenden  Oberflache  auf- 
gelösten Theile  auch  noch,  nachdem  sie  diese  Fläche  verlas- 
sen haben,  ihre  frühere  Relation  beibehalten,  dafs  nämlich 
(übereinstimmend  mit  den  in  §.  27.  aufgestellten  Gesetzen 
des  Stofses  elastischer  Körper)  die  relativen  Bewegungen  vor 
und  nach  der  Begegnung  der  Aethertheilchen  in  ihrer  Gröba 
gleich,  in  ihren  Zeichen  aber  entgegengesetzt  seyn  solieo. 
Nimmt  man  diese  beiden,  in  der  That  sehr  wahrscheinlichen 
Voraussetzungen  an,  und  bemerkt  man  wieder,  dafs  die  Mas- 
sen der  beiden  Aethertheilchen  sich  wie 

Sin.  R  Cos»  I :  Sin.  I  Cos.  R 

verhalten,  und  nennt  man  endlich  a,  b  und  c  die  Verschie- 
bungen des  einfallenden,  des  gebrochenen  und  des  reflectirten 
Strahls,  so  gelangt  man  zu  folgenden  zwei  Gleichungen  : 

a*.  Sin.  R  Cos.  I  =  b*.  Sin.  I  Cos.  R  +  c*.  Sin.  R  Cos.  I 

und 

aCos.I  =  b  Cos.R  +  cCos.I. 
Eliminirt  man  daraus  die  Gröfse  b,  so  erhält  man 

c*  (Sin.  2  R +Sin.  2 1)  —  2  a  c  Sin.  2 1  -  a*  (Sin.  2  R— Sin.  2 1)=0, 
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auch  so  geschrieben  werden  kann 

(c _ a) .  [c (Sin. 2 R + Sin. 2 1)  +  a (Sin.  2R  —  Sin. 2 1)  ]  =  0 . 

Dieser  letzten  Gleichung  geschieht  zuerst  Genüge,  wenn  man 
c  =  a  setzt.  Da  aber  daraus  folgt,  dafs  b  gleich  Null  ist,  so 
bezieht  sich  dieser  Fall  blofs  auf  die  totale  Reflexion ,  mit 
welcher  wir  es  aber  hier  nicht  zu  thun  haben.  Die  zweite 
noch  übrige  Auflösung  dieser  Gleichung  giebt 

c^      fl  Tang.(R-I) 
a'T.ng.(R  +  I) 

und 

t,  Co$A  f4  A  Tang.CR-I)^ 

'Cos.R  V    T  Tang.(R  +  1))' 

Wird  daher  zur  Auflösung  unseres  Problems  die  Vibration  der 
einfallenden  Welle  durch  den  Ausdruck 

a.Sin.  ^  (at  — x) 

dargestellt,  so  wird  die  der  reflectirten  Welle  seyn 

T.ng.(R-I)  i„ 

**T.Dg.  (R+i)' s  * r (Bt  - x) 

■ 

nnd  für  die  Vibration  der  gebrochenen  Welle  wird  man 
haben 

Cos.I  /        Tang.  (R  —  I)\         2*  , 

I.  Aus  dem  vorhergehenden  Ausdrucke  lassen  sich  be- 
sonders zwei  merkwürdige  specielle  Fälle  herausheben.  Der 
erste  Fall  ist  der,  wenn  man 

R  +  I  =  90° 

setzt.  Dann  ist  die  Vibration  der  reflectirten  Welle  gleich 
Null.  Nehmen  wir  nun  an,  dafs  solche  transversale  Vibratio- 
nen in  allen  Richtungen  unter  diesem  Winkel  auf  eine  Glas- 
ebene fallen,  nnd  lösen  wir  dieselben  in  zwei  Arten  auf,  die 
eine  parallel  zu  der  Einfallsebene,  die  andere  senkrecht  ge- 
gen dieselbe.  Die  erste  Art  wird,  wie  wir  so  eben  gesehn 
haben,  keinen  reflectirten  Strahl  haben,  die  zweite  aber  wird 
(nach  §.  54.)  allerdings  einen  solchen  reflectirten  Strahl  zeigen. 
Also  wird  für  diesen  ersten  besondern  Fall  das  reflectirte 
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blofs  aus  solchen  Vibrationen  bestehn,  die  zu  der  Reflexions- 
ebene  senkrecht  sind«  Unsere  obige  Bedingung  R  +  1=  90° 
giebt  aber 

1 

Sin.  R  =  Cos.  I  oder —  Sin.  1=  Cos.  I, 
das  heifst,  sie  giebt 

Tang.I=/t* 

und  durch  diese  Gleichung  wird  (nach  §.  48.  IV.)  der  Pola- 
risationswinkel bestimmt.    Derjenige  Incidenzwinkel  also,  bei 
welchem,   nach  der  Theorie,  die  Vibrationen  des  reflectirteo 
Strahls  alle  senkrecht  zu  der  Einfallsebene  stehn,  ist  identisch 
mit  dem  Winkel,  bei  welchem,  nach  den  Beobachtungen,  der 
reflectirte  Strahl  in  der  Einfallsebene  gänzlich  polarisirt  wird. 
Wir  haben  aber  oben  (§.  510  au^  theoretischem  Wege  gefun- 
den y    dafs  der  Strahl  eines  einaxigen  Kry Stalls,    der  die  ge- 
wöhnliche Refraction   erleidet  und  der  (nach   §.  48-  III.)  in 
der  Hauptebene  polarisirt  ist,    durch  solche  Vibrationen  her- 
vorgebracht wird,  die  zur  Hauptebene  senkrecht  stehn.  Aus 
diesen  Gründen  wird  man  also,  wie  in  §.  48.  IX.,  sagen,  daß 
das  in  einer  bestimmten  Ebene  polarisirte  Licht  aus  Vibratio- 
nen besteht,  die  zu  dieser  Ebene  senkrecht  sind. 

II.  Der  zweite  hier  besonders  zu  erwähnende  Fall  tritt 
dann  ein,  wenn  die  zwei  Flächen  dertGlasplatte  parallel  sino, 
so  dafs  I  und  R  an  zweiten  Fläche  identisch  wird  mit  11 
nnd  I  an  der  ersten.  Ist  das  vqn  der  ersten  Fläche  reflectirte 
Licht  polarisirt  oder  ist  R  +  I  an  der  ersten  Fläche  gleich 
90°,  so  wird  auch  R  +  I  an  der  zweiten  Fläche  gleich 
90°,  nnd  sonach  ist  also  das  von  der  zweiten  Fläche  im  Glase 
reflectirte  Licht  ebenfalls  polarisirt,  was  mit  den  Beobachtun- 
gen vollkommen  Übereinstimmt. 

56)  Bestimmung  der  Pol  a r isati onsebe ne  bei  schief 

einfallendem  Lichte« 

Es  falle  ein  Licht,  das  in  einer  um  den  Winkel  O  ge- 
gen die  Einfallsebene  geneigten  Ebene  polarisirt  ist,  auf  die 
Oberfläche  eines  brechenden  Mediums;  man  suche  die  Lage 
der  Polarisationsebene  des  reflectirten  Lichts. 

Wird  die  Vibration  eines  Aethertheilchens  vor  dem  Ein- 
fall des  Lichts  durch 

■ 
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a 


Sin.  —  (ot  -  x) 


vorgestellt,  dessen  Richtung  mit  der  Einfallsebene  den  Win- 
kel (90°  —  0)  bildet,  so  kann  man  dieselbe  in  zwei  andere 
auflösen 

aCos.  0.Sin.  ~  (at — x)  und  a Sin.  0. Sin.  ~^(at —  x), 

wovon  die  erste  senkrecht  und  die  zweite  parallel  zur  Ein- 
fallsebene steht.  Dieselben  beiden  Ausdrücke  werden  auch 
für  den  reflectirten  Strahl  gelten  /  wenn  man  in  beiden  der 
Giöfse  x  denselben  Werth  giebt  und  wenn  man  die  beiden 
Factoren  a  Cos.  0  und  a  Sin.  0  in  dem  oben  (§.  54.  und  55.) 
gegebenen  Verhaltnisse  ändert,  .so  dafs  man  daher  für  die  re- 
flectirten  Strahlen  haben  wird 


_     ^  Sm.(R — I)  ...    2n  ,  N 
Sin.  (ft-f-1)         X    *  ' 

für  die  zur  Einfajlsebene  senkrechten  und 

-aSin  0  Tang>(R-I)  2n  f  . 
-aSin.O.Tang  (R+1).Sin.T  (at-x) 

für  die  zur  Einfallsebene  parallelen  Vibrationen.  Da  beide 
immer  dasselbe  Verhäitnifs  beibehalten,  welches  auch  der  Werth 
von  x  seyn  mag,  so  folgt,  dafs  die  aus  beiden  zusammen- 
gesetzte Vibration  ganz  in  ^derselben  Ebene  und  dafs  daher 
das  reflectirte  Licht  polarisirt  seyn  wird.  Nennt  man  cj  den 
Winkel,  unter  welchem  die  neue  tolarisationsebene  gegen  die 
Einfallsebene  geneigt  ist,  oder  ist  90p — co  der  Winkel,  unter 
welchem  die  Richtung  der  neuen  Vibration  gegen  die  Ein- 
fallsebene ateht,  so  hat  man 

C    ö  Sin.(R—I) 
«uos.ü.  Cot.(R— I) 

Tang.(R+I) 

©4 auch   '  "   ' :  :i  / 

l ang.  to  _  —  Tang;  0 .  ^  (R  _r)  • 

Sind  beide  Winkel  I  und  R  nur  klein,  fo  haben  0  nnd  u 
verschiedene  Zeichen.     Dieses  zeigt,  dafs  die  Polarisations- 
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ebenen  vor  und  nach  der  Reflexion  zu  beiden  Seiten  der  Ein- 
fallsebene geneigt  sind  (man  nimmt  nämlich  diese  Neigungen 
auf  derselben  Seite  der  Einfallsebene  an,  wenn  die  ehern 
Theile  der  beiden  Ebenen  auf  derselben  Seite  der  Einfalls- 
ebene liegen).  Ist  aber  R  +1=90°,  das  heifst,  ist  der  Ein- 
fallswinkel gleich  dem  Polarisationswinkel,  so  coincidirt  die 
Polarisationsebene  mit  der  Einfallsebene,  und  wenn  I  noch 
weiter  wächst,  so  erhalten  0  und  w  dieselben  Zeichen»  Auch 
diese  Resultate  der  Theorie  stimmen  vollkommen  mit  den  Ex- 
perimenten von  Araoo  und  Bekwster  überein. 

57)  Intensität  des  auf  der  innern  Seite  des  Me- 
diums unter  einem  bestimmten  Winkel  ein- 
fallenden und  daselbst  reflectirten  Lichtes. 

Nehmen  wir  nun  an ,  dafs  das  Licht  auf  der  innern  Seite 
einer  Glasplatte  unter  einem  Winkel  auffalle,  der  gleich  oder 
grüfser  ist,  als  der  Winkel  der  totalen  Reflexion,  und  suchen 
wir  die  Intensität  des  daselbst  reflectirten  Lichtes.  Hier  wer- 
den die  in  §•  54.  und  55*  erhaltenen  Ausdrücke  imaginär, 
dessenungeachtet  «eigen  aber  die  Beobachtungen  auch  hier 
»och  eine  Reflexion  des  Lichtes.     Wie  soll  man  sich  dieses 

.  Nach  dem  oben  angeführten  Princfp  der  Erhaltung  der 
lebendigen  Kraft  sollte  die  Intensität  des  reflectirten  Strshlf 
gleich  seyn  jener  des  einfallenden  Strahls,  weil  hier  kein  ge- 
brochener Strahl  einen  Theil  der  lebendigen  Kraft  gleichsam 
für  sich  verwenden  oder  aufzehren  kann.  In  der  That  wird 
auch  diese  Intensität  in  den  beiden  Ausdrücken  des  §.  54. 
und  55*9  ehe  sie  die  imaginäre  oder  unmögliche  Form  an- 
nimmt (d.  h.  ehe  R  =  90°  wird),  gleich  der  Einheit  Nach 
diesem  Zeitpuncte  aber  wird  der  Ausdruck  für  den  hier  üt 

Rede  stehenden  Factor  der  zur  Einfallsebene  senkrechten  Vi- 

-  

bration,  wenn  man  pSin.l  für  Sin.R,  und  Y  —  1 .  Y  ^aSin«2I— 1 
für  Cos.R  setzt,  in  den  folgenden  Ausdruck  Übergehn 

Ii  Sin.  I  Cos,  I  -  Sin.  I ;  K^TTTV  Sin  «  1  -  j 
p  Sin.  I  Cos.  I  +  Sin.1 .  1T^T?       Sin.2 1—1 
oder  auch  in  < 
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Coa.2  V~  M  — l).Sio.2y» 
wo  der  Kür2e  wegen 

_    ,   T*^'Sio.»,i— 1 
Tang-*=  .  „ci 

gesetzt  worden  ist.  Ganz  ebenso  erhalt  man  für  den  Factor 
der  zur  Einfallsebene  parallelen  Vibration 

Sin.  I  Cos.  I  —  (i  Sin.  I .  iT^YX ^  Sin.» I  —  1 
Sin.  1  Cos.l  +  h  Sin.  I  .Y '  - 1 .  T  ft*  Sin.»  I  —  1 
oder  auch 

Cos.2 9—  ?  (— 1 ) Sin. 2 
wenn  man  der  Kürze  wegen  annimmt 

fi  lT$i%  Sin.  2  I  —  \- 


Tang.g)  = 


Cos.l 


I.    Da  es  unmöglich  ist,   dafs  diese  beiden  Ausdrücke 
ohne  Bedeutung  sind,  so  kommt  es  nun  darauf  an,  zu  erfah- 
ren, welche  Ansicht  man  mit  ihnen  verbinden  soll.  Fäes- 
bel  meint,  dafs,  da  die  Richtung  des  reflectirten  Strahls  und 
die  Intensität  der  Vibration  bereits  bestimmt  ist,  hier  nur  noch 
ein  einziges  Element  zur  Betrachtung  übrig  bleibt,  nämlich,  die 
Phase  der  Vibration.     Es  ist  allerdings  möglich,  dafs  jene 
Sonderbarkeit  der  mathematischen  Analyse  eine  solche  Aende- 
rung  der  Phase  andeutet,   da  der  einfallende  Strahl,  obschon 
er  keine  eigentliche  Refraction  mehr  erzeugen  kann,  doch  im- 
mer noch  eine  gewisse  Erschütterung  in  denjenigen  Aether- 
theilchen   hervorbringen  mufs,   die  an  der  Aufsenseite  der. 
Glasplatte  liegen.    Es  scheint,  als  ob  dadurch  der  Lichtstrahl 
retardirt  werden  müfste,   obschon  in  der  That  später  zu  be- 
sprechende Phänomene  die  Annahme  einer  AcceJerarior*  des- 
«ejben  nothwendig  machen.     Man  wird  also  annehmen  kön- 
nen,  dafs  die  Gröfsen  2tp  und  2  g)  mit  dieser  Acceleration 
•uf  irgend  eine  Weise  zusammenhängen1,  und  da  diese1  Gröfsen 


1  Fre«hei,'s  Schlafs  ist  folgender.  In  Terschiedenen  geometri- 
schen Fallen  zeigt  das  Vorkommen  einer  imaginären  Grofse  eine  Ver- 
änderung von  90  Grade«  in  der  Lage  der  Linie  an,  deren  Länge  mit 
der  GroTae  Y—  1  AoirJplicirt  iat.  Ea  ist  daher  wahrscheinlich,  dafs 
auch  hier  die  Mukiplication  mit  Y"^\  anzeigt,  dafs  die  Phase  der 
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Winkel  sina,  so  müssen  sie  mit  aen  übrigen  Winkeln  jener 
zwei  Ausdrücke  in  irgend  eine  Combination  treten.  So  z.  B« 
wenn 

aSin.  ^—  (ot  —  x) 

der  Ausdruck  wäre  für  die  zur  Einfallsebene  senkrechte  Vi- 
bration, unter  der'Voraussetzung,  dafs  keine  Acceleration  statt 
findet,  so  würde  der  Ausdruck  für  die  einer  solchen  Accele- 
ration unterworfene  Vibration  seyn 


,Sin.  £~  (at  —  x)  +  2V  ]  • 


II.  Das,  was  uns  hier  obliegt,  wo  wir  es  zunächst  mit 
den  Experimenten,  welche  durch  die  Theorie  dargestellt  wer- 
den sollen,  zu  thun  haben,  ist  blofs  die  Gräfte  2a>  —  2i/>,  die 
wir  durch  d  bezeichnen  wollen,  insofern  sie  die  Accelera- 
tion für  die  Vibrationen  betrifft,  die  zur  Einfallsebene  senk- 
recht und  mit  ihr  parallel  sind.    Es  ist  aber 

rr  f  >\  Cos.ir^sT^T3i  . 
Tang.(9-V0=-  J^Jl   > 

und  daraus  folgt 

•    1— Tang«C(P— V)     2^2Sin.*I— (14-^)Sm.JI+t 
Cos.J  —   — —  —  =-    —  • 


l+TanÄ.2(y— ^j—       (l  +  fi*)Sin.ai— 1 


Vibration  um  90  Grade  verändert  oder  hier  eigentlich  vergTofiert 
Vf  ird.  Demnach  wird  der  Ausdruck 

2  71 

[Cos.Si//  +lr^T.Sin.2^].Sin.       (ot  —  x) 
ao  zu  verstehn  seyn ,  ala  wäre  er 

Cos.SUf.Sio.^  (at  —  x)  +Sin.2i^:8in.  ^(«t  —  x  +  90°) 

t      #  i  ■ 

oder,  was  dasselbe  ist, 

Cos.2i^.Sin.^  («t  —  x)  +  Sin.  *> .  Cos.  -i?(«t— x) 

*  I  1 

oder  endlich 

Sit..  Pf  («t  -*)  +  tv], 

und  analog  für  den  andern  oben  angeführten  Ausdruck. 
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Aus  diesem  Ausdrucke   folgt,    dafs  tf  =  0  für  Sin«  1=  ~ 

oder  für  Sin.  1  =  1  ist,  und  dafs  6  seinen  größten  Werth 
erhält,  wenn 

2 


Sin. 2 1 


ist,  wo  man  hat 


Cos.J=  — 8/t*  —f. 

(l  +  fia)a  I# 


Nimmt  man  aber  J  =  45°,  so  hat  man  die  Gleichung 

(1  +  M2)  Goseck  1  —  Cosec.2!  =  1  + 
und  die  Auflösung  dieser  Gleichung  giebt,  wenn  man  für  Luft 
und  Kronglas  /u  =  1 ,5 1  setzt,  den  Werth  von 

I = 48°  37'  30"  oder  I = 54°  37'  20" . 
Wenn  also  das  Licht  unter  einem  dieser  beiden  Winkel  in- 
nerlich auf  die  Flache  des  Kronglases  auffällt,  so  wird  die 
Phase  der  Vibration  in  der  Einfallsebene  mehr  accelerirt  werden, 
als  die  der  auf  der  Einfallsebene  senkrechten  Vibration  bei45Gra- 
den.  Wird  aber  das  Licht  unter  denselben  Umständen  und  in 
derselben  Reflexionsebene  zwejmal  reflectirt,  so  wird  die  Vi- 
brationsphase in  der  Einfallsebene  mehr  accelerirt  werden,  als 
die  der  andern  Vibration  bei  90  Graden. 

III.    Construirf*man  sich  also  einen  Rhombus  aus  Glas,F{« 
von  dem  zwei  Seiten  zur  Ebene  des  Papiers  parallel  sind, 333. 
wahrend  die  zwei  andern  darauf  senkrecht  stehn,    und  sich 
in  den  Linien  AB,  BC,  CD  und  OA  projiciren,  und  sind 
die  Winkel  bei  A  und  C  gleich  54°  37',    so  wird  ein  in  F ' 
senkrecht  einfallendes  Licht  innerhalb  des  Glases  bei  G  und 
H  reilectirt  werden,    so  dafs  in  diesen  Puncten  die  Einfalls- 
winkel 54°  Ä7'  sind,   und  dann  wird  es  in  I  wieder  in  einer 
Richtung  austreten,    die  parallel  zu  jener  ist,    in  welcher  es 
bei  F  eingetreten  war.  Die  Immersion  in  F  und  die  Emersion  in  I 
wird  keine  Veränderung  in  dem  Licht  hervorbringen,  aber  die 
Wirkung  der  zwei  Reflexionen  in  G  und  H  wird  die  seyn,  dafs 
die  Phasen  der  Vibration  in  der  Ebene  des  Papiers  mehr  ac- 
celerirt seyn  werden,    als  die  Phasen  der  Vibrationen  iVi  der 
auf  di  esen  senkrecht   stehenden  Ebene.      Ein  so  construirter 
Rhombus  wird  der  Fresnefsche  Rhombus  genannt. 
IX.  Bd.  Ddddd 
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58)  Intensität  des  auf  der  innern  Seite  des  Me- 
diums unter  einem  bestimmten  Winkel  ein- 
fallenden, polarisirten  Lichtes. 

Nehmen  wir  nun  dasselbe  Problem  des  §.  57.  *t>er  für 
polarisirtes  Licht,  wieder  vor,  indem  wir  nun  voraussetzen, 
dafs  polarisirtes  Licht  im  Innern  eines  Mediums  unter  einem 
Winkel  auffalle,  der  gröfser  ist,  als  der  für  die  totale  Re- 
flexion notwendige,  und  suchen  wir  auch  hier  die  Intensi- 
tät des  reflectirten  Strahls.  Wenn  die  Polarisationsebene  mit 
der  Einfallsebene  den  Winkel  0  bildet,  so  wird  die  durch 
den  Ausdruck 

aSin.  ^  (at  —  x) 

dargestellte  Vibration  in  einer  Richtung  vor  sich  gehn,  die  den 
Winkel  90°  —  0  mit  der  Einfallsebene  bildet,  so  dafs  man 
also  wieder  für  die  zwei  aufgelösten  Seitenvibrationen  haben 
wird 

a Cos.  0. Sin.—  (at  —  x) 

für  die  zur  Einfallsebene  senkrechte  und 

aSin.0.Sin.^(at  —  x) 

für  die  zur  Einfallsebene  parallele  Vibration.  Die  letztere  die- 
ser beiden  Vibrationen  wird  (nach  §.  57.  H.)  um  die  Grote 
d  mehr  accelerirt  seyn,  als  die  erste.  Drückt  daher,  nach  er- 
folgter Reflexion, 

aCos.0.Sin.y  (at  —  x) 

die  zur  Einfallsebene  senkrechte  Vibration  aus,  so  wird  rcan 
auch 

•  Sin. 0. Sin.  j^(«t  — x)+dj 

für  die  zur  Einfallsebene  parallele  Vibration  annehmen  müssen. 
Dieselben  Ausdrücke  werden  auch  noch  gehen,  wenn  <J»s 
Licht  innerlich  mehrere  Male  reQectirt  wird,  da  die  Einfalls- 
ebenen  immer  dieselben  bleiben. 

Dieses  vorausgesetzt  wollen   wir   nun  die  Dewegur^&o 
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eines  Aethertheilchens  in  dem  reflectirren  Lichtstrome  unter- 
suchen und  zu  diesem  Zwecke  die  Ordinate  y  in  der  Re- 
flexionsebene und  z  darauf  senkrecht  nehmen.  Der  Anfang 
der  Axen  dieser  zwei  Coordinaten  soll  der  Funct  seyn,  wo 
das  Aethertheilchen  anfänglich  in  Ruhe  war. 

I.    Sey  zuerst  0  =  45°  und  6*  =  90°,  wodurch  der  Fall  in 
Faessel's  Rhombus  dargestellt  wird,  wenn  die  Polarisations- 
ebene um  45  Grade  gegen  die  Reflexionsebene,  geneigt  ist 
Hier  hat  man  also 

y  =  a  K^.Cos.  y-  (<*t  — x), 
Z==a  rf.Sin.~2  (at  —  x) 

und 

y'+z*=,}a«, 

das  heifst,  jedes  Aethertheilchen  beschreibt  einen  Kreis,  des- 

...  a 
sen  Halbmesser  gleich  .r?r=  ist. 

Y  2 

- 

IL  Sey  ferner  d  =  90°,  wie  zuvor*  wahrend  0  unbe- 
stimmt bleibt  und  irgend  einen  Werth  haben  kann,  wodurch 
demnach  der  allgemeine  Fall  in  Fäesnel's  Rhombus  dargc«* 
stellt  wiid.    Hier  hat  man 

y  =  aSin.  Ö.Cos,  ^  (at  x), 


a  Cos.  0 .  Sin.  ^  (a  t  —  x)* 


•und  daraus  folgt 

V 


i, 


»'Sin.'©  *  «2Co*.*  0 

das  heifst,  jedes  Aethertheilchen  beschreibt  eine  Ellipse,  de- 
ren halbe  Axen  sind 

a  Sin.  0  parallel  mit  der  Reflexionsebene 

und 

a  Cos*  0  senkrecht  zu  derselben  Ebene. 

» 

III.  In  dem  ganz  allgemeinen  Falle,  wo  0  und  if  jeden 
möglichen  Werth  haben  können,  erhält  man 

Ddddd  2 
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y = a Sin. 0 .  £  Sin.  ^  (a t  —  x) .  Co«.  J  +  Co«,  y  (at  --x).Sio  J j 

2/r 

2  =  aCos.0.  Cos,  -y  (ot  —  x) . 
Aus  letzterer  Gleichung  folgt 

COS.  -r-  (ttt  —  X)=   7-  , 

A  a  Cos.  (y 

so  dafs  man  daher  für  die  gesuchte  Curv©  des  Aetherlheil- 
cheos  die  Gleichung  erhalt 

(y  -  z  Tang.  0 .  S i  n.  j;2  =  a2  Sin.2  0 .  Co«.2  J .  £l  -  Cos.  *  ^  (at  -  x)  j 

=  a2  Sin.2  0  Cos.2  J— z2  Tang  2  0  Cos.2  d , 

und  dieses  ist  die  Gleichung  einer  Ellipse,  deren  Axen  gegea 
die  Reflexionsebene  geneigt  sind. 

IV.  Endlich  hat  noch  für  alle  Werthe  von  S9  wenn 
0=0  oder  0  =  90°  ist,  das  reflectirte  Licht  ganz  dieselbe 
Polarisation,  wie  das  einfallende. 

Ig.  V.  Sey  ANN'  ein  Cylinder  von  kreisförmiger  Basis, 
*. dessen  Seitenlinien  auf  dieser  Basis,  die  zugleich  <He  Ebene 
der  yz  seyn  soll,  senkrecht  stehn.  Sey  a  der  Halbmesser  dieses 
Kreises,  C  der  Mittelpunct  desselben,  und  überdiefs  der  Halb« 
messer  CA  auf  dem  Durchmesser  NN'  senkrecht.  Wird  auf 
der  Oberfläche  dieses  Cylinders  ein  Faden  AMM'...  so  auf* 
gewunden,  dafs  die  senkrechte  Entfernung  MQ  jedes  Pancte* 
M  des  Fadens  von  der  Basis  dem  Kreisbogen  A  Q  proportio- 
nal ist,  so  fälle  man  von  dem  Puncte  Q  das  Loth  QP  auf 
den  Durchmesser  NNr,  und  man  hat,  wenn  der  Winkel 
ACQ  =  v  ist,  CP  =  y  =  aSin.y  und  PQ  =  z  =  aCos>,  ss 
wie  endlich 

QM  =  x  =ss  b.ar, 
wo  b  irgend  eine  Constante  bezeichnet. 

Eliminir*  mon  aus  diesen  drei  Gleich  ngen  die  GrCfse  >, 
so  erhalt  man  \ 

y2+z*=a% 
y  es  a  Sin.  ~, 

üb 

X 

z  =  a  Cos.  — - 
ab 


i 
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für  die  Projectionen  der  bekannten  kreisförmigen  ÜcJirauben- 
linie  AMM'..  in  den  drei  coordinirten  Ebenen.  Vergleicht 
man  diese  Ausdrücke  mit  den  oben  in  Nr.  L  erhaltenen,  so 
sieht  man,  dafs  beide,  wenn  die  Gröfse  t  constant  angenom- 
men wird,  identisch  sind,  so  dafs  also  für  den  Fall  der  Nr. I. 
e^ne  Reihe  von  Aethertheilchen ,  die  anfänglich  in  einer  ge- 
raden Linie  gestanden  haben,  durch  dieReflexiou  in  die  Stellung 
der  kreisförmigen  Schraubenlinie  t  gelangen  müssen.  In  den 
zwei  andern  Fällen  der  Nr.  II.  und  III.  reihen  sich  diese  Ae- 
thertheilchen in  eine  andere  Curve  von  doppelter  Krümmung, 
die  man,  analog  mit  der  vorhergehenden,  eine  elliptische 
Schraubenlinie  nennen  kann. 

VI.    Wir  werden x  uns  daher  die  abkürzenden  Ausdrücke 
erlauben  können,    dafs  das  polarisirte  Licht  durch  die  Re- 
flexion im  Allgemeinen  eine  elliptisch*  Polarisation  erhält, 
die  für  den  besondern  Fall  der  Nr.  L  in  eine  circuläre  Po- 
larisation übergeht.    Alles  andere,  auf  die  bisher  betrachtete, 
gewöhnliche  Weise  polarisirte  Licht  wollen  wir  als  mit  einer 
ebenen  Polarisation  begabt  ansehn.    Aus  Nr.  II.  folgt,  dafs  man 
mit  Frks.nel's  Rhombus  elliptisch  polarisirtes  Licht  von  je- 
dem Grad  der  Ellipticität  hervorbringen  kann,  wenn  man  ihn 
nur  gegen  die  Polarisationsebene  in  die  gehörige  Lage  stellt. 
Wir  werden  spater  sehn,    dafs  m»n  diese  elliptische  Polarisa- 
tion auch  noch  durch  andere  Mittel  r  als  Faeskel's  Rhombus, 
hervorbringen  kann.    Zur  bequemen  Anwendung  bei  den  Ex- 
perimenten kann  man  diesen  Rhombus  in  einen  Rahmen  fas- 
sen, mittelst  dessen  man  den  Rhombus,  ohne  den  Durchgang 
des  Lichts  zu  stören,  rund  um  die  Axe  HI  dreht.  Dieser 
Rahmen  kann  auf  die  eine  Platte  der   oben  (Fig.  225)  be-|, 
schriebenen  Polarisationsmaschine  gesetzt  werden,    wo  dann 
das  bei  C  eben  polarisirte  Licht  durch  den  Rhombus  in  circn- 
lär  oder  elliptisch  polarisirtes  verwandelt  wird  und  aus  der 
Seite  DC  des  Rhombus,    die  der  andern  analysierenden  Platte 
K  gegenübersteht ,  heraustritt.   Ist  der  Apparat  mit  einem  ge- 
theilten  Rande  versehn,  so  dafs  man  dadurch  den  Winkel  der 
Polarisations -  und  Reflexionsebene  angeben  kann,   so  findet 
man,  dafs,  wenn  dieser  Winkel  gleich  0°,  90°,  180°  oder  270° 
ist,  das  eben  polarisirte  Licht  nicht  geändert  wird,  dafs  es  für 
45°,  135°,  225°  und  315°  die  circuläre,  und  endlich  lux  Je- 
den andern  Winkel  die  elliptische  Polarisation  erhält. 


Digitized 


1518  Undulation. 


59)   Nähere  Betrachtung   der  circa la reo  Po- 
larisation. 

Das  circulär  polarisirte  Licht  kann  immer  in  zwei  Vi- 
brationen aufgelöst  werden,  von  welchen  die  eine  parallel  und 
die  andere  senkrecht  zu  irgend  einer  willkürlichen  Ebene  ist, 
so  dafs  die  Gröfsen  dieser  Vibrationen  stets  dieselben  bleiben. 
Folglich  zeigt  dieses  Licht,  wenn  es  durch  die  analysirende 
Platte  K  (§.  48.  VI.)  des  genannten  Apparates  untersucht  wird, 
kein  Zeichen  von  Polarisation.  Wenn  aber  elliptisch  polari- 
sirtes  Licht  auf  dieselbe  Weise  in  zwei  Vibrationen  aufge- 
löst wird,  so  verschwindet  keiner  dieser  beiden  Theile,  ob- 
schon  ihre  Gröfsen  sich  immer  andern,  und  dieses  ist  daher 
der  Grund,  warum  es,  durch  die  analysirende  Platte  unter- 
sucht, ein  theilweise  polarisirtes  Licht  zeigt. 

L  Noch  müssen  wir  zwischen  zwei  Arten  von  circula- 
rer  Polarisation  unterscheiden.  Wir  haben  oben  gesehn,  dafs, 
wenn  in  Fresbel's  Rhombus  der  Winkel  a=45°  ist,  das  Licht 
circulär  polarisirt  wird.  Allein  dasselbe  hat  auch  statt,  wenn 
a  = — 45?  Vfird,  denn  im  letzten  Falle  hat  man 

- 

y  =  — a  "K^j  .  Cos.  ^  (at—  x), 

*  =  +  a  Vi  .  Sin.  ^  (at  —  x)  , 
woraus  sofort  folgt 

y*  +z*=fa'. 

Der  Unterschied  zwischen  dem  hier  und  dort  Gesagten  besteht 
blofs  in  der  Richtung  der  einzelnen  Aetherlheilchen.  Dort 
hatte  man 

Z  _  2  71    .  . 

-  =  Tang.  —  (at-x) 

und  hier 

i  =  — Tang.y  (at— x) 

oder  dort  ist  die  Spirale,  in  welcher  sich  die  Aetherlheilchen 
bewegen,  rechts,  hier  aber  links  gewunden.  Aehnliche  Un- 
terscheidungen der  beiden  Seiten  wird  mau  auch  bei  den  el- 
liptischen Polarisationen  bemerken. 


> 
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60)    Vergleichung  des  Vorherge  h>en d e n  mit  den 

Beobachtungen. 

Wenn  man  dag  von  Fressel's  Rhombus  kommende  Licht 
durch  einen  zweiten  Rhombus  derselben  Art  gehn  laTst,  so 
ist,  wenn  die  Lagen  der  beiden  Rhomben  ähnlich  sind,  das 
aus  dem  zweiten  austretende  Licht  eben  polarisirt ,  aber  die 
neue  Polarisationsebene  ist  um  den  Winkel  2  0  gegen  die  vo- 
rige geneigt.  Die  Erklärung  dieser  Erscheinung  ist  folgende. 
Die  Vibrationen  in  der  Einfallsebene  sind  um  90°  durch  den 
ersten  Rhombus  und  neuerdings  um  90°  durch  den  zweiten 
mehr  accelerirt,  als  die  anderen,  die  auf  der  Einfallsebene  senk- 
recht stehn.  Ist  also,  wie  in  §.  58 1  die  zur  Einfallsebene 
senkrechte  Vibration  , 

In 

a  Cos.  0.  Sin.  —  (ot  —  x) 
so  wird  die  zu  dieser  Ebene  parallele  Vibration  seyn 
•  Sin.  0.Sin.  p2  («t-x)  +  180° 

■ 

oder,  was  dasselbe  ist, 

4      —  a  Sin.  0  .Sin. ~  (« t  —  x). 

Da  sie  immer  in  demselben  Verhaitnifs  stehn ,  so  ist  auch  die 
Vibration  ganz  in  derselben  Ebene,  oder  das  Licht  ist  pola- 
risirt. Aber  da  die  Tangente  des  Winkels  mit  der  Reflexions- 
ebene —  Tang.  0  statt  +  Tang,  ß  ist  (welchen  letzten  Werth 
sie  znvor  hatte),  so  ist  die  Polarisationebene  auf  diejenige 
Seite  der  Reflexionsebene  hin  geneigt,  die  der  früheren  Seite 
entgegengesetzt  ist,  und  zwar  um  denselben  Winkel,  weswe- 
gen die  Veränderung  der  Richtung  gleich  2  0  ist. 

I.  Wird  aber  der  zweite  Rhombus  in  eine  Lage  gebracht, 
die  um  90°  von  der  Lage  des  ersten  abweicht,  so  ist  das 
ausströmende  Licht  dem  einfallenden  ähnlich.  Denn  die  Vi- 
brationen, die  durch  den  ersten  Rhombus  am  meisten  accele- 
rirt wurden,  werden  durch  den  zweiten  am  wenigsten  acce- 
lerirt und  umgekehrt,  so  dals  das  Verhaitnifs  ihrer  Phasen  da- 
durch nicht  geändert  wird. 
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v  II.  Wir  kennen  nur  noch  einen  Fall,  wo  die  Reflexion 
von  keiner  Refraction  begleitet  wird,  nämlich  die  Reflexion 
des  Lichts  von  metallischen  Oberflächen.  Auch  hier  zeigt  der 
reflectirte  Strahl  ganz  ähnliche  Eigenschaften  mit  demjenigen 
Lichte,  welches  von  Glasflächen  vollständig  reflectirt  wird.  Ist 
der  einfallende  Strahl  eben  polar  i  Air  ty  so  erscheint  der.reflectirte 
Strahl  in  der  That  elliptisch  polarisirt,  und  die  Differenz  der 
Phasen  variirt  auch  hier  mit  dem  Einfallswinkel.  Dennoch  ist 
es  keineswegs  ausgemacht,  dafs  diese  Reflexion  von  Metall- 
flachen  ganz  den  vorhin  auseinandergesetzten  Gesetzen  unter* 
liegt.  Es  scheint,  dafs  die  letztgenannte  Reflexion  selbst  von 
der  des  Schalls  in  der  Luft  wesentlich  verschieden  ist.  Nach 
Brewstek's  Experimenten  scheint  es,  dafs  bei  Reflexionen 
von  metallischen  Flächen  das  Verhältnifs  der  zur  Reflexions- 
ebene parallelen  und  der  senkrechten  Vibrationen  verschieden 
tey,  weswegen  bei  mehrfacher  Wiederholung  dieser  Reflexio- 
nen die  parallelen  Vibrationen  bald  gänzlich  unsichtbar  wer- 
den. Auch  scheinen  verschiedene  Metalle,  wie  Stahl  und  Sil- 
ber, in  dieser  Beziehung  selbst  sehr  verschieden  zu  seyn1. 
Eine  vollkommen  genügende  Darstellung  dieses  Gegenstandes 
ist  noch  von  der  Zukunft  zu  erwarten. 

*  • 

\ 

G.  Farbenerßcheinungen  des  polarisirtea 

Lichtes. 

61)  Erklärungen. 

Es  wurde  bereits  oben  (§.  48«  VI.)  als  eine  der  Funda- 
mentalerscheinungen der  Polarisation  angeführt,  dafs,  wenn 
die  beiden  Reflexionsebenen  C  und  K  (Fig.  225)  zu  einan- 
der senkrecht  stehn  und  die  Incidenzwinkel  von  beideo  den 
polarisirenden  Winkeln  gleich  sind,  das  von  C  reflectirte  Licht 
nicht  mehr  fähig  ist,  auch  wieder  von  K  zurückgeworfen  «a 
werden.  Wird  das  Auge  nahe  bei  K  so  gestellt ,  dafs  es  das 
Bild  in  C  sieht,  so  sieht  man  eigentlich  einen  finstern  Fleck 
im  Mittelpuncte ,  und  das  ganze  ßild  selbst  ist  zwar  nicht  so 
schwarz,  wie  sein  Centralpunct,  aber  doch  noch  immer  sehr 


1   Vergl,  Banw»T«t  on  eUiptic  Polaritaüpn ,  in  Philo».  Tri« 

1330. 
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dunkel.  Legt  man  alsdann  zwischen  C  und  K  ein  das  Licht 
doppelt  brechendes  Krystallblattchen ,  so  wird  das  Bild  von  C 
im  Allgemeinen  sehr  hell  gesehn,  aber  zuweilen  wird  es  auch 
durch  mehrere  dunkle  Streifen ,  zuweilen  von  hellfarbigen  Rin- 
gen n.  dgl.  durchkreuzt.  Neigt  man  die  Platte  gegen  ihre 
frühere  Lage,  so  andern  sich  auch  die  Lagen,  Farben  und 
Gestalten  dieser  Streifen,  Kreuze  und  Ringe,  zum  Deweise, 
dafs  diese  Dinge  von  der  Stellung  des  Lichtstrahls  gegen  ge- 
wisse bestimmte  und  fixe  Linien  der  Krystallplatte  abhängig  seyn 
müssen.  Sehr  oft  sind  die  Farben,  in  welchen  die  erwähnten 
Erscheinungen  prangen,  von  überraschender  Schönheit,  und  diese 
Farbenpracht,  so  wie  die  symmetrische  Anordnung  der  einzel- 
nen Theile  dieser  Bilder,  die  mit  der  Drehung  der  Reflexions- 
ebene K  um  ihre  Axe  O  Immer  wechselt,  macht  jene  Phä- 
nomene bei  weitem  zu  den  glänzendsten,  die  wir  bisher  auf 
dem  Gebiete  der  Optik  kennen  gelernt  haben.  Legt  man  abei 
nur  eine  gemeine  Glasplatte  zwischen  die  zwei  Reilexio'ns- 
ebenen,  so  sind  jene  Erscheinungen  nicht  weiter  zu  sehn.  Ja 
selbst  bei  der  doppelt  brechenden  Krystallplatte  bleiben  sie  un- 
sichtbar ,  wenn  die  Platte  so  gestellt  wird ,  dafs  sie  das  Licht 
aufnimmt,  ehe  dasselbe  noch  in  C  polarisirt  worden  ist,  oder 
auch,  nachdem  es  schon  in  K  analysirt  worden  ist«  Es  scheint 
naher,  dafs  eine  solche  doppelt  brechende  Platte  im  Allge- 
meinen die  Eigenschaft  besitzt,  das  bereits  polarisirte  Licht 
dergestalt  zu  andern,  dafs  dasselbe  entweder  durch  den  Ver- 
lost seiner  Polarisation  oder  auch  durch  eine  Aenderung  der 
Ebene  derselben  die  Fähigkeit  erhält,  nach  bestimmten,  viel- 
leicht sehr  zusammengesetzten  Gesetzen  reflectirt  zu  werden. 

I.  Ueberhaupt  zeigen  alle  Körper,  welche  das  Licht  dop- 
pelt brechen,  im  natürlichen  sowohl,  als  auch  besonders  im 
polarisirten  Lichte  mehrere  merkwürdige  Erscheinungen.  Ein 
Würfel  aus  Dichroit  z.  B.  zeigt  sich  schon  im  natürlichen 
Lichte  in  einer  schönen  blauen  Farbe,  wenn  er  nach  der 
Richtung  der  Brechungsaxe  vor  das  Äuge  gehalten  wird,  in 
einer  darauf  senkrechten  Richtung  aber  erscheint  er  gelb.  Ein 
Würfel  aus  Turmalin  zeigt  sich  in  der  Richtung  seiner  Axa 
sogar  völlig  undurchsichtig,  während  er  in  einer  darauf  senk- 
rechten Richtung  in  den  diesem  Mineral  sonst  eigenthümlichen 
(grünen,  braunen  u.  s.  w.)  Farben  erscheint.  Aber  viel  inter- 
essanter noch  sind  die  Farbenerscheinungen  dieser  und  anderer 
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Körper,  wenn  polarisirtes  Licht  auf  dieselben  fallt.    Wird  ein 
dünnes  Glimmer-  oder  Gypsblättchen  auf  dem  Tisch  H  des 
Polarisationsinstruments  (Fig.  224)  gelegt,    so  dafs  polarisirtes 
Licht  senkrecht  durch  dasselbe  geht  und  dann  auf  mehrere 
über  einander  gelegte  Glasplatten  in  K  fällt,  so  sieht  man  so- 
wohl in  dem  von  dem  Glase  reflectirten,    als  auch  in  dem 
durchgelassenen  Lichte  das  Blättchen  farbig,  und  zwar  ist  die 
Farbe  im  reflectirten  Lichte  die  complementäre  von  der  des 
durchgelassenen  Lichts1.      Dreht  man  dann  das  Blättchen  um 
den  durchgehenden  Strahl  wie  um  eine  Axe,   so  ändert  sich 
nicht  die  Beschaffenheit,  wohl  aber  die  Intensität  der  Farbe, 
und  es  giebt  vier  Stellungen  des  Blättchens,  wo  die  Färbung 
die  gröfste,  und  vier  andere,  wo  sie  die  kleinste  Intensität  hat, 
das  Erstere  da,  wo  sein  Hauptachnltt  gegen  die  PoIarisatioM- 
ebene  um  45°  geneigt  ist ,  und  das  Zweite  dort,  wo  der  Haupt- 
Schnitt  mit  der  Polarisationsebene  parallel  oder  darauf  senk- 
recht ist.     Dreht  man  hingegen  bei  ruhiger  Lage  des  Blätt- 
chens den  Rahmen  G ,  welcher  die  Glasplatte  K  enthält,  so  än- 
dert sich  sowohl  die  Farbe  des  durchgelassenen  als  auch  die 
des  reflectirten  Lichts  und  geht  bei  einer  Drehung  des  Rah- 
mens um  90  Grade   in  die  zur  vorhergehenden  complemec- 
täre  Farbe  über.     Läfst  man  das  Licht,    nachdem  es  durch 
das  Blättthen  gegangen  ist,  statt  durch  die  Glasplatte  K,  durch 
einen  isländischen  Späth  gehn ,  so  erleidet  es  durch  die  dop- 
pelte Brechung  in  diesem  Spathe  dieselben  beiden  'IVfodifica- 
tionen  auf  einmal,   die  es  in  der  Glasplatte  durch  Reflexioo 
und  Refraction  einzeln  erfahren  hat ,  und  man  sieht  daher  auf 
einmal  zwei  farbige  Bilder,    die  an  der  Stelle,    wo  sie  sich 
decken,  weifs  erscheinen,  zum  Beweise,  dafs  die  beiden  Far- 
ben complementär  sind.    Uebrigens  mufs  man  bei  diesen  Ver- 
suchen mit  dem  isländischen  Späth  die  Röhre  F  des  Polarisa- 
tionsinstruments unten  mit  einem  Deckel  verschliefsen ,  der  not 
eine  etwa  zwei  oder  drei  Linien  weite  Oeffnung  hat,  und  diese 
Oeffnung  ist  es,  die  man,  nach  dem  Vorhergehenden,  farbig 
sieht. 

II.    Die  so  hervortretenden  Farbenerscheinungen  sind  fce- 

X  Diese  Farbeopaaro  des  durchgelassencn  und  des  reflectirten 
Lichts  sind  demnach  entweder  Kolli  und  Grün,  oder  Orange  uad 
Iitau,  eder  Gelb  und  Violett. 
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sonders  dann  sehr  schön,  wenn  ein  Krystallblättchen  senk- 
recht oder  doch  nahe  senkrecht  auf  die  Axe  der  doppelten 
Brechung  geschnitten  ist,  und  wenn  dann  ein  polarisifter  con- 
vergirender  Lichtkegel  darauf  fällt,  dessen  Axe  senkrecht  durch 
das  Blättchen  geht1.  Wird  das  Blättchen  aas  isländischem 
Späth  und  in  allen  seinen  Theilen  gleich  dick  geschnitten,  lei- 
tet man  darauf  einen  convergirenden  polarisirten  Strahlenkegel, 
dessen  Axe  mit  der  des  Krystalls  parallel  ist,  und  läfst  man 
ihn  dann  unter  dem  polarisirenden  Winkel  auf  eine  Glasplatte 
einfallen,  damit  er  durch  sie  entweder  reflectirt  oder  gebro- 
chen werde,  so  sieht  man  das  Blättchen  mit  farbigen  concen« 
irischen  Bingen  geziert ,  die  den  reflectirten  Newton'schen  Far- 
benringen ähnlich,  aber  durch  ein  dunkles  Kreuz  unterbrochen 
sind.  Dieses  Kreuz  ist  rechtwinklig  und  im  reflectirten  Lichte 
schwarz*  9  wenn  die  Einfallsebene  der  Strahlen  auf  die  Glas- 
platte mit  der  Polarisationsebene  parallel  ist;  dasselbe  Kreuz 
aber  erscheint  weife,  wenn  diese  zwei  Ebenen  auf  einander 
senkrecht  stehn.  Im  gebrochenen  Lichte  aber  findet  das  Ge-* 
gentheil  statt.  Vollkommen  homogene  Blättchen  kann  man 
um  ihre  Axe  drehn,  ohne  dafs  dadurch  eine  Aenderung  de? 
Hinge  oder  des  Kreuzes  merkbar  wird,  aber  'der  kleinste  Man- 
gel an  Gleichheit  der  Dicke  verräth  sich  sogleich  durch  eine 
Verzerrung  der  Ringe  oder  durch  eine  Krümmung  der  Arme 
des  Kreuzes.  Aehnliche  Erscheinungen  bemerkt  man  auch  an 
ändern  einaxigen  Krystallen ,  dem  Beryll ,  Turmalin  u.  s.  w. 
Bei  demselben  Blättchen  erscheint  ein  Ring  desto  groTser,  je 
Weiter  man  das  Auge  vom  Blättchen  entfernt  und  je  dünner  das 
Blättchen  ist,  und  zwar  wachsen  die  Quadrate  der  Ringdurch- 
messer verkehrt  wie  die  Quadratwurzeln  der  Blättchendicke. 
Schief  gegen  die  Axe  der  doppelten  Brechung  gehaltene  Blätt- 
chen  zeigen  auch  ovale  Ringe.  An  Blättchen  aus  zweiaxigen 
Krystallen  haben  diese  Erscheinungen  andere  Gestalten.  Ist 
c»n  solches  Blättchen  senkrecht  auf  die  Linie  geschnitten,  wel- 

1  Die  vorzüglichsten  dieser  Erscheinungen   sind   bereits  oben 
Polarisation)  mit  ihren  Zeichnungen  aufgeführt  worden.  Wir 

»ollen  aie  hier  mit  einigen  Bemerkungen  kurz  durchgehn  und  dann 
*»»ehn,  auf  welche  Weise  man  «ich  von  diesen  interessanten  Phäno* 
jucnen  durch  die  mathematische  Analyse  Rechenschaft  geben  kann, 

2  S.  Art.  Polarisation.  Fig.  94  und  95. 
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che  den  Winkel  der  beiden  Axen  halbirt,  so  sieht  min  zwei 
Systeme  von  Ringen,  falls  die  beiden  Axen  nur  einen  sehi 
kleinen  Winkel  einschliefsen,  so  dafs  man  ihre  Pole  zugleich 
im  Gesichtsfelde  hat,' und  die  ursprüngliche  Polarisationsebeoe 
mit  der  Ebene  der  zwei  Axen  zusammenfallt.  Machen  diese 
Axen  einen  gröfsern  Winkel,  wie  im  Salpeter,  so  erscheinen 
die  Ringe  in  der  Gestalt1  von  Fig.  100»  wenn  die  Polarisa- 
tionsebene die  vorher  angegebene  Lage  hat.  Dreht  man  das 
Biättchen  um  den  vierten  Theil  eines  rechten  Winkels  oder 
um  22£  Grad,  so  nehmen  die  Ringe  die  Gestalt  von  Fig.  102 
an,  bei  einer  neuen  Drehung  um  weitere  224-  Grad  die  Ge- 
stalt der  Fig.  103,-  und  so  fort  für  die  folgenden  Drehungeo. 
Um  diese  Erscheinungen  gut  und  bequem  zu  beobachten,  leite 
man  von  einem  nicht  zu  entfernten  Gegenstande  Licht  auf  den 
Spiegel  C  des  Polarisationsinstruments3,  bringe  das  Krystali- 
blättchen  nahe  an  den  Rahmen  G,  so  dafs  das  Licht  senk- 
recht durchgehn  kann ,  und  sehe  dann  durch  die  gehörig  ge- 
stellten Gläser  K  auf  das  Blättchen  herab. 

III.    Um  das  Vorhergehende  unter  einen  allgemeinen  Ge- 
sichtspunct  zusammenzufassen,  wollen  wir  bemerken,  dafs  man 
diese  Farbenringe  am  leichtesten  erzeugen  und  sichtbar  au- 
-  eben  kann,    wenn  man  eine  dünne  Platte  von  isländischem 
Späth,    die  senkrecht  gegen  ihre  Axe  geschnitten  ist,  zwi- 
schen zwei  dünne  Turmalinplatten  legt.     Kreuzen  sich  die 
Axen    der  Turmaline  und  bringt   man   eine  Turmalinplatte 
ganz  nahe  an  das  Auge,  so  erblickt  man  sofort  jene  glänzen- 
den Farbenringe  mit  dem    sie  durchschneidenden  schwarzeo 
Kreuze.     Um  dem  Gesichtsfelde  eine  gleichmäfsige  Erleuch- 
tung zu  geben  und  um  nicht  durch  die  in  derselben  Rich- 
tung liegenden  Gegenstände  gestört  zu  werden,  bringt  man  vor 
der  ersten  Turmalinplatte  eine  Glaslinse  so  an,  dafs  ihr  Brenn- 
punet  nähern  die  Spathplatte  fällt.    Mit  diesem  Apparat  kann 
man  die  Farbenringe  auch  in  einem  finstern  Zimmer  auf  einer 
weifsen  Tafel  darstellen,    die  in  einer  mäfsigen  Entfernung 
von  der  zweiten  Turmalinplatte  gehalten  wird.     Da  Übrigeos 
die  erste  Turmalinplatte  nur  zur  Polarisirung  des  Lichts  dient, 


1  S.  Art.  Polarisation. 

2  Das  oben  beschriebene,  in  Fig.  224.  geteichaete. 
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so  kann  sie  anch  durch  eine  geschwärzte  Glasplatte,  die  von 
den  Lichtstrahlen  unter  dem  polaris!  renden  Winkel  «^troffen 
wird,  vertreten  werden. 

Die  näheren  Bestimmungen  dieser  Erscheinungen  sind  nach 
dem  Vorhergehenden  die  folgenden. 

A.  Wenn  die  Axen  der  Turmaline  rechte  Winkel  bilden, 
so  erscheinen  die  Ringe  von  einem  schwarzen  Kreuz 
durchschnitten,  wie  in  Fig.  94  (des  Art.  Polarisation), 

B.  Dreht  man  das  eine  Turmalinblättchen  um  90  Grade, 
so  treten  in  jedem  einzelnen  Puncto  des  Bildes  die  den 
vorigen  complementären  Farben  hervor  und  das  vorhin 
schwarze  Kreuz  erscheint  nun  weifs,  wie  Fig.  95. 

Ci  Nimmt  man  die  mittlere  Platte,  statt  von  isländischem 
oder  einem  andern  einaxigen  Krystall,  aus  einem  zwei« 
axigen,  und  wird  die  Platte  senkrecht  auf  die  Linie  ge- 
schnitten, welche  den  Winkel  der  zwei  Axen  dieses 
Kry Stalls  halbirt,  so  erhält  man  zwei  Systeme  von  con- 
centrischen  Ringen  in  der  Gestalt,  wie  sie  in  den  Figuren 
100,  101,  102  und  103  abgebildet  sind.  Fängtman  die 
Farbenringe,  welche  zweiaxi^e  Krystalle  geben,  auf  ei« 
ner  weifsen  Tafel  im  verfinsterten  Zimmer  auf,  so  lassen 
sich  die  Linien  von  gleicher  Farbe  (oder  die  sogenannten 
isochromatischen  Curven)  leicht  mit  Genauigkeit  abzeich- 
nen. Die  Figur  104  stellt  eine  dieser  Zeichnungen  dar. 
Die  Gestalt  eines  jeden  Ringes  ist  die  einer  Curve,  die 
unter  dem  Namen  der  Lemniscate  bekannt  ist,  und  deren 
charakteristische  Eigenschaft  darin  besteht,  dafs  das  Pro- 
duct  der  Distanz  eines  jeden  Punctes  der  Curve  von  zwei 
festen  innern  Puncten  immer  gleich  einer  constanten  GrbTse 
ist.  Je  nach  dem  Werthe,  den  man  dieser  Constanten 
giebt,  erscheint  die  Curve,  wie  die  Zeichnung  zeigt,  ent- 
weder eiförmig,  oder  in  der  Form  einer  an  beiden  End- 
puncten  ihrer  kleinen  Axe  eingedrückten  Ellipse,  oder  in 
der  Form  einer  liegenden  8,  oder  endlich  auch  in  der  Ge- 
stalt von  zwei  durch  einen  Zwischenraum  getrennten  herz- 
oder  kreisförmigen  Curven. 

IV.  Merkwürdig  ist  noch,  dafs  die  Temperatur  des  Blätt- 
chens auf  die  Lage  der  Axe  des  Körpers,  von  welchem  das 
Blättchen  genommen  wurde,    also  auch  auf  die  durch  das 

I 
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Blättchen  erzeugten  Farbenbilder -einen  wesentlichen  Eiofiufs 
hat.  Die  zwei  Axen  der  Gypsblättchen  z.  B.  nähern  sich 
einander  desto  mehr,  je  hoher  die  Temperatur  ist,  welcher 
das  Blättchen  ausgesetzt  wird ;  bei  73°  R.  fallen  endlich  beide 
'  Axen  zusammen.  Die  zwei  Axen  des  gelben  Topas  gehn  im 
Gegentheile  desto  weiter  aus  einander,  je  höher  ihre  Tempera- 
tur wird.  Durch  die  Aenderung  der  Temperatur  kann  man 
ferner  auch  solche  Körper,  die  im  polarisirten  Lichte  im  All- 
gemeinen keine  Farbe  zeigen,  dahin  bringen,  dafs  sie  sich 
wie  die  vorerwähnten  Kry stalle  verhalten.  Hält  man  eine 
Platte  von  dickem  Spiegelglase  mit  dem  Rande  an  stark  er- 
hitztes Eisen ,  bringt  das  Ganze  über  den  Tisch  H  des  er- 
wähnten Polarisationsinstruments  und  sieht  durch  die  Glaser  K 
darauf  herab ,  so  sieht  man  in  der  Glasplatte  parallele  Streifen, 
wie  Fig.  110,  von  irisirenden  Farben  ,  die  sich  aber  dann  wie- 
der verlieren,  wenn  sich  die  Hitze  gleichförmig  über  die  ganze 
Glasmasse  verbreitet  hat.  Nimmt  man  einen  Glascylinder  und 
erwärmt  ihn  von  der  Axe  aus,  so  bilden  sich  concentri- 
sche  Farbenringe  mit  einem  rechtwinkligen  dunklen  Kreuze 
wie  Fig.  94. 

V.  Aehnliche  Erscheinungen,  wie  durch  die  Aenderung 
der  Temperatur,  kann  man  auch  durch  den  Druck  erzeugen, 
dem  man  die  Körper  aussetzt.  Nimmt  man  einen  Glaswürfel, 
der  im  polarisirten  Lichte  keine  besonderen  Farben  zeigt, 
drückt  ihn  durch  eine  Klemme  oder  Presse  zusammen  und 
hält  ihn  dann  an  den  Tisch  H,  so  sieht  man,  wenn  man  ihn 
durch  das  Glas  in  K  betrachtet ,  den  Würfel  eigene  Farben 
spielen,  die  mit  dem  Drucke  sich  andern  und  in  die  comple« 
mentären  Übergehn ,  wenn  man  die  Einfallsebene  in  K  um  90* 
ändert,  die  aber  auch  wieder  alle  verschwinden,  sobald  der 
Druck  aufhört.  Aehnliche  Erscheinungen  bringt  man  auch 
durch  Dehnen  des  Glases  hervor.  Biegt  man  einen  Glasstrei-r 
fen,  so  sieht  man  ihn  im  polarisirten  Lichte  an  der  schmalen 
Seite  mit  parallelen  Farbenstreifen ,  die  in  der  Mitte  durch  eine 
schwarze  Linie  verbunden  sind« 

Um  die  vorhergehenden ,  mit  der  Temperator  oder  dem 
Drucke  wieder  aufhörenden  Erscheinungen  bleibend  zu  machen, 
darf  man  nur  eine  heifse  Glastafel  oder  einen  sehr  erhitzten 
Würfel  von  Glas  schnell  abkühlen.    Aehnliche  Erscheinungen 

i 
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bemerkt  man  auch  an  schnell  entstandenen  Krystallen  von  Bo- 
rax, Kochsalz,  in  Gummistücken ,  und  selbst  im  Diamant  will 

sie  Bäewster*  schon  geseho  haben. 

■ 

f>2)    Allgemeine  Darstellung  der  Ursachen  die- 
ser Erscheinungen. 

Aus  allen  bisher  angeführten  Experimenten,  so  wie  auch 
aus  der  oben  (§.  50.  u.  s.  w.)  gegebenen  theoretischen  Dar- 
stellung der  Trennung  des  Lichtstrahls  in  zwei  andere  durch 
Kry  stalle,  wird  man  den  Schlufs  ziehn  müssen,  dafs,  welcher 
Art  auch  die  Natur  des  Lichts  seyn  mag,  das  auf  einen  dop- 
pelt brechenden  Körper' einfällt,   die  zwei  dadurch  entstehen- 
den Strahlen,  der  eine  in  einer  Ebene  und  der  andere  in  ei- 
ner darauf  senkrechten  Ebene,  polarisirt  sind,  das  heifst,  dafs 
die  Vibrationen  des  einfallenden  Strahls  in  zwei  andere  zer- 
legt werden,   deren  Richtungen  auf  einander  senkrecht  stehn 
und  deren  Wellen  daher  auch  verschiedene  Wege  einschlagen* 
Aus  dieser  in  §.  50.  angeführten  Darstellung  folgt  ferner,  dafs 
diese  zwei  zerlegten  oder  getrennten  Strahlen,   oder  vielmehr 
diese  zwei  verschiedenen  Wellengattungen,  durch  den  Krystall 
mit  verschiedenen  Geschwindigkeiten  gehn  y  also  auch  bei  ihrem 
Austritte  aus  dem  Krystall  verschiedene  Phasen  haben.  Ihre  Wie-, 
derverelnigung  wird  daher  eine  Art  von  Licht  erzeugen,  das  nicht 
nothwendig  polarisirt  oder  doch  nicht  nothwendig  in  derselben 
Ebene  polarisirt  seyn  mufs,  als  zuvor,  Wo  es  durch  den  Krystall 
ging,  so  dafs  demnach  ihre  Reflexionsföhigkeit  von  der  analysiren- 
den  Platte  K  (Fig.  225)  wieder  hergestellt  wird»   Da  aber  die 
Lage  der  zwei  Polarisationsebenen  sowohl,  als  auch  die  Dif- 
ferenz der  Geschwindigkeit  der  zwei  Strahlen  von  der  Rich- 
tung ihrer  Wege  durch  den  Krystall  abhängig  sind,   so  wird 
die  Natur  des  Lichts,  das  durch  die  Vereinigung  der  zwei  ans 
dem  Krystall  austretenden  Strahlen  entsteht ,  mit  der  Richtung 
dieser  Strahlen  sich  ändern,    so  dafs  also  auch  die  Intensität 
dieser  Strahlen,    die  von  der  analysirenden  Platte  K  in  das 
Auge  kommen,  je  nach  ihren  verschiedenen  Richtungen  eben- 
falls verschieden  seyn  wird.     Auf  diese  Weise  kannten  daher 
jene  hellen  Curven  von  verschiedener  Intensität  entstehn.  Die 
Differenz  der  Wellen  wird,  wie  man  leicht  sieht,  im  Allge- 

1    Vergl.  BiuaicAfiTKEtv'ä  Physik.  Wien  1852.  S.  S76  ff. 
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meinen  eine  Function  der  Wellenlange  X  seyn,  nnd  so  wird 
denn  euch  die  Gestalt  dieser  Curven  verschieden  ausfallen,  je- 
nachdem  die  Farbe  des  Lichts,  von  dem  sie  gebildet  werden, 
verschieden  ist.  Und  wenn  endlich  alle  diese  verschieden  ge- 
stalteten und  verschieden  gefärbten  Curven  sich  unter  einan- 
der vermischen,  so  werden,  als  Endresultat  der  Erscheinung, 
andere  Curven  und  Lichtbilder  entstehn,  in  welchen  die  Far- 
benmischung beinahe  für  jeden  Funct  eine  andere  ist,  wie 
man  dieses  bei  den  oben  erwähnten  Fransen  der  Interferens 
und  bei  NewtoVs  Farbenringen  (§.  31*  und  33*)  ZQ  beob- 
achten pflegt. 

I.  Wir  haben  hier  vorausgesetzt,  dafs  keine  der  beiden 
Polarisationsebenen  der  Strahlen  innerhalb  des  Krystalls  mit 
der  Po|arisationsebene  des  von  dem  Spiegel  C  reflectirten  Lichts 
coincidirt.  Nehmen  wir  aber  den  Fall  an,  dafs  für  eine  be- 
stimmte Richtung  des  Strahls  die  Polarisationsebene  des  ge- 
wöhnlichen Strahls  O  mit  der  Polarisationsebene  des  von  C 
reflectirten  Lichts  coincidire.  In  diesem  Falle  wird  der  re- 
flectirte  Strahl  (nach  §.  48*  H.)  nur  den  gewöhnlichen  Strahl 
O  erzeugen,  und  sonach  wird  die  durch  den  Krystall  bewirk- 
te Trennung  der  Strahlen  von  keiner  weiteren  Folge  sevo, 
da  doch  nur  ein  einziger  der  beiden  Strahlen  noch  übrig  ist. 
Der  gewöhnliche  Strahl  wird  also  dann  aus  dem  Krystall  gani 
ebenso  heraustreten,  als  er  in  denselben  hineingetreten  ist, 
d.  h.  unvermischt  mit  andern  Strahlen,  und  derselbe  wird  dann 
auch  auf  die  Reflexionsebene  lv  ganz  ebenso  fallen ,  als  ob  ei 
gar  nicht  durch  das  Krystallblättchen  gegangen  wäre,  so  dafs 
er  also  auch  nicht  reflectirt  werden  wird.  Dasselbe  wird,  mit 
gehörigen  Modificationen ,  der  Fall  seyn,  wenn  die  Polarisa- 
tionsebene des  aufsergewöhnlichen  Strahls  £  mit  der  Polarisa. 
tionsebene  des  von  C  reflectirten  Lichts  coincidirt.  Will  man 
also  alle  die  Richtungen  der  Strahlen  bestimmen,  in  welchen 
die  Polarisationsebene  jedes  gewöhnlichen  und  jedes  unge- 
wöhnlichen Strahls  mit  der  Reflexionsebene  von  C  coinci- 
dirt,  so  werden  die  in  dieser  Richtung  fortgehenden  Strahlen 
keiner  Reflexion  von  K  fähig  seyn  und  das  Bild,  welches 
solche  Strahlen  dem  Auge  darstellen,  wird  das  von  einer 
oder  mehreren  dunklen  Linien  oder  Streifen  seyn,  von  wel- 
chen die  oben  erwähnten  farbigen  Curven  durchschnitten  wei- 
den. 
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U.    'Wird  aber  die  Reflexionsebene  K  am  ihre  Axe  ge- 
dreht, bis  sie  mit  der  Reflexionsebene  C  coincidirt,  so  werden 
die  in  Nr*  I.  angegebenen  Bedingungen  diejenigen  Richtungen 
bestimmen,    in  welchen'  das  Licht  die  größtmögliche  Fähig- 
keit der  Reflexion  von  K  besitzt,   so  dafs  also  dann  ein  hel- 
ler Streifen  entsteht,  von  dem  die  farbigen  Ringe  durchschnit- 
ten werden.     Wird  K  in  eine  Lage  gedreht,   die  zwischen 
jenen  beiden  enthalten  ist,  so  wird  man  auf  dieselbe  Weise 
finden ,  dafs  die  Richtungen  der  Strahlen  (für  welche  die  Ebe- 
nen der  gewöhnlichen  oder  aufsergewöhnlichen  Strahlen  mit 
der  Reflexionsebene  von  C  oder  von  K  coincidiren)  die  Ge- 
stalt derjenigen  Linien  bestimmen,  welche  alle  jene  farbigen 
Ringe  durchschneiden  und  in  welchen  die  Intensität  des  Lich- 
tes gleichförmig  und  dieselbe  ist,  die  auch  ohne  Beihülfe  des 
Krystallplättchens  statt  gehabt  hätte.      Diese  besondern  Fälle 
sind  hier  nur  als  die  auffallendsten  Puncto  in  der  allgemeinen 
Erscheinung  herausgehoben  worden.  v   Die  nähere  Bestimmung 
der  Gestalt  dieser  Linien  und  Curven  werden  wir  erhalten, 
wenn  wir  den  analytischen  Ausdruck  der  Intensität  des  Lich- 
tes aufstellen,  das  von  der  Reflexionsebene  K  in  allen  Rich- 
tungen zurückgeworfen  wird. 

Nach  diesen  allgemeinen  Betrachtungen  wollen  wir  nun 
zu  der  nähern  Erklärung  der  Ursachen  dieser  Erscheinungen 
Übergehn« 

63)    Fbesnel's  Erklärung  der  Ursachen  dieser 

Erscheinungen. 

Wir  nehmen  in  dem  Folgenden  an,  dafs  der  in  der  Po- 
larisationsmaschine (Fig.  224)  durch  den  Spiegel  G  polarisirte 
Lichtstrom  senkrecht  auf  eine  Kry stallplatte  falle,  die  parallel 
mit  ihrer  optischen  Axe  geschnitten  ist.  Auch  setzen  wir  die- 
ses Licht  homogen  oder  von  einer  bestimmten  Farbe  voraus, 
so  dafs  z.B.  X  die  Wellenlänge  des  rothen  Lichts  bezeichnen 
soll«  Dieses  vorausgesetzt  wollen  wir. nun  die  relativen  Inten- 
sitäten desjenigen  Lichtes  bestimmen,  welches,  nachdem  es  jene 
Krystallplatte  verlassen  hat ,  auf  den  Spiegel  K ,  oder  auch  auf 
ein  doppeltbrechendes  Prisma  von  isländischem  Späth  fällt,  das 
durch  ein  Glasprisma  achromatisirt  worden  ist,  wo  dann  dieses 
Doppelprisma  mit  seinen  Kanten  nahe  senkrecht  auf  die  Rich- 
IX.  Bd.  Eeeee 
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tang  CK  gestellt  wird.     Es  sey  nun  für  eins  der  Kryiull- 
•  platte  parallele  Ebene  C  der  Durchschnitt  der  Axe  des  eiafal- 
Jenden  Strahlbündels  und  PCP'  die  Richtung  seiner  Polari- 
sationsebene,  so  wie  LCL'  nnd  RCR'  die  Richtungen  der 
Hauptschnitte  des  Krystallplättchens  und  des  Prisma'*.  Seyen 
9  und  Q  die  Winkel,  welche  diese  Schnitte  mit  der  ersten 
Ebene  bilden,  und  seyen  endlich  die  Linien  pCp',  ICT  und 
r Cr'  in  derselben  Ordnung  senkrecht  auf  PCP1,  LCL'  nnd 
RCR'.    Dieses  vorausgesetzt  wird,  nach  dem  Vorhergehen- 
den ,  die  Richtung  der  Vibration  des  einfallenden  Strahls  pa- 
rallel mit  pp'  seyn  und  von  den  beiden  polarisirten ,  ans.  der 
KrystalJplatte  heraustretenden  Lichtstrahlen  wird  11'  die  Rich- 
tung der  Vibration  für  den  gewöhnlichen  und  LL  für  den 
außergewöhnlichen  Strahl  seyn.    Für  die  aus  dem  Prisma  kom- 
menden Strahlen  endlich  wird  rr  die  Richtung  der  Vibration 
für  den  gewöhnlichen  und  KU'  für  den  aufs  ergewöhnlichen 
Strahl  vorstellen.     Nimmt  man  nun  die  Intensität  des  einfal- 
lenden Lichts  als  cjie  Einheit  der  Intensitäten  an ,  so  wird, 
bei  dem  Austritte  des  Lichts  aus  der  Krystallplatte,  die  Ge- 
schwindigkeit der  Vibration,  deren  Coefhcient  die  Einheit  ist 
und  deren  anfängliche  Richtung  Cp  war,  sich  in  zwei  andere 
Geschwindigkeiten  zerlegen*  von  denen  die  eine  Cl  mit  dem 
Coefficienten  Cos.  9  und  die  andere  CL'  mit  dem  Coeföcien- 
ten  Sin.  9  ist.    Demnach  wird  der  nach  P  r  polarisirte  Licht- 
strom, dessen  Intensität  die  Einheit  ist,   durch  die  Krystall- 
platte in  zwei  Ströme  getheüt,  von  welchen  der  eine  Fo  die 
Intensität  Cos. 2  9  hat  und  nach  der  Ebene  des  Hauptschnitü 
polarisirt  ist,    wahrend  der  andere  Fe  die  Intensität  Sin.1« 
haben  nnd  senkrecht  auf  jene  Ebene  polarisirt  seyn  viri 
Da  aber  diese  zwei  Lichtströme  wegen  der  hier  sehr  klein  an- 
genommenen Dicke  der  Krystallplatte  nur  eine  sehr  gering 
Spaltung  erlitten  haben  können,  selbst  wenn  diese  Platte  schiel 
gegen  die  Richtung  des  einfallenden  Stroms  läge«   so  kann 
man  annehmen,  dafs  diese  zwei  Ströme  bei  dem  Austritte  aus 
der  Platte  wieder  alle  in  einander  (tieften  unöV  so  vereinigt  « 
dem  oben  erwähnten  Prisma  gelangen.    Bei  dem  Austritte  ans 
diesem  Prisma  wird  jene  erste  Vibration  Fo  (deren  Coefficient 
Cos.  (p  und  deren  Richtung  Ii'  ist)  in  zwei  andere  sedegt 
werden ,  die  eine  nach  Cr  mit  dem  Coefficienten  Cos.qp  Cos.  (9—  Ö). 
die  andere  nach  CR  mit  dem  Coefficienten  Cos.  9 Sin,  (9— ÖJ. 
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Dar  Strom  Fo  also,  dessen  Intensität  Cos.2  9  war  und  der 
nach  dam  Hauptschnitt  der  Platte  polarisirt  ist,  wird  in  zwei 
Ströme  getheilt  werden,  von  denen  der  erste  Fo-f-o'  die  In- 
tensität Cos.2  9  Cos. 2 (9 —  0)  hat  und  nach  dem  Hauptschnitte 
des  Prisma' s  polarisirt  ist,  während  der  zweite  F  o  -f-  e'  die  In- 
tensität Cos. 2  9  Sin.2  (9  — -  0)  haben  und  senkrecht  auf  jene 
Richtung  polarisirt  seyn  wird.     Ganz  auf  dieselbe  Weise 
wird  aber  auch  die  Geschwindigkeit  der  Vibration  Fe  (de- 
ren Coefficient  Sin. 9  und  deren  Richtung  CL'  ist)  durch  das 
Prisma  in  zwei  andere  zerlegt  werden,  deren  eine  parallel  mit 
CR'  ist  und  den  Coefficienten  Sin. 9 Cos. (9 — 0)  hat,  wäh- 
rend die  andere  parallel  mit  Cr  seyn  und  den  Coefficienten 
Sin»  9  Sin. (9  —  0)  haben  wird*    Der  Lichtstrom  Fe  also,  des- 
sen Intensität  Sin. 2 9  ist  und  der  in  einer  zum  Hauptschnitt 
der  Platte  senkrechten  Ebene  polarisirt  ist,  wird  durch  das 
Prisma  in  zwei  andere  Ströme  getheilt,  von  welchen  der  erste 
Fe-f-e'  die  Intensität  Sin. 2 9  Cos.2 (9  —  0)  hat  und  senkrecht 
auf  den  Hanptschnitt  des  Prisma's  polarisirt  ist,  während  der 
zweite  Fe  +  o'  die  Intensität  Sin. 2 9 Sin. 2 (9  —  0)  haben  und 
nach  der  Richtung  dieses  Hauptschnitts  polarisirt  seyn  wird. 
In  Folge  aller  dieser  Zerlegungen  wird  das  sämmtliche,  aus 
dem  Prisma  austretende  Licht  Jo,   nachdem  es  in  demselben 
die  gewöhnliche  Brechung  erlitten  hat   und  nach  der  Ebene 
RCR'  vollständig  polarisirt  worden  ist,  seine  Vibrationen  pa- 
rallel mit  r  C  r' fortschicken  und  aus  den  zwei  Lichtströmen  Fo  +  0' 
und  Fe+o'  bestehn ,  deren  Intensitäten  Cos. 2  9  Cos.2  (9  —  0) 
und  Sin. 3  9  Sin. 2  (9  —  0)  sind.    Ganz  ebenso  wird  aber  auch 
das  sämmtliche  aus  dem  Prisma  tretende  Licht  Je,  das  nach  der 
Richtung  r  Cr'  polarisirt  ht,  seine  Richtungen  parallel  mit  RCR' 
fortschicken   und  aus  den  zwei  Lichtströmen  Fo  +  e'  und 
Fe+  e'  bestehn,  deren  Intensitäten  Cos. 2 9  Sin.2  (9 —  0)  und 
Sin.2  q>  Cos. 2  (9  —  0)  sind. 

Wenn  nun  die  Phasen  der  in  einem  gemeinschaftlichen 
Puncto  zusammentreffenden  Wellen  der  beiden  Lichtströme  Jo 
und  Je  dieselben  wären,  so  würde  man  nur  ihre  beiden  In- 
tensitäten snmmiren  dürfen  ,  um  die  Intensität  des  gewöhnli- 
chen und  des  aufsergewöhnlichen  Bildes  zn  erhalten.  Allein 
diese  Phasen  sind  im  Allgemeinen  verschieden,  und  zwar  aus 
folgenden  zwei  Ursachen«  Die  erste  Ursache  ist  die  ver- 
schieden©  Verzögerung,  welche  in  der  Krystallplatte  die  bei- 
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den  Lichtströme  Fo+  o'  und  Fe  4-0'  oder  Po  +  e'  und  Fe-f  e 
erlitten  haben ,  da  in  jedem  dieser  beiden  Paare  der  eine  die 
gewöhnliche,  der  andere  die  außergewöhnliche  Refraction  er- 
halten hat«  Um  diese  Verzögerungen  auszumitteln ,  ist  es  ge- 
nug ,  die  bekannte  Dicke  der  Krystallplatte  mit  den?  Index  der 
(gewöhnlichen  und  außergewöhnlichen)  Refraction  dieser  Tlatte 
su  multipliciren.  Die  so  erhaltenen  zwei  Producte ,  die  wir  E 
und  E'  nennen  wollen,  werden  uns  die  Wege  geben,  welche 
das  Licht  in  der  Luft  während  der  zwei  Zeiten  durchlauft, 
die  das  Licht  gebraucht,  um  die  Krystallplatte  mit  dem  ge- 
wöhnlichen und  mit  dem  aufsergewöhnlichen  Strahl  zu  durch- 
laufen. JDie  aus  dieser  Ursache  entspringende  Verzögerung  der 
beiden  Lichtströme  wird  also  E  —  ß'  seyn ,  woiür  wir  dei 
Kürze  wegen  A  setzen  wollen.  Die  zweite  Ursache  der  Un- 
gleichheit der  Phasen  der  beiden  coincidirenden  Wellen  wird 
in  den  verschiedenen  Zeichen  zu  suchen  seyn ,  welche  die 
Geschwindigkeiten  dieser  Wellen  in  demselben  Augenblicke 
haben.  In  der  That,  wenn  auch  die  beiden  Lichtströme  Fo 
und  Fe  mit  derselben  Phase  in  dem  Prisma  anlangen  und 
wenn  der  eine  die  Geschwindigkeit  von  C  nach  1,  der  ändert 
aber  von  G  nach  L'  hat,  so  werden  die  zwei  daraus  entste- 
henden, mit  rr*  parallelen  Seitengeschwindigkeiten  das  Aether- 
theilchen  von  C  nach  r  treiben,  so  dafs  also  die  zwei  vonJo 
kommenden  Geschwindigkeiten  dasselbe  Zeichen  haben.  Die 
zwei  primitiven,  mit  RR'  parallelen  Geschwindigkeiten  aber 
werden  dieses  Aethertheilchen  die  eine  von  G  nach  R,  die 
ändere  von  C  nach  R'  treiben,  so  dafs  sie  sich  also  gegensei- 
tig vermindern  oder  theilweise  aufheben,  weil  hier  die  bei- 
den Geschwindigkeiten  verschiedene  Zeichen  haben  oder,  wis 
dasselbe  ist,  weil  ihre  Phasen  um  eine  halbe  Wellenlänge  ver- 
schieden sind. 

I.  Diesem  gemäfs  wird  also  der  Lichtstrom  Jo  in  zwei 
andere  aufgelöst  seyn,  deren  Phasen  um  die  GröfseE — Et=J 
verschieden  sind  und  deren  Intensität  Cos.2g>  Cos.  2(<p— 0) 
und  Sin. 2  9)  Sin.2  (qp — 0)  seyn  wird,  und  der  Lichtstrom  Je 
wird  in  zwei  andere  aufgelöst  seyn,  deren  Phasen  um  die  Grüfte 
(J  +  \  X)  verschieden  sind  und  deren  Intensität  Cos.2g>  Sin.2(<f- Q) 
und  Sin.2  9  Cos.2(«jp  —  0)  ist.  Verbindet  man  also  dieses 
mit  dem ,  was  oben  (§.  19.  HL)  über  die  Zusammensetzung  der 
Weilen  gesagt  worden  ist,  so  erhält  man  für  die  Intensitäten 
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der  Bilder,  die  aus  den  zwei  Lichtströmen  Jo  und  Je  Dach 
ihrem  Durchgang  durch  das  Prisma  entstehn,    die  folgenden 

Ausdrücke: 


(J  o)=  Cos.2  9  Cos.2  (9— 0)  +Sin.2g>Sin.2(9 —  0) 

+  2 Sin.  9  Cos.  9 Sin.  (9  —  0)  Cos.  (9  —  0)  Cos. 

und 

( J  e)  ss  Cos.29  Sin  2  (9-  0)+Sin.  29  Cos.2  (9—  0) 


<>nJ 


— 2  Sin.  9  Cos.  9  Sin.  (9  —  0)  Cos.  (9  —  0)  Cos.  ^ 

der  trigonometri- 


die  man  durch  eine 
sehen  Functionen  auch  so  darstellen  kann 


n. 


(Jo)=Cos.20— Sin.29Sin.2(9—  0)Sin.2  ^ 
und 

( J  e)=Sin.2  0  +  Sin.29  sio-2  (9  —  ®)  Sio-* 


(0 


wo  die  Summe  dieser  beiden  Intensitäten  (Jo)  und  (Je)  wie- 
der gleich  der  Einheil  ist,  wie  es  seyn  mufs. 

II.  Demnach  wird  also  der  anfanglich  polarisirte  homo- 
gene Lichtstrahl  wahrend  seines  Durchganges  in  der  Krystall- 
platte  und  im  Prisma  in  zwei  Strahlen  zerlegt,  die  im  Allge- 
meinen ungleich  sind  und  daher  auch  den  von  ihnen  erzeug- 
ten Bildern  eine  ungleiche  Intensität  geben.  Da  der  Index 
der  Refraction  für  die  verschiedenen  Farben  des  Spectrums 
von  einer  Farbe  zur  andern  in  seinem  numerischen  Werthe 
nur  sehr  wenig  variirt ,  so  wird  auch  die  GrbTse  J  für  jede 
Farbe  sehr  nahe  denselben  constanten  Werth  beibehalten.  Hat 
man  also  zu  seinen  Experimenten  weifses  (aus  allen  Farben 
zusammengesetztes)  Sonnenlicht  genommen,  so  wird  man  die 
Farben  der  zwei  Bilder  auf  folgende  Weise  bestimmen  kön- 
nen. Man  dividirt  die  GröTse  J  nach  und  nach  durch  die 
Wellenlange  X  einer  jeden  einzelnen  der  sieben  bekannten 
Farben,  die  so  erhaltenen  Quotienten,  in  den  letzten  Gleichun- 
gen substituirt,  werden  also  sieben  Gruppen  für  die  Werthe  von 
(Jo)  und  (Je)  geben.  Diese  sieben  Werthe  von  (Jo)  werden  dann 
die  relativen  Intensitäten  der  sieben  Farben  in  dem  gewöhnlichen 
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Bilde  geben,  and  gtnz  ebenso  wird  man  auch  aas  (Je)  die 
sieben  Farben  des  außergewöhnlichen  Bildes  erhalten.  Dabei 
ist  für  sich  klar,  dafs  die  Farben  jedes  zweiten  Bildes  die 
complementären  zu  den  Farben  des  analogen  ersten  Bildes  seyn 
werden,  da  nach  den  letzten  Gleichungen  die  Summe  von 
(Jo)  und  (Je)  gleich  der  Einheit  ist.  Fäesnel  hat  diese  Rech- 
nungen für  mehrere  Falle  ausgeführt  und  sie*  mit  den  Beob- 
achtungen vollkommen  übereinstimmend  gefunden. 

III.  Wenn  die  Dicke  der  Platte  und  die  Gröfse  J  dieselbe 
bleibt»  aber  dafür  der  Hauptschnitt  der  Platte  oder  des  Pris- 
ma's  eine  andere  Lage  erhalt,  d.  h.  wenn  die  Gröfsen  gp  und 
0  sich  ändern,  so  werden  auch  die  Intensitäten  der  beiden 
Bilder  sich  ändern,  aber  die  Farbe  derselben  wird  ungeändert 
bleiben«  Denn  wenn  sich  die  Werthe  von  (Jo)  und  (Je)  der 
Gleichungen  (I)  auf  ihre  ersten  Glieder  Cos.  a  0  und  Sin. 1  G 
reduciren ,  so  wird  das  Verhältnifs  dieser  zwei  Intensitäten  das- 
selbe bleiben,'  wenn  man  auch  von  einer  Farbe  zur  andern 
übergeht,  so  dafs  also  die  Bilder  weifs  seyn  würden  9  d.  b. 
dafs  das  weifse  Licht,  dessen  Intensität  die  Einheit  ist,  sich 
ohne  Decomposition  über  die  beiden  Bilder  vertheilen,  nnd 
ihnen  blofs  die  zwei  nngleichen  Intensitäten  Cos. 3  0  und 
Sin. 2  ©  geben  würde.  Aber  die  zweiten  Glieder  dieser  Glei- 
chungen (I)  zeigen,  dafs  sich  diese  Vertheilung  auf  eine  ganz 
andere  Weise  macht.  Penn  ein  Theil  von  jeder  Farbe,  der 
durch  die  Gröfse 

Sin. 2 9  Sin. 2 (9-0)  Sin.«  ~  ' 

vorgestellt  worden  ist,  wirkt  gleichsam  dem  einen  Bilde  entgegen, 
am  dafür  auf  das  andere  übergetragen  zu  werden.  So  lange  das 
Product  Sin. 2 q&  Sin. 2 ((p — 0)  positiv  ist,  gewinnt  dadurch  das 
außergewöhnliche  Bild,  während  das  gewöhnliche  verliert,  and 
das  Gegentheil  hat  statt,  wenn  jenes  Product  negativ  wird. 
Wenn  dieser  gegenseitige  Austausch  für  alle  Farben  denselben 
Werth  hätte,  so  würden  auch  dann  die  beiden  Bilder  weifs 
bleiben,  nur  würde  das  eine  auf  Kosten  des  andern  mehr  be- 
leuchtet seyn.     Allein  da  diese  Gröfse  für  jede  Farbe  einen 

nJ 

andern  Werth  hat  (weil  nämlich  der  Factor  Sio.a  -—  sich 
mit  der  Farbe  ändert),  so  wird  z.  B.  das  begünstigte  Bild  von 
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'  i 

den  verschiedenen  Farben  des  indem  Bildes  ungleiche  An- 
theile  dieser  Farben  an  sich  gerissen  haben  und  daher  in 
denselben  Farben  gewinnen,  in  welchen  das  andere  verliert. 
Auch  werden  diese  Farben  der  beiden  Bilder,  die  immer  un- 
ter sich  complementar  sind,  dieselben  bleiben  für  alle  Wer- 
ths von  <p  und  @,  und  ihre  Intensität  wird  der  Gröfse 
Sin* 2 2 9  Sin.Ä2(qp^- @)  proportional,  das  heifst  für  ein  con- 
stantes  <jp  mit  der  Gröfse  0  veränderlich  seyn.  Auch  mu£s 
noch  bemerkt  werden,  dafs  die  beiden  Bilder  die  ihnen  zu- 
kommenden Farben  nicht  jedes  für  sich  ausschliefsend  behal- 
ten ,  sondern  dafs  sie,  in  diesen  Farben,  mit  einander  abwech- 
seln werden,  sobald  der  Factor  Sin, 2 9 Sin. 2 (9 — ®)  eben- 
falls sein  Zeichen  wechselt. 

IV.  Um  aber  auf  diese  Weiss  in  dsr  That  farbige  Bil— 
der  zu  erhalten,  mufs  nothwendig  die  Krystallpjatte  sehr  dünn 
seyn.  Denn  da  das  Sonnenspectrum  nicht  blofs  sieben,  son- 
dern eigentlich  unzählig  viele  Farben  enthält,  so  dafs  also  auch 
jede  dieser  sieben  Hauptfarben  aus  unzahligen  Lichtwellen  be- 
steht, deren  jede  ihre  eigene  Länge  X  hat,  so  wird  der  von 
einem  Bilde  auf  das  andere  übergehende  Antheil  von  Licht 
desto  gröfser  seyn ,  je  gröfser  J  ist.  Ist  daher  die  Dicke  der 
Krystallplatte  bedeutend,  so  enthält  die  Gröfse  ^  eine  be- 
trächtliche Menge  von  Wellen  jeder  Art  und  die  Bilder  er- 
scheinen daher  in  allen  Farben  zugleich,  d.  h.  sie  erscheinen 
weift.'  Wenn  aber,  für  sehr  dünne  Platten,  die  Grösse  J  nur 
eine  sehr  geringe  Anzahl  von  den  Wellen  jeder  Art  enthält,  so  wer- 
den die  Wellen  der  einen  Art,  d.  h.  der  einen  Farbe,  die  Wellen 
der  andern  Arten  leichter  überwiegen  können  und  das  Bild  wird 
daher  in  der  Farbe  dieser  überwiegenden  Wellen  erscheinen. 

Nach  diesen  vorläufigen  Betrachtungen  wollen  wir  nun  zu 
der  eigentlichen  mathematischen  Theorie  dieser  interessanten 
Phänomene  Übergehn. 

64)   Bestimmung   des  durch  Kry  s  tallpl  at  te  n  ge- 
gangenen Lichts. 

Nehmen  wir  an ,  dafs  ein  dünnes  Plättchen  von  isländi- 
schem (oder  einem  anderen  einaxigen)  Krystall  senkrecht  suf 
die  Axe  des  Krystalls  geschnitten  ist  und  dafs  auf  dasselbe 
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das  Licht  nahe  in  der  Richtung  dieser  Axe  auffalle.  Man 
suche  die  Geschwindigkeiten  der  dadurch  entstandenen  ge- 
wöhnlichen sowohl  als  außergewöhnlichen  Wellen,  uod  die 
Retard ationen ,  welche  jede  dieser  zwei  Wellen  wählend  ih- 
res Durchganges  durch  den  Krystall  erleidet, 

I.  Betrachten  wir  zu  diesem  Zwecke  zuerst  den  aofser- 
Fig.  gewöhnlichen  Strahl  E.  Es  sey  A  B  die  Richtung  des  einfal- 
lenden Strahls  (oder,  was  dasselbe  ist,  die  Normale  auf  die 
einfallende  Wellenfronte)  und  BC  die  Normale  auf  die  Wel- 
lenfronte des  aufsergewöhnlichen  Strahls  (welche  Normale  nicht 
immer  mit  der  Richtung  des  gebrochenen  außergewöhnlichen 
Strahls  zusammenfällt),  Sey  ferner  C  D  die  zu  A  B  parallele 
Richtung  des  Austritts  der  Strahlen  aus  der  Krystdllplatte  MN 
and  bezeichne  man  durch  I  den  mit  der  Linie  A  B  gebildeten 
Incidenzwinkel 9  sowie  durch  R  den  mit  BC  gebildeten  Re- 
fractionswinkel.  Endlich  sey  noch  v  die  Geschwindigkeit  der 
aufsergewöhnlichen  Welle  vor  und  v  nach  ihrem  Eintritt  bei 
B  in  die  Platte,  senkrecht  auf  die  Fronte  dieser  Welle  ge- 
nommen, und  T  die  Dicke  der  Platte.  Dieses  vorausgesetzt, 
wird  die  Zeit,  während  welcher  das  Licht  durch  die  Linie 
BC  im  Innern  des  Krystalls  geht,  gleich 

T 

y  Cos.  R 

und  der  Raum ,  welchen  dieses  Licht  während  derselben  Zeit 
in  der  Luft  beschrieben  hatte,  wird  gleich 

T  v 

v  Cos.  R 

seyn.  Da  aber  die  Wellenfronte  bei  ihrem  Eintritt  in  B  senk 
recht  zu  AB  und  bei  ihrem  Austritt  in  C  senkrecht  zu  CD 
ist,  so  ist  der  ganze  Weg,  um  welchen  die  Welle  vorge- 
schritten ist, 

Cos.(l--R) 
BE-T-    Cos.  R  ' 

Nennt  man  also  g'  die  Retardation  der  Welle  oder  ist  p'  der 
Raum  in  der  Luft,  um  welchen  die  Welle  zurückgeblieben  1M1 
so  hat  man 
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oder 

Q  =  (jy  —  Cos.  I  Cos.  R —Sin. I  Sin.R)  . 

Allein  wenn  GH  eine,  der  Lagen  der  Wellenfronte  vor  und 
BK  nach  dem  Einfall  des  Lichts  in  B  bezeichnet,  so  müsaen 
die  Wege  GB  und  HK  in  derselben  Zeit  beschrieben  wer- 
den, so  dafs  man  daher  hat 

GB  v 

,  GB  Sin.I. 

unddaauchj^^  —  ast,  so  hat  man 

Sin.R= -.Sin.I. 
v 

Da  endlich  das  Loth  auf  die  brechende  Fläche  (nach  der  obi- 
gen Voraussetzung  der  Aufgabe)  mit  der  Axe  des  Krystalls 
coincidirt,  so  ist  auch  (§•  51.  11.) 

*    !*'=  Y*%  Cos.«  R+  c*  Sin.2  R. 
Aus  diesen  Gleichungen  folgt 

a  Sin.I  ' 


Sin.R: 


Cos.  R  = 


und 


KV—  (c2—  a*)Sin.*I 

f~v*—c*  Sin.  *1 
V  **  —  (ca_a*)iWI 


a  v 


J'V  —  (c2— a2)Sin.*r 
so  dafs  man  daher,   wenn  man  diese  Ausdrücke  in  den  obi- 
gen Werth  von  p'  substituirt,    für  die  gesuchte  Retardation 
des  aufsergewöhnlichen  Strahls  erhält 

t 

>  • 

II.  Um  ebenso  die  Retardation  p  für  den  gewöhnlichen 
Strahl  zu  finden,  wird  man  in  dem  Werth e  von  q  nur  a 
statt  c  setzen  ( vergl.  §.  51.  I.  und  II.),  so  dafs  man  daher 
hat 

Q—T.  (P'-^^11-Cc,.l), 
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Bemerken  wir,  dafs  die  Constante  c  grö'fser  ist  als  a  für  den 
isländischen  Späth,  für  Beryll,  Rubin,  Smaragd,  Tdrmilin, 
Sapphir  und  für  mehrere  andere  Krystalle,  die  man  deshalb 
negative  Krystalle  nennt,  weil  für  sie  auch  a  —  o  ein«  nega- 
tive Gröfse  ist;  für  positive  Krystalle  aber,  wie  für  Bergkry- 
stall,  Eisenoxyd,  für  Apophyllit,  Boracit,  Eis  u.  s.  w.  ist  c 
kleiner  als  a,  also  auch  a  —  c  eine  positive  GröTse. 

III.  Hier  aber  haben  wir  es  blofs  mit  dar  Differenz  die- 
ser beiden  GröTsen  oder  mit  der  Gleichung  zu  thun 

q — o'  =  j  .  (K"^— a2Sin.2I  —  T>— c*Sin.*l) . 

Ist  nun  der  Incidenzwinkel  I  nur  klein  oder  fällt  das  Licht 
nahe  senkrecht  auf  die  Krystallplatte,  so  hat  man  den  genä- 
herten Ausdruck 

q-q=T.?—  .Sin.«I, 

wo  wir  der  Kürze  wegen  q  —  qs=J  setzen  wollen. 

IV,  Um  daher  die  Verrückung  in  den  Aethertheilchee, 
die  durch  diese  zwei  Lichtströme  hervorgebracht  wird,  «ab- 
zudrücken, haben  wir  die  Vibration  des  gemeinen  Lichts  bis- 
her durch 

•  Sin.  —  (at  — x) 

dargestellt,  'so  dafs  daher  die  hier  zu  betrachtende  Vibration 
seyn  wird 

a  Sin.  y  [a t -  (x  -  J)]  oder  l Sin.       (a  t  -  x)  +  2^ ]  . 

65)  Bestimmung  des  durch  Kry stallplat ten  ge- 
henden Lichtes,  wenn  die  Platte  zwischen 
zwei  Spiegel  gelegt  wird. 

Es  werde  nun  die  im  Anfange  des  §.  63«  erwihnte  Kry- 
stallplatte, die  auf  die  Axe  senkrecht  geschnitten  ist  und  auf 
welche  das  Licht  nahe  in  der  Richtung  dieser  Axe  euffälif, 
zwischen  die  zwei  Reflexionsebenen  C  und  K  (Fig.  225)  ge- 
legt.    Man  suche  die  Intensität  des  Lichts  für  verschiedene 


■ 
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Puncto  des  Bildes,  welches  nach  der  Reflexion  des  Lichts  von 
der  analysirenden  Ebene #K  gesehn  wird.  Um  dieses  interes- 
sante Problem  aufzulösen,  stellen  wir  uns  die  Richtung  irgend  Fig. 
eines  Lichtstrahls  senkrecht  zu  der  Papierebene  vor.  Nennen2^'* 
wir  (p  den  Winkel  der  durch  den  Strahl  und  durch  die  Axe 
des  Krystalls  (  d.  h.  nach  §.  51*  L  durch  die  Hauptebene  für 
diesen  Strahl)  gehenden  Ebene  mit  der  ersten  Polarisations- 
ebene und  sey  ebenso  0  der  Winkel  dieser  ersten  Polarisa- 
tionsebene mit  der  analysirenden  Reflexionsebene  K.  Wird 
dann  die  Vibration  des  von  der  ersten  Reflexionsebene  C  po- 
larisirten  Lichtes  durch 

•  Sin.?£(at  —  x) 

dargestellt,  d}e  senkrecht  auf  die  erste  Polarisationsebene  ist, 
so  wird  9  wenn  das  Licht  in  den  Krystall  tritt,  diese  Vibra- 
tion in  zwei  andere  zerlegt  werden ,  nämlich  in 

a  Cos. <p . Sin.  —  (at  —  x) 

■ 

senkrecht  zur  Hauptebene,  wodurch  der  gewöhnliche  Strahl 
entsteht,  und  in 

•Sin.gj.Sin.^  (at  -  x)  ' 

parallel  zur  Hauptebene,  wodurch  der  außergewöhnliche  Strahl 
entsteht.  Der  erste  dieser  beiden  Ausdrücke  kann  auch  noch 
als  richtig  angenommen  werden,  nachdem  der  gewöhnliche 
Strahl  schon  aus  dem  Krystall  ausgetreten  ist,  wenn  man  näm- 
lich nur  die  Werthe  von  x  und  t  gehörig  ändert;  aber  für 
den  außergewöhnlichen  Strahl  mufs  man  dann  (nach^.  63.  IV.) 
den  Ausdruck  nehmen 

a Sin. 9. Sin.  £?if(at  —  x)  -f-         j  7 

Wenn  nun  das  Licht,  wie  es  aus  der  Krystallplatte  kommt, 
unmittelbar  ins  Auge  treten  sollte,  so  würde  die  Intensität  des 
Lichts ,  obschon  es  in  verschiedenen  Richtungen  aus  dem  Kry- 
stall e  kommt,  doch  nicht  geändert  werden;  denn  die  Intensi- 
tät des  gewöhnlichen  Lichtes  würde  gleich  a2  Cos. 2  9  und 
die  des  außergewöhnlichen  würde  a2  Sin.2  q>  seyn,  so  dafs 
also  die  Summe  dieser  beiden  Ausdrücke  oder  die  Grüfse  a* 
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die  Intensität  der  vereinigten  Lichtwellen  bezeichnete.  Wenn 
aber  das  Licht,  nachdem  es  die  Krystallplatte  verlassen  hat, 
zuerst  auf  die  analysirende  Ebene  K  des  Polarisationsinstru- 
ments fallt,  so  bleiben  nur  diejenigen  aufgelösten  Theile  der 
Vibrationen  übrig,  die  senkrecht  zu  dieser  Ebene  K  stehn1. 
Diese  aufgelösten  Theile  sind  für  den  gewöhnlichen  Strahl 

2  iz 

e  Cos.  q> .  Cos.  (qp+  0) .  Sin.  —  (a  t  —  x) 

und  für  den  außergewöhnlichen  Strahl 

eSio.ip.Sin.(y  +  0)Sin.  ^  (at— *)  + 

und  nun  wird  die  Summe  dieser  zwei  Ausdrücke  die  Vibra- 
tion des  Lichtes  bezeichnen,  welches  von  der  Ebene  C  po- 
larisirt  durch  die  Krystallplatte  H  durchgelassen  und  von  der 
analysirenden  Platte  K  in  das  Auge  des  Beobachters  reflectirt 
worden  ist.  Um  diese  Summe  zu  erhalten,  mufs  man  zuerst 
den  Ausdruck 

in  seine  zwei  Theile  auflösen,  wo  man  denn 

a  Cos.  q>  Cos.  (9  +  0)  +  *  Sin.  9  Sin.  (9  +  0)  Cos. 

2  n 

für  den  Factor  von  Sin.  y-(at — ebenso 

•  Sin.  q> Sin.  (ip  +  0}  Sin. 
2  n 

für  den  Factor  von  Cos.  —  (at  —  x)  findet.     Die  Summe 

der  Quadrate  dieser  zwei  Factoren  wird  (nach  §•  21.  II.)  das 
Mafs  der  gesuchten  Intensität  (I)  seyn.  Diese  Summe  ist 
aber 


1  Nach  dem  Vorhergehenden  wird  zwar  nicht  alles  auf  die  Re- 
flexionsebene K  gehende  Lieht  zurückgeworfen,  sondern  auch  ein 
Theil  desselben  durch  die  in  dem  Rahmen  G  liegenden  Glasplatten 
durchgelassen,  so  dafs  man  also  die  vorhergehenden  Ausdrücke  noch 
mit  einem  constanten  Factor  (mit  einem  eigentlichen  B röche)  mulü- 
plieiren  sollte,  der  aber  hier  vernachlässigt  werden  kann,  da  man 
doch  nur  die  Verhältnisse ,  nicht  die  abioluten  GröTsen  der  LkUün- 
tensitateu  sucht. 
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( I ) = a*  Cos.»  9  Cos.»  (<p  +  0)  +  a*  Sin.*  ^  Sin#2  (9  +  0) 

-f-  2  a2  Sin.  g>  Cos.  9  Sin.  (9  +  0)  Cos.  (9 + 0)  Cos.  — - — , 
welchen  Ausdruck  man  auch  so  schreiben  kann 

(I) =n}a2^i+Cos.29Cos.2(9+0)+Sin.29Sin.2(9+0)Cos. 
oder  auch 

( I)  =  a*  jcos.»  0  —  Sin.  2  9  Sin.  2  (9  +  0)  Sin. » 

oder  endlich,  wenn  min  der  Kürze  wegen  9  +  0  =  ip  setzt, 

(I)  =  a*  ((Jos.»©  —  Sin.2vSin.2(V  —  0)Sin.*  l£\ 

und  ganz  dieselben  Ausdrücke  haben  wir  auch  oben  (§.  63.  I.) 
erhalten ,  wenn  man  hier  a  =  1  setzt  und  den  Winkel  0  ne- 
gativ nimmt. 

L    Dieser  Ausdruck  für  (I)  giebt  also  die  Intensität  des 
in  einer  bestimmten  Richtung  in  das  Auge  des  Beobachters 
eintretenden  Lichtstrahls  oder  die  Helligkeit  eines  bestimm- 
ten Punctes   des  Lichtbildes.     Um  zu  bestimmen ,  wel- 
cher Punct  dieses  Bildes  gemeint  ist,  haben  wir  nur  zu  be- 
merken, dafs  dieser  »Strahl  den  Incidenzwinkel  I  mit  demje- 
nigen Strahle  macht,  der  in  der  Richtung  der  Axe  und  in  ei- 
ner Ebene  eintritt,   die  um  9  +  0  gegen  die  analysirende 
Ebene  K  geneigt  ist,   vorausgesetzt,   dafs  der  Beobachter  in 
der  Richtung'  der  Bewegung  des  Strahls  auf  das  Bild  sieht. 
Durch  die  Reflexion  von  der  Ebene  K  wird  zwar  diese  Rich- 
tung der  Strahlen  in  Beziehung  auf  oben  und  unten  umge- 
kehrt, während  sie  in  Beziehung  auf  rechts  und  linke  keine 
Aenderung  erleidet.    Aber  da  das  Auge ,  um  das  Licht  aufzu- 
fangen ,    mit  dem  Beschauer  der  Figur  in  entgegengesetzter 
Stellung  steht,    so  giebt  es  noch  eine  zweite  Umkehrung  in 
Beziehung  auf  rechts  und  links  y   nicht  aber  auch  auf  oben 
und  unten.     Im  Ganzen  also  kommt  dieser  Lichtstrahl  von 
einem  Puncte,  dessen  scheinbare  Winkeldistanz  von  einem  an- 
dern fixen  Puncte  (durch  welchen  die  zur  Axe  parallelen  Strah- 
len gehn)  gleich  dem  Incidenzwinkel  I  ist,  und  diese  Distanz 
wird    in   derjenigen  Richtung   gemessen,    die   den  Winkel 
V/  =  9  +  0  mit  der  analysirenden  Ebene  K  bildet,  wenn  man 
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von  dem  oberen  Theile  dieser  Ebene  nach  der  rechten  Sehe 
zu  fortgeht.  In  dem  dem  Auge  dargestellten  Bilde  kann  der 
Incidenzwinkel  I  als  der  Radius  Vector  und  t//  =  ©  +  6  ab 
der  Winkel  betrachtet  werden,  den  der  Radius  Vector  mit  dem 
oberen  Theile  derjenigen  Linie  bildet,  welche  die  analysireode 
Ebene  K  vorstellt« 

■  — 

66)    Erster  besonderer  Fall  des  §.  64. 

Bei  der  allgemeinen  Betrachtung  des  in  §.  64  behandel- 
ten Problems  müssen  wir  zwei  besondere  Fälle  als  vorzüglich 
wichtig  eigens  untersuchen.  Der  erste  Fall  ist  der ,  wenn  die 
analysirende  Ebene  K  des  Polarisationsinstruments  senkrecht 
auf  der  ersten  Polarisationsebene,  d.  h.  wenn  die  Ebene  K 
so  steht«  daft  ohne  Zwischenlegung  der  Krystallplarte  kein 
I  icht  reflectirt  wird.  Für  diesen  Fall  ist  der  Winkel  0  gleich 
einem  rechten  Winkel«  und  dann  geht  der  oben  erhaltene 
Ausdruck  der  Intensität  in  den  folgenden  über 

(I)=a*Sin.*2V'.Sin.*2^. 

Dieser  Ausdruck  verschwindet  also«   welches  anch  der  Werth 
von  X  seyn  mag«  so  oft  als  Sin.2  2^  =  0  i*t,  das  heifst  for 

V/=0,   90°,    180°,  270°  .  .  . 

also  anch  für 

m=0,  90° ,   180°,  270°  .  .  . 

lind  daraus  folgt,  dafs  für  jedes  farbige  Licht  ein  Schwarza 
Kreuz  besteht,  das  sich  über  das  Lichtbild  verbreitet,  d*& 
ferner  die  beiden  Arme  dieses  Kreuzes  gegen  einander  senk- 
recht stehn,  und  dafs  endlich  der  Durchschnittspunct  dieser 
Arme  durch  denjenigen  Punct  des  Bildes  geht,  der  von  detn 
zur  Axe  parallel  einfallenden  Lichte  erzeugt  wird«  Für  alle 
übrigen  Zwischenwerthe  von  9  verschwindet  die  Intensität  (lj 
nur  dann,  wenn 

—  =  0,  *r,  In...  oder  ^=0,  3t,  2*.. 

C    —  2 ' 

ist,  oder,  da  Jz=zT.  —  .Sin.  4I  war,  nur  dann,  wenn 

9  2av  *  "  . 


.     n   V     2ayX         Y     4*yX         Y    6a  i  X 
wo'A  — ü»  I  (c*_a2)T'  '  (c'-a^T*  '  (c*-a*)T 


•  •  • 


s 
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ist.  Am  hellsten  aber  ist  das  Bild  oder  die  Intensität  ist  am 
gröfsten  und  gleich  (I)  =  a2Sin.l2V»  wenn 

^-2*  2P  "2  *  '  *  #  # 
oder,  was  dasselbe  ist,  wenn 

cjnT  — K"      *vX  Y  3ayX 

01      — /  (C2—  a*)T'  I  (c*  — a»)T  "  •  * 


ist»  Man  sieht  aus  diesen  Aasdrucken,  dafs  die  vier  Räume 
zwischen  'den  Armen  des  Kreuzes  von  concentrischen  hel- 
len und  dunklen  Ringen  eingenommen  werden,  von  wel- 
chen die  Halbmesser  der  hellen  Ringe  sich  wie  die  Zahlen 
iTif  Y*5.  .  und  die   von   den  dunklen  sich  wie 

1T%9    T~4,    y~6.«  verhalten.     Jeder  dieser  einzelnen  Ringe 

selbst  ist  der  Größe  -L  proportionirt,  so  dafs  also  dünnere 

Ringe  zu  dickeren  Platten  und  unigekehrt  gehören.  Dieselben 
Halbmesser  verhalten  sich  überdiefs  noch  verkehrt  wie  die 
VV  —  a* 

Grttfse/  — ^      und  da  dieser  Ausdruck  für  ein  schickliches 

Mafs  der  doppeltbrechenden  Kraft  eines  Prisroa's  oder  einer 
Kryst  allplatte  genommen  werden  kann,  so  werden  diese  Ringe 
kleiner  seyn,  wenn  diese  brechende  Kraft  des  Krystalls  gröfser 
ist,  und  umgekehrt» 

Endlich  verhalten  sich  die  Halbmesser  dieser  Ringe  noch 

wie  die  Gröfse  fX ,  wenn  man  die  Gröfse  — — — -  als  von  X 

unabhängig  betrachtet»  Da  nun  21  für  die  rothen  Strahlen  (nach 
§•  17*)  am  gröfsten  und  für  die  violetten  am  kleinsten  ist,  so 
sind  auch  die  Kreise  für  das  rothe  Licht  die  gröfsten  und  die 
für  das  violette  die  kleinsten.  Das  Resultat  ist  also  hier  ge- 
nau dasselbe,  als  welches  schon  oben  (§.  22.  VIIL)  bei  den 
Fransen  der  Interferenz  und  (§.  28.  IV.  V.)  bei  Newtos's 
Farbenringen  gefunden  worden  ist.  Die  Ringe,  anfangs  nur  weifs 
und  schwarz,  erhalten  sehr  bald  eine  Beimischung  von  Far- 
hen,  die  für  jeden  der  aufeinander  folgenden  Ringe  verschie- 
den sind  und  endlich  in  einem  nahe  gleichen  Gemenge  aller 


Farben  wieder  verschwinden.   Wäre  die  Gröfse  — — —  con- 

€J  —  aa 
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stant,  so  würde  die  Proportion  der  Halbmesser  für  verschie- 
dene Farben,    also  auch  die  Farbenmischung  selbst  dieselbe 

a  v 

wie  in  Newtons  Ringen  seyn.  Da  aber  —  —  im  Allge- 
meinen eine  Function  von  X  ist,  so  variiren  die  Halbmesser 
der  Ringe  von  verschiedenen  Farben  wie  die  Gröfse 

f  c^V 

und  die  Farbenseale  ist  daher  nicht  dieselbe,  wie  bei  Nrw- 
toVs  Ringen.    Diese  Gröfse 

a  v 

c2  — a2 

variirt  für  die  verschiedenen  Werthe  von  X  in  manchen  Kry- 
stallen  so  stark,  dafs  Herschel  in  einer  Varietät  des  einaxigeo 
Apophyllits  die  Größe 

a  vX 
c2— a* 

beinahe  ganz  constant  gefunden  hat,  so  dafs  er  mehr  als  35 
gefärbte  Ringe  deutlich  sehn  konnte,  während  für  eine  andere 
Varietät  desselben  Krystalls  der  Werth  von  c2  —  a2  für  rotbe 
Strahlen  positiv,  für  violette  negativ  und  für  die  Mittelfarbe 
des  Spectrums  gleich  Null  wurde,  und  er  nur  mit  Mühe  ei- 
nen oder  zwei  Ringe  erblicken  konnte.  Dafs  übrigens  alle 
diese  Resultate  der  Theorie  mit  den  oben  angezeigten  Expe- 
rimenten auf  das  Schönste  übereinstimmen,  bedarf  keiner  wei- 
teren Erinnerung.  Bemerken  wir  nur  noch,  dafs,  da  nach  den 
Vorhergehenden  die  Halbmesser  der  Ringe  sich  wie  die  Gröfseo 

ra  v 
ca  ^2  verhalten,  daraus  noch  nicht  gefolgert  werden  kaoo, 

dafs  für  c2  <a2,  wo  jener  Ausdruck  imaginär  wird,  keine 
Ringe  möglich  seyen.  Wenn  man  den  Gang  der  Analyse  des 
§.  63.  näher  betrachtet,  so  sieht  man,  dafs  die  Schlufsfolgra 
dieselben  bleiben,  wenn  man  auch  a2  — c 2  statt  c2  —  a' 
setzt. 

67)    Zweiter  besonderer  Fall  des  §.  64. 

Der  zweite,  hier  eigens  zu  betrachtende,  besondere  Fall 
der  in  §.  64.  geführten  allgemeinen  Untersuchung  tritt 
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wenn  die  zur  analysirenden  Ebene  K  gehörende  Reflexions- 
ebene mit  der  polarisirenden  Ebene  C  parallel  ist.  Für  diesen 
Fall  ist  0  gleich  Null  und  der  oben  gefundene  Ausdruck  der 
Intensität  geht  in  den  folgenden  über  , 

(1)  =  a*.  (l-Sin.^V'.Sin.*  ^)  . 

Addirt  man  diesen  Ausdruck  zu  dem  im  Anfange  des  §.  60. 
aufgestellten,  so  erhält  man  zur  Summe  beider  die  Gröfse  a% 
woraus  folgt,  dafs  für  diesen  Fall  die  Intensität  jedes  Punctes 
des  Bildes  jene  des  §.  66.  zur  Einheit  ergänzt,  so  dafs  also 
statt  des  dunklen  die  Ringe  durchbrechenden  Kreuzes  jetzt  ein 
helles  Kreuz  über  diesen»  Ringen  sichtbar  seyn  wird.  Ganz 
ebenso  werden  statt  der  dunklen  Ringe  des  §.  (J&  mit  ihren 
Halbmessern 

'javil        Y  4ayA. 
(c»_ a*jT'  l  (c*  —  a»)T 

und  statt  jener  hellen  Ringe  mit  ihren  Halbmessern 

I  (c»_a*)T>  I  (c*  — a*)T 

jetzt  die  hellen  Ringe  jene  ersten  und  die  dunklen  Äinge  diese 
letzten  Halbmesser  haben. 

68)    Allgemeine  Bemerkungen  zu  dem  Vorher« 

gehenden. 

Im  Allgemeinen  bleibt,  wenn  die  Gröfse  Sin. 2ip Sin. 2 (t//— 0) 
gleich  Null  ist,  die  Intensität  constant  für  alle  Werthe  von  J 

oder  von  I (da  nach  §.  64.  III.  die  Gröfse  J  =  T .  .  Sin.»  I 

2  a  v 

ist)  oder  man  sieht  in  diesem  Falle  nur  einen  die  Ringe  un- 
terbrechenden Streifen.    Denn  die  Aufeinanderfolge  der  Ringe 

71  ^/ 

hängt  von  der  Variation  der  Werthe  von  Sin.*         ab  und 

diese  Gröfse  wird  durch  die  Verschwindung  ihres  Factors 
Sin.2  VSin«2(V— ®)  =  0  ganz  vernichtet.  Die  letzte  Glei- 
chung giebt  aber 

y  =  0°  oder  90° ,  180° ,  270°  oder  auch 
yj  =  0  oder  90°  +:      180°  +  0,  270°  +  0, 
IX.  Bd.  ,  Fffff 
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so  dafs  man  also  zwei  rechtwinklige  Kreuze  sieht,  die  um  itü 
Winkel  0  gegen  einander  geneigt  sind  und  welche  die  Ring« 
unterbrechen.      Die  Intensität  des  Lichtes  in  diesen  Kreuitn 
ist  a2  Cos.»  0.    Für  die  Theile  zwischen 
^  =  0 und  ^/  =  0,  oder  zwischen  yj = 90°  und  V =90°  +  0, 
und  ebenso  zwischen 

y  =  180°  und  V/=  180°  + 
oder  endlich  zwichen 

y  =  Q70°  und  V  =  270°  +  0 

Sit  der  Factor  von  Sin.1^-  positiv,  und  die  Beleuchtung  de* 

...  .      X      3X     5X  nnA.a 

Bildes  ist  em  grölsten,  wenn  zJ=-  ,       ,  -j"  #  #  » 

kleinsten,  wenn  J=  X,  2X,  3X  .  ...  ist.  Die  vier  owch 
diese  Kreuze  entstehenden  Sectoren  sind  durch  solche  Rin*- 
theile  eingenommen,  die  den  in  §.  66.  angegebenen  glei- 
chen, so  dafs  die  Intensität  der  hellen  Ringe  gleich 

*a*[l  +  Cos. 2 (2 y  —  B)1  oder  a2 Cos.* (2^—0) 
und  die  der  dunkleren  Ringe  gleich  a2Cos.2  6  ist. 

Aber  lür  die  Theile  zwischen  y  =  0  und  V=90°  «•  «• w 

ist  der  Fector  von  Sin. 2  ~p  negativ  und  das  Licht  am  klein- 

sten  für  J  =       y,        ..,  am  grölsten  dagegen  fuWssl, 

2  X ,  3  X  .  .  . ,  so  dafs  daher  hier  diese  Sectoren  durch  solch« 
Ringtheile  eingenommen  werden,  die  denen  in  §.  67-  ähnlich 
sind,  und  dafs  die  Intensität  der  hellen  Ringe  gleich  a2  Cos.'ft 
die  der  dunklen  eher  gleich  a2Cos.2(2  y—  @)  »*•  Uebrige* 
haben  die  helleren  Ringe  in  den  letztgenannten  Sectoren  die- 
selben Halbmesser  und  dieselbe  Helligkeit,  wie  die  dunkler» 
Ringe  in  den  erstgenannten  Sectoren,  und  diese  Helligkeit ot 
dieselbe  mit  der  in  den  acht  Armen  der  beiden  Kreuze» 

69)    Erscheinungen  des  polarisirten  Liohtts 
durch  Faksnel's  Rhombus. 

Wir  wollen  nun  wieder,   wie  in  §.65.,   «ine  auf  ihr* 
Axe  senkrecht  geschnittene  Krystallplatte  zwischen  die  zw« 
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Ebenen  C  und  K  (Fig.  225)  der  Polarisationsmaschine ,  überdiefs 
aber  zwischen  die  polarisirende  Ebene  C  und  die  Krystallplatte 
den  oben  (§.  57«  HI.)  erwähnten  Rhombus  Fhesnel's  so  legeny 
dals  die  Reflexionsebene  um  45  Grad  gegen  die  Polarisations- 
ebene geneigt  ist,  wodurch  also  das  auf  die  Krystallplatte  fal- 
lende Licht  eine  circulare  Polarisation  (§.  58.  VI.)  erhalten 
hat.  Um  auch  für  diesen  Fall  die  Intensität  des  von  der 
Ebene  K  reflectirten  Lichts  und  die  Gestalt  der  farbigen  Ringe 
zu  finden,  wird  man  die  Vibration  » 

aSiü.?^  (at-xj, 

die  senkrecht  auf  die  Ebene  der  ersten  Polarisation  ist,  in  zwei 
andere  zerlegen,  von  welchen  die  eine 

-        ^.Sio.^  («,-,) 

senkrecht   zu  der   Reflexionsebene   des  Rhombus,   die  an- 
der» 

r 

2 

^.Än._(«t—  x) 

parallel  zu  derselben  Ebene  ist.  Da  die  Phase  der  letzteri 
(nach  §•  57*  H«)  um  90°  gröfser  ist,  so  werden  diese  zwei 
Vibrationen  nach  ihrem  Durchgange  durch  den  Rhombus  durch 
die  zwei  folgenden  Ausdrücke  dargestellt  werden 

und 

_^.Co..*5(«t-x). 

Löst  man  diese  Vibrationen  in  solche  auf,  die  senkrecht  und 
parallel  aar  Hauptebene  des  Krystalls  sind,  so  findet  man  für 
die  Vibration  des  gewöhnlichen  Strahls 

;p^s.(45°^^  («i  -» 

=  Y~ .  Sin.        («t-x)  +  45o-9  ) 

und  lux  die  des  außergewöhnlichen  Strahls 

Fffff  2 
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-  ^Si».(45°- T)Sin.  y  («I  -  x)+  ^Cos.(45<^)Cos.^(« t  -  x) 

.=  A=Cos.  (y  (a.-x)  +  45'-9)  • 

Bei  aem  Austritte  dieser  Strahlen  aus  der  Krystall platte  wird 
die  gewöhnliche  Vibration  .ihren  vorigen  Ausdruck  unverän- 
dert beibehalten,  die  außergewöhnliche  aber  wird  folgende 
Gestalt  annehmen 

Der  zur  analysirenden  Ebene  K  senkrecht  zerlegte  Theil  die- 
ser Vibration  (der  allein  das  Auge  des  Beobachters  erreicht) 

4 

wird  seyn 

r^Cos.Op  +  eOS'".  ^  (ot  — x)  +  45"-9) 

+  -^Sin.(9  +  0)Co».  ^Y(at-x)  +  45"-7>+-1— ]• 

Entwickelt  man  den  letzten  Ausdruck,  to  findet  man  für  J"> 
Coefficieöten  von  Sin.  (^(«t— x)+45n— die  Giofce 

^Cos.(9+0)-^Sin.(?  +  0).Sin.  ^ 

und  für  den  Coefficienten  von  Cos.  I  ~  (ot  — x)  +  45°-?, 
die  Grörse 

2  71  d 

y=z  Sin.  (qp  +  0) .  Cos.  -y-, 

so  dais  daher  die  gesuchte  Intensität  des  Lichts  (oder  die  Sum- 
me der  Quadrate  dieser  Ausdrücke)  seyn  wird 

(l)  =  Ja*  |l- Sin. 2 (9+0) Sin.  ~| 
oder,  was  dasselbe  ist,  da  i//  =  g>  +  0  ist, 

(l)  =  Ja*-  |l— Sin.S^Sin.^  |  . 

I.    Da  in  diesem  letzten  Ausdrucke  von  (I)  die  Grök 
0  nicht  mehr  enthalten  ist,    so  wird  auch  die  Erschein^ 
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nicht  geändert  werden,  wenn  man  die  analysirende  Ebene  K 
um  ihre  Axe  dreht.  Wenn  Sin.2y/  =  0  ist,  das  heifst  für 
V/=0°,  90°,  180°  oder  270°,  ist  die  Intensität  gleich  $  a  «, 
und  dieses  zeigt,  dafs  hier  ein  Kreuz  von  mittlerer  Intensität 
die  Ringe  unterbricht.  Ist  aber  rp  ;>  0  und  -<  90°,  oder  ist 
V>180°  und  <270°,  so  wird  der  Ausdruck  von  (I)  ein  Ma- 
ximum für 

2nJ      3*    In  ,      ,..  •  3X  7X 

— =-j '  T  ' -  01     J  =  T '  T  • 

hingegen  ein  Minimum  für 


2ttJ     n  Sn 


T"2'  Ty  oder  für^  =  4"*  Tnt 

ist  aber  V>90°  und  <  180°  oder  ist  v/>270°  und  <  3609, 
so  wird  der  Ausdruck  ein  Maximum  für 

^~4'  T  • '  • 

und  ein  Minimum  für 

Demnach  sind  von  den  vier  Quadranten,  in  welche  das  Bild 
von  dem  Kreuze  getheilt  wird,  die  gegenüberstehenden  ahn- 
lich und  die  anliegenden  zwei  unähnlich,  indem  die  hellen 
Ringe  in  dem  einen  Quadranten  dieselben  Halbmesser  haben, 
wie  die  dunklen  Ringe  in  dem  nächsten  Quadranten.  Ver- 
gleicht man  diese  Ausdrücke  mit  denen  in  §.  66.  *  so  sieht 
man,  dafs  die  Wirkung  der  Zwischenstellung  des  Rhombus 
von  Faesnel  eigentlich  darin  besteht,  dafs  die  Ringe  in  zwei 
einander  gegenüberstehenden  Quadranten  um  -JA.  auswärts  und 
in  den  zwei  andern  entgegenstehenden  Quadranten  um  -JA  ein- 
wärts gedrängt  worden  sind  und  dafs  das  früher  ganz  dunkle 
Kreuz  jetzt  einiges  Licht  erhalten  hat.  Die  wichtigste  Ver- 
änderung aber,  die  dieser  Rhombus  hervorgebracht  hat,  ist 
die,  dafs  die  Erscheinung  selbst  ganz  dieselbe  bleibt,  wenn 
auch  die  Ebene  K  ringsum  gedreht  wird. 
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70)    Bestimmung  des  Doppelstrahta  bei  einem 

zweiaxigen  Kr y stalle. 

t  Wenn  von  einem  zweiaxigen  Krystalle,  dessen  optisch* 
Axen  nur  wenig  gegen  einander  geneigt  sind  (wie  bei  Salpe- 
ter oder  Arragonit),  eine  dünne  Platte  senkrecht  auf  die  Ebene 
geschnitten  wird ,  die  durch  die  beiden  Axen  geht,  und  wenn 
ein  Lichtstrahl  auf  diese  Platte  unter  einem  sehr  kleinen  Ein- 
fallswinkel auffallt,  so  haben  wir  oben  (§.  64*  Hl*)  für  die 
Differenz  der  Retardationen  der  beiden  Strahlen  nahe 

c  *  a  * 

z/=T.  Sin.M 
2a* 

oder,  was  dasselbe  ist, 

JmT/'^1^  Sin.'R 

2a* 

erhalten,  wo  die  Differenz  &  der  Quadrate  der  Geschwindig- 
keiten der  zwei  Strahlen  (c1 —  a2)  Sin.  2  R  ist,  so  dafs  man 
also  auch 

4  2aT 

setzen  kann.  Da  nun  die  Differenz  der  Retardationen  blofi 
von  der.  Differenz 'dieser  Geschwindigkeiten  kommt,  so  wird 
man  der  Wahrheit  sehr  nahe  denselben  letzten  Ausdruck  auch 
für  den  oben  erwähnten  zweiaxigen  Kry  stell  annehmen  kön- 
nen. Aber  nach  §.  53.  III.  erleidet  keiner  der  beiden  Strah- 
len die  gewöhnliche  Refraction  oder  keiner  von  ihnen  hat 
eine  constante  Geschwindigkeit.  Da  man  hier  aber  nur  die 
Differenz  der  beiden  Geschwindigkeiten  sucht,  so  wird  nas 
die  Geschwindigkeit  des  einen  doch  noch  der  constanten  Grö- 
fse  a  gleich  annehmen  können,  wo  dann,  wenn  v  die  Ge- 
schwindigkeit des  andern  Strahls  bezeichnet ,  die  Gleichung 
bestehn  wird 

11 

"tt"~  t  ==  C •  Sin.m  . Sin.  n  • 


wo  m'  und  n'  die  Winkel  sind,  welche  die  zur  Wellenfront? 
normale  Linie  mit  den  beiden  Axen  des  Kry  Stalls  bildet,  ond 
wo  C  immer  eine  gegen  die  Einheit  sehr  kleine  GröTse  be- 
zeichnet.   Daraus  folgt 
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Ca*  Sin.m'  Sin.n' 

oder 

e*  —  /* = C .  a«  Sio.  m* .Sin.  n' 

so  da£s  HMD  daher  für  die  obige  Gröfse  J  den  Ausdruck  er- 
halt 

^=3}T.C.a*.Sin.m'Sio.tt'. 

Ditses  vorausgesetzt  betrachten  wir  das  System  der  Strahlen 
in  der  Luft,  welches  bei  seinem  Eintritt  in  den  Krystall  in  den 
beiden  bezeichneten  Richtungen  fortgeht.  Seyen  m  und  n  die 
W;nkel,  die  derselbe  Strahl  in  der  Luft  mit  den  jenig  ei^Strah- 
len  macht,  die  bei  ihrem  Eintritt  in  den  Krystall  in  der  Rieh« 
tung  der  zwei  optischen'  Axen  desselben  fortgehn.  Da  alle 
gebrochene  Strahlen  (die  durch  die  zur  Wellenfronte  norma- 
len Linien  dargestellt  werden)  in  denselben  zu  der  brechen- 
den Oberfläche  senkrechten  Ebenen  liegen,  wie  die  einfallen« 
den  Strahlen,  und  da  alle  Refractionswinkel  sehr  nahe  in  dem- 
selben Verhähnils  zu  den  Einfallswinkeln  stehn,  so  werden 
alle  übrigen  von  ihnen  abhängigen  Winkel,  so  wie  ihre  Si- 
nus, ebenfalls  nahe  dasselbe  Verhältnis  beibehalten.  Sonach 
wird  man  die  genäherten  Ausdrücke  haben 

Sin.m'=  -  Sin.m  und  Sin. n'=  -  Sin.n, 
v  v 

so  dafs  also  der  Werth  von  A  in  den  folgenden  übergeht 

TCa3 

J=l    Sin.m  Sin.n. 

I.  Lassen  wir  nun  diese  Krystallplatte  zwischen  die  po- 
farisirende  und  analysirende  Ebene  (Fig.  224)  treten  und  su- 
chen wir  auch  hier  die  Intensität  des  Lichts  für  verschiedene 
Puncto  des  Bildes,  das  nach  der  Reflexion  von  der  analysi- 
renden  Ebene  K  entsteht.  Ist  q>  der  Winkel,  welchen  die  Po- 
larisationsebene eines  jeden  Strahls  mit  der  Ebene  der  ersten 
Polarisation  bildet,  so  wird  der  Auadruck  von  (I),  den  wir 
oben  (§.  65.)  gefunden  haben,  auch  hier  noch  gelten,  oder  man 
wird  haben 

(I)=:a*  [Cos.«Ö— Sin. 2  p  Sin.  2  (9 +  @)  Sin.1  2^J. 

Sey  nun  die  Protection  der  Strahlenrichtungen  und  der  f\g, 
Rhenen  auf  der  Oberfläche  einer  Kugel  (oder  vielmehr  auf  der 
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eine  Kugel  tangirenden  Ebene),  deren  Halbmesser  r  iit 
and  in  deren  Mittelp uncte  das  Auge  des  Beobachters  steh. 
Die  Puncte  A  und  B  sollen  die  optischen  Axen ,  P  irgend  e- 
nen  Lichtstrahl  und  D  E  die  Ebene  der  ersten  Polarisaücn 
vorstellen,  \yenn  nun  die  Linie  PQ  den  Winkel  APB  ha- 
birt,  so  stellt  (nach  §.  53.  IL)  PQ  die  Polarisationsebene  <bs 
Lichtstrahls  vor  und  es  ist  PQA  =  <p  +  ß9  und  da  au;b 
nahe 

c.  AP  BP 
Sin.  m==  —  und  Sin.  n  =   

ist,  so  hat  man 

^=4.i^-.AP.BP. 
*  *rz 

II.  Was  nun  die  Gestalt  der  Streifen  betrifft,  die  auch 
hier  über  die  Ringe  hinziehn»  so  wird  man  diese  Streifen  er- 
halten 9  wenn  man  den  Factor  von  Sin.*  — -    in   dem  letzten 

»  * 
Ausdrucke  gleich  Null  setzt,    das   heifst,    wenn  man  an- 
nimmt 

Sin.  2^  =  0  oder  auch  Sin.2  (9  +  ©)=  0t 
woraus  folgt 

Tang.  2  (<p  +  ß)  =  Tang.  2  ß  oder  Tg.  2 (9  +  ß) = Tg.  2  (ß  -  0) . 

Bezieht  man  nun  P  auf  den  (die  Linie  A  B  halbirenden)  Punct 
G  durch  die  rechtwinkligen  Coordinaten  x  und  y,  wo  x  in 
der  Richtung  CA  und  y  darauf  senkrecht  ist t  und  fetzt  man 
CA  =  b,  so' hat  man 

Tang.PAF,=  — ^-7  und  Tang.PBF  =  —7— 

X  —  b  L  x  -f-  b 

und  daher 

T.og.  2  (9  +  (?)  =  Tang.  2  P  Q  A  =  Tang.  (P  ß  F  +  P  A  F) 
oder,  was  dasselbe  ist, 

Tan™  2  (*  +  ,})=*    Tang.  P B  F  +  Tang.  PAP 

+         1  —  Tang.  PDF.  Tang.  P  A  F  * 

Substituirt  man  in  der  letzten  Gleichung  die  vorhergehende  1 
Werthe  von  Tang.  PAF  und  Tang,  PBF,  so  erhält  man 

T.ng.2(9,+ft=  ■1_2bV_jt. 

Demnach  sind  jene  Streifen  durch  die  zwei  Gleichungen  be- 
stimmt 
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^TZ&p  =T.og.2/9und  xIi^_y,=T«"g-2(/?-0) 

oder,  was  dasselbe  ist,  durch  die  zwei  Gleichungen 
(x*_b*— y2)  Tang.2/?  —  2xy=0 

und 

(xs  —  b*  -y2)  Tang.209  -  0)-2xy =0 

Allein  diese  zwei  Gleichungen  gehören  offenbar  zu  Hyper- 
beln, deren  Mittelpunct  C  ist.  .Da  in  beiden  y  =  0  für  x  =  +  b 
wird ,  so  gehn  diese  Hyperbeln  durch  die  Puncto  A  und  ß. 
Die  Lage  ihrer  Asytu^tuteu  aber  wird  man  erhalten,  wenn 
man  die  Coordinaten  x  und  y  sehr  grofs  gegen  b  annimmt. 
Diese  Annahme  giebt  in  der  ersten  Gleichung 

g+  £Z  Co.g./S-l=0, 

das  heifst, 

^  =  +  Tang.'/?  oder  =  —  Cotg//?, 

und  ebenso  in  der  zweiten  Gleichung 

•?  =  +  Tang.  (/?—  0)  oder  =  —  Cotg. (ß  —  Q), 

woraus  folgt ,  dafs  beide  Hyperbeln  rechtwinklig  sind  und  dafs 
die  Asymptoten  der  einen  Hyperbel  zu  der  Ebene  der  ersten 
Polarisation  parallel  und  senkrecht  sind,  während  die  Asympto- 
ten der  andern  gegen  jene  um  den  Winkel  0  geneigt  sind. 
Endlich  ist  noch  die  Intensität  des  Lichts  in  diesen  Streifen 

(I)  =  a2  Cos.»  0. 

III  Ist  ß  =  0  oder  90%  so  ist  Tang.  2/9  =  0  und  die 
vorhergehenden  ersten  Hyperbeln  verwandeln  sich  in  gerade 
Linien,  deren  eine  die  Richtung  FG  hat,  die  andere  darauf 
senkrecht  steht  und  durch  den  Punct  C  geht.  Ebenso,  wenn 
/?=0  oder  90°  +  0  ist,  so  gehn  die  zweiten  Hyperbeln  in 
ein  ahnliches  geradliniges  Kreuz  über.  Welches  auch  der 
Werth  von  ß  seyn  mag,  ist  0  =  0  odar  90°,  so  fallen  die 
zwei  Hyperbeln  auf  einander,  aber  der  Werth  0  =  0  giebt 
die  Intensität  ax  oder  einen  sehr  hellen  Streifen  und  der 
Werth  0  =  90°  giebt  die  Intensität  Null  oder  einen  gans 
dunklen  Streifen. 
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IV.  Die  Gestalt  der  Ringe  selbst  eher  ist  durch  die  Va- 
riation des  Werthes  des  letzten  Gliedes 

—  Sin.2<pSin.2(</>+  0).Sin.»  ^ 

jenes  Ausdrucks  von  (I)  gegeben.    Ist  nämlich 

>0         I  ,      >90°       i   ,      >t80°  i 
»  <  90°  -0 )  °der  *  <  18O"-0|  oder  ^  <270°  -  6) 

>270*  I 
oderV<36OO_0j, 

wo  die  Grenzen  dieser  GroTsen  durch  die  bereits  verzeichne- 
ten Hyperbeln  bestimmt  sind,  so  ist  die  Intensität  am  größ- 
ten für 

/*=0.      27.,  31  .  .  . 
and  am  kleinsten  für 

J  =  *X,  |JL,  4*  .  .  .  . 

Ist  aber  <p  ^  j  f  so  ist  die  Intensität  am  groTsten  für 

<4  =  *JLf  \X%  \X  .  .  . 
und  am  kleinsten  für 

J=zOt  X,  2Xy  3X  .  •  . 

Ebenso  wird  man  leicht  die  Fälle  für  0  =  0  oder  0  =  <»• 
u.  s.  w.  entwickeln. 

V.  Daraus  folgt,  dnfs  das  Bil&  im  Allgemeinen  ans  Rio* 
gen,  die  durch  andere  Streifen  durchbrochen  sind,  bestehn 
wird,  so  zwar,  dafs  die  hellen  Bogen  auf  einer  Seite  der 
Streifen  den  dunklen  auf  der  andern  Seite  entsprechen  (die 
Fälle  0  =  0  oder  0  =  90°  ausgenommen)  und  dais  die  Ge- 
stalt dieser  Ringe  durch  die  Gleichung 

J=  Jl.Consr. 

bestimmt  werden  wird,  das  heifct  (nach  Nr.  I.)f  durch  dit 
Gleichung 

TC  a* 

|  ±Z*  AP.PBcaX.Const., 

wo  die  Constante  die  Ordnung  der  Ringe  bestimmt.  Die  duroh 
diese  Gleichung 

APPB==TC?,C0n,t 
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bestimmten  Curven  sind  von  derjenigen  Art,  die  man  Lern- 
niacaten  nennt,  wo  nämlkh  das  Product  der  .beiden  Radien, 
die  aus  zwei  festen  innern  Puncten  an  irgend  einen  Punct  der 
Curve  gezogen  werden,  eine  constante  GröTse  ist,  während 
z.  B.  bei  der  Ellipse  die  Summe  der  zwei  Radien  constant 
ist»  Ist  die  Constante  sehr  klein,  so  werden  diese  Curven  sehr 
nahe  Kreise  seyn,  die  A  und  B  zu  ihren  Mittelpuncten  ha- 
ben. Wenn  diese  Constante  wächst,  so  erweitern  sich  dies«* 
Kreise  gegen  die  Seite  von  C  hin.  Für  eine  noch  grdFser* 
Constante  gehn  je  zwei  dieser  Curven  in  eine  der  co  ähnliche 
Figur  über,  wo  der  Durchschoittspunct  der  Dogen  in  den 
Punct  C  fällt;  weiter  gehn  sie  wieder  in  einzelne  Figuren 
über,  die  einem  zu  beiden  Seiten  eingedrückten  Kreise  ähn- 
lich sind,  und  endlich  nehmen  sie  die  Gestalt  eines  zu  beiden 
Seiten  schwach  abgeflachten  Kreises  an.  Alle  diese  Gestalten 
sind  bereits  in  der  Fig.  104  (des  Art.  Polarisation  Seite  789) 
dargestellt  worden. 

VI.  Da  das  Product  A  P .  B  P  gleich  einer  Constante  ist, 
welche  die  Ordnung  der  Ringe  bestimmt,  so  werden  sich  die  . 
Halbmesser  der  auf  einander  folgenden  Ringe,  so  lange  sie 
noch  klein  sind,  nahe  wie  die  Zahlen  1,  2,  3  •  •  verhalten. 
In  dieser  Beziehung  sind  sie  also  verschieden  von  jenen,  die  wir 
oben  (§.  66«)  für  einen  einaxigen  Krystall  gleich  7*1,  102,  f"3." 
gefunden  haben.  Da  sich  ferner  das  Product  A  P .  B  P,  wenn 
alles  Uebrige  gleich  ist,  wie  verkehrt  die  Gröfse  T  verhält,  so 
wird  eine  dickere  Platte  desselben  Kry Stalls  kleinere  Ringe 
geben,  als  eine  dünne,  und  da  ebenso  das  Product  AP.  BP, 
alles  Uebrige  gleich  gesetzt,  sich  wie  verkehrt  die  Gröfse  C  ver- 
hält, so  werden  die  Ringe  kleiner  seyn  für  einen  Krystall, 
der  eine  gröfse  Differenz  der  Geschwindigkeiten  der  beiden 
Strahlen  giebt.  Da  endlich  dasselbe  Product  AP. BP,  alles 
Andere  gleich  genommen,  sich  direct  wie  die  Wellenlänge  X 
verhält,  so  werden  alle  oben  erwähnte  Curven  für  die  rothen 
Strahlen  gröfser  seyn,  als  für  die  violetten* 

VII.  Noch  mtifs  hier  eine  sonderbare  uni  bisher  noch 
nicht  bemerkte  Differenz  zwischen  den  Curven  von  verschie- 
denen Farben  erwähnt  werden,  dafs  nämlich  die  optischen 
Axen  für  die  verschiedenen  Farben  nicht  coincidiren ,  wäh- 
rend doch  in  allen  andern  Beziehungen  die  Stellen veränderon- 
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gen  lücksichtlich  dieser  zwei  Axen  symmetrisch  sind.    So  kön- 
nen die  rothen  »Axen  mit  jeder  andern  einen  kleinern  Wic- 
kel bilden,  als  z.  B.  die  violetten  Axen,   aber  der  Winkel 
zwischen  einer  rothen  und  einer  violetten  Axe  ist  doch  der- 
selbe,  wie  der  zwischen  einer  andern  rothen  und  einer  an- 
dern violetten  Axe.     In  einigen  wenigen  Fällen  kann  dieses 
bis  auf  zehn  Grade  gehn.    Die  Folge  davon  ist,  dafs  die  Far- 
ben in  verschiedenen  Theilen  der  Ringe  von  derselben  Ord- 
nung auch  verschieden  sind.    Bei  dem  Salpeter  z.  B.  sind  die 
rothen  Axen  weniger  geneigt,  als  die  violetten.    Da  nun  die 
rothen  Ringe  breiter  sind,  als  die  violetten,  so  werden  wir, 
wenn  wir  die  außerhalb  von  A  und  ß  liegenden  Puncto  be- 
trachten, solche  Lagen  finden,  wo  entweder  alle  Farben  unter 
einander  gemischt,  oder  keine  einzige  derselben  da  ist,  d.  h., 
wo   alle  Ringe  nahe  weifs  oder  alle  schwarz   sind.  Aber 
bei  denselben  Ringen  zwischen  den  Puncten  A  und  B  werden 
die  rothen  die  andern  violetten  stark  überwiegen  und  so  ^wer- 
den verschieden  gefärbte  Ringe  sichtbar  werden. 

Bisher  wurde  stillschweigend  vorausgesetzt,  dafs  die  Axen 
der  verschiedenen  Farben  alle  in  derselben  Ebene  liegen.  Aber 
Heuschel  hat  gefunden,  dafs  dieses  bei  einigen  KrystaHen, 
dem  Borax  z.  B.,  nicht  der  vFall  ist,  obschon,  so  viel  man  bis 
jetzt  weifs,  doch  alle  Ebenen  durch  die  Linie  gehn,  welche 
den  Winkel  der  zwei  Axen  halbirt. 

71)  Bestimmung  der  Bilder  eines  zweiaxigeo 
Kystalls,  wenn  Fkesnel's  Rhombus  zwischen 
die  beiden  Spiegel  gelegt  wird. 

Legen  wir  nun  den  Rhombus  von  Fresjel  (§.  57«  Hl.) 
zwischen  die  polarisirende  Ebene  C  des  Polarisationsiostra- 
ments  und  zwischen  die  in  §.  70.  erwähnte  zweiaxige  Kry- 
stallplatte  und  suchen  wir  auch  hier  die  Gestalt  des  Bildes, 
so  hat  man  nach  §•  69*  für  die  Intensität  des  Lichts  in  irgend 
einem  Puncte  desselben 

(O^**1  [l—  Sin. 2 (9+0)  Sin. 

Dieses  giebt  demnach  einen  die  Ringe  unterbrechenden  Strei- 
fen für 
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Sin.2(p  +  0)  =0, 
und  dieses  ist  dieselbe  Gleichung,    die  oben  (§.  70*  II.)  die 
zweiten   Hyperbeln   bestimmte,    welche   für   ß  =  0  oder 
/?  =  90°  +  0  in  ein  Kreuz  Übergehn.    Ist  nun  Sin.2(<p  +  0) 
positiv,  so  wird  die  Intensität  ein  Maximum  für 

4  '  T'  ~4~  '  ' 


und  ein  Minimum  für 


4*  T '  4" 


und  das  Gegentheil  tritt  ein,  wenn  Sin.  2(<p  +  0)  negativ  ist. 
Diese  Räume  sind  durch  jene  Streifen  getrennt,  so  dafs , da- 
her die  hellen  Ringe  auf  der  einen  Seite  des  Streifens  den 
dunklen  Ringen  auf  der  andern  Seite  entsprechen.  Die  Gestalt 
der  Ringe  aber  ist  ganz  dieselbe  wie  in  §.  70.  V. 

♦ 

72)    Gestalt  der  Bilder  für  willkürlich  geschnit- 
tene Krystallplatten. 

Nehmen  wir  den  allgemeinen  Fall,  wo  die  Krystallplatte 
aus  einem  ein  -  oder  zweiaxigen  Krystalle  auf  eine  ganz  will- 
kürliche (von  den  besondern  in  §.50.  und  §.62.  angeführten  Arten 
verschiedene)  Art  geschnitten  und  dann  zwischen  diff  beiden 
Ebenen  C  und  K  des  Polarisationsinstruments  gelegt  wird.  Der 
allgemeine  Ausdruck  der  Intensität  wurde  oben  (§.  65.)  gleich 

(I) =ia*  £l  +  Cos.2g>  Cos.2(9 + 0)+  Sin.2  q> Sin.2 (tp  +  0)  Cos. -^J 

gefunden.  Betrachten  wir  von  diesem  Ausdruck  nur  die  vor- 
züglichsten Fälle  und  setzen  wir  0  =  90° ,  wodurch  man  er- 
halt 

(I)  =  *  a*  Sin^  2  <p      —  Cos.  , 

wo  hier  durch  A  der  Raum  verstanden  wird,  um  welch  en  dtfr 
eine ,  z.  Ii.  der  gewöhnliche  Strahl ,  mehr  retardirt  wird ,  als 
der  außergewöhnliche,  und  auf  welchen  daher  der  Ausdruck 
von  §.  70.  noch  anzuwenden  ist,  wenn  man  nur  bemerkt, 
dafs  in  demselben  R  den  Winkel  des  Strahls  mit  der  Axe  be- 
zeichnet. 
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h  Ist  die  Platte  des  ein  -  oder  zwe taxigen  Krystails  von 
beträchtlicher  Dicke ,  so  werden  eile  Spuren  von  Farbe  gänz- 
lich verschwinden,  wie  wir  auch  schon  oben  (§.  63.  IV.)  be- 
merkt haben.  Ist  nämlich  J  eine  schon  beträchtliche  Griff«, 
so  wird  schon  eine  sehr  kleine  Aenderung  von  X  die  Gröfse 

Theile  des  Bildes  die  Gröfse  Cos.  ~ —  alle  ihre  verschiedenen 

Werthe  haben,  die  positiven  so  wie  die  negativen,  und  die 
Intensität  würde  daher  gleich  -Ja*  Sin. 4  2 y  seyn,  ein  Aus- 
druck, der  für  alle  Farben  derselbe  bleibt.  Wenn  die  Platte 
in  ihrer  Ebene  rundum  gedreht  wird,  so  variirt  <p  von  0  bi* 
360°  und  das  Licht  wird  viermal  gänzlich  Verschwinden,  so 
wie  es  wieder  für  9  =  45°,  135°,  225°  und  315°  am  hellstes 
erscheint. 

IL    Jedoch  wird  man  auch  mit  dickeren  Platten  noch  far- 
bige Bilder  erzeugen  können,  wenn  man  nämlich  zwei  solche 
nahe  gleichdicke  Platten,    die  beide  aus  demselben  Krystalle 
und  auf  dieselbe  Weise  geschnitten  sind,  so  über  einander  legt, 
dafs  sie  sich  kreuzen.     Denn  ist  A  die  Retardation  des  ge- 
wöhnlichen Strahls  über  den  außergewöhnlichen  in  der  er- 
sten und  Jt  in  der  zweiten  Platte,  so  wird  also  die  Gröfse 
J  —  J'  nahe  gleich  Null  seyn.    Werden  nun  die  Platten  nahe 
unter  rechten  Winkeln  auf  einander  gelegt,    so  wird  der  ge- 
wöhnliche Strahl  der  ersten  Platte  für  die  zweite  der  außer- 
gewöhnliche seyn  oder        wird  die  Beschleunigung  in  der 
zweiten  Platte  für  dieselbe  Vibration  seyn,  für  welche  J  die 
Retardation  in  der  ersten  Platte  ist ,  so  daß*  daher  die  ganze 
Retardation  gleich  d  — d'  und  die  eigentliche  Intensität 

(I)=J«*Sin.«2ff[l  — Coi.»  n<J—J >Vj 
oder  auch 

(I)«.» Sin. »2 ff. Sin.»  nlJ  —  J"> 

seyn  wird,  und  dieser  Werth  von  2  -  £  kenn  allerdings 

*o  klein  seyn,  dafs  er  für  die  verschiedenen  Farben  nur  ob 
«inen  Bruch  von  n  oder  doch  um  ein  geringes  Multiplum  von 
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n  verschieden  ist  wo  demnach  wieder  lebhafte  Farben  zum 
Vorschein  kommen. 

III.  Auch  wird  man  durch  Platten  von  blofs  eineiigen 
Krystallen  farbige  Bilder  erzeugen  können,  wenn  man  zwei 
Platten  von  Krystallen  über  einander  legt,  von  denen  der  eine 
zur  positiven,  der  andere  zur  negativen  Ciasse  gehört,  wie 
z.  B.  Quarz  nnd  Beryll«  Denn  in  dem  einen  dieser  Krystalle 
ist  der  gewöhnliche ,  in-  dem  andern  der  aufsergewöhn- 
liche  Strahl  am  meisten  retardirt,  und  da  der  gewöhnliche 
Strahl  des  einen  Kry  Stalls  auch  den  gewöhnlichen  des  andern 
bildet,  so  ist  der  in  dem  ersten  Krystalle  am  meisten  retar- 
dirte  Strahl  zugleich  derjenige,  der  in  dem  andern  am  wenig- 
sten retardirt  wird;  sonach  kann  denn  auch  hier  wieder 
die  Differenz  der  Retardation  so  klein,  als  man  will,  gemacht 
werden. 

IV.  Doch  «werden  in  allen  hier  erwähnten  Fällen  die  Bil- 
der nicht  mehr  aus  kleinen  regelmässig  angeordneten  Ringen, 
sondern  ans  scheinbar  unordentlich  durch  einander  laufenden 
helleren  und  dunkleren  Streifen  bestehn. 

V.  Die  obige  Gleichung 

CO = i  »2  [l + C°*2<P  C°»-2  (9 + 0)+Sin^y  Sin.2  (9+  0)  Cos. 

geht,  wenn  man  in  ihr  90° +  0  statt  0  setzt,  in  die  folgen- 
de über 

(I)  =4  a*  £l-Cos3  9  Cos  (9+  0)  -  Sin.29  Sin3  (9+ 0)  Cos. 

Wenn  man  also  bei  solchen  Krystallen,  die  das  Licht  in  zwei 
unter  rechten  Winkeln  getrennte  Strahlen  auflösen,  die  ana- 
lyeirende  Platte  K  des  Polarisationsinstruments  um  90°  dreht, 
60  ist  die  Intensität  des  Bildes  für  jeden  Pnnct  die  comple- 
mentäre  ,zu  derjenigen,  die  vor  der  Drehung  statt  hatte,  weil 
die  Summe  der  beiden  letzten  Ausdrücke  gleich  as  ist.  Ist 
also  ein  Punct  des  Bildes  in  der  einen  Lage  schwarz,  so  wird 
er  in  der  andern  weifs  seyn,  nnd  sieht  man  in  der  einen 
Lage  einen  Ueberschufs  von  Roth  nnd  einen  Mangel  an  Blau, 
so  vrird  in  der  andern  das  Roth  fehlen  und  das  Blau  über- 
wiegen  u.  s.  w. 
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73)    Allgemeine  Bemerkungen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  ist  klar,  dafs  man  alle  Körper 
in  Beziehung  auf  die  von  ihnen  ausgehenden  Lichterscheinun- 
gen in  zwei  wesentlich  von  einander  verschiedene  Classen 
eintheilen  kann.  Die  einen  brechen  den  Lichtstrahl  auf  eine 
sehr  einTache  Weise  so,  dafs  die  Sinus  der  Jncidenz-  und  Re- 
fractionswinkel  ein  constantes  Verhältnifs  unter  sich  behalten, 
wahrend  die  andern  Körper  den  auf  sie  fallenden  und  durch 
sie  gehenden  Lichtstrahl  in  zwei  Theile  spalten,  von  welchen 
der  eine  (gewöhnliche)  Strahl  auf  die  eben  erwähnte  einfa- 
che Weise,  der  andere  (außergewöhnliche)  Strahl  aber  nach 
ganz  andern  Gesetzen  gebrochen  wird.  Man  glaubt,  dafs  die  Kör- 
per der  ersten  Classe  in  ihrem  Innern  homogen  gebildet  sind 
und  dafs  ihre  Elemente  nach  allen  Richtungen  dieselbe  Ela- 
sticität  besitzen,  während  dieses  bei  den  Körpern  der  zweiten 
Classe,  in  welche  die  meisten  unserer  krystallinischen  Körper 
gehören,  nicht  der  Fall  seyn  soll.  In  einer  krystallinischen 
Masse  sind  die  kleinsten  Theile  derselben  wahrscheinlich  durch 
regelmäfsige  Spaltungen  oder  Kiüftnngen  getrennt,  so  dafs 
daher  diese  Massen  von  andern  flüssigen  und  feinen  Medien  in 
der  einen  Richtung  leichter,  als  in  anderen  durchdrungen  wer- 
den können  und  dafs  auch,  wohl  die  Elasticität  im  Innern 
dieser  Massen  von  einem  ihrer  Puncto  zum  andern  mit  der 
Richtung  derselben  veränderlich  seyn  mag. 

Bemerken  wir  zuerst,  dafs  nicht  alle  Krystalle  in  diese 
zweite  Classe  gehören.  Alle  diejenigen  müssen  nämlich  noch 
zur  ersten  Classe  gezählt  werden,  bei  denen  die  primitive 
Form  des  Krystalls  ein  regeltnäjsiges  Polyeder  ist,  d.  h.  ein 
Würfel,  dessen  Seiten  alle  Quadrate  sind,  oder  ein  Oktaeder, 
dessen  Seiten  alle  aus- gleichseitigen  Dreiecken  bestehn;  f»r 
zweiten  Classe  aber  gehören  alle  die  Krystalle,  deren  primi- 
tive Form  ein  Rhomboid  (wie  der  isländische  Kalkspath) 
oder  ein  rechtwinkliges  Parallelepipedum  mit  zwei  gleichen 
Seiten  ist.  Es  giebt  aber  auch  Krystalle,  deren  primitive 
Form  ein  ganz  unregelmäfsiges  Polyeder  ist,  und  durch  solche 
wird  gleichfalls  ein  Lichtstrahl  in  zwei  andere  gespalten,  von 
welchen  keiner  die  gewöhnliche  Refraction  erleidet,  sondern 
wo  beide  nach  ganz  andern  Gesetzen  gebrochen  werden.  Diese 
letzten  fallen  hier  ganz  aufser  Betrachtung. 
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Allein  diese  Körper  der  zweiten  Classe,   d.  h.  also  die 
aus  regelmäßigen  Polyedern  bestehenden  Kry  stalle,  werden 
selbst  wieder  in  zwei  Gattungen  geschieden.     Die  erste  Gat- 
tung hat  immer  nur  eine  solche  Seite,    für  welche  ein  auf 
diese  Seite  normal  einfallender  Lichtstrahl  ohne  alle  Spaltung 
durchgeht,   und  die  zweite  Gattung  hat  zwei  solcher  Seiten. 
Jene  wurden  daher  oben  einaxige  und  diese  zweiaxige  Kry- 
stajle  genannt,  indem  man  unter  der  Benennung  Axe  die  Rich- 
tung des  erwähnten  nicht  gespaltenen  Strahls  versteht*  Man 
setzt  dabei  voraus,    dafs  schon  in  den  kleinsten  Elementen, 
aus  welchen  diese  ganzen  Krystallmassen    gebildet  werden, 
solche  Axen  vorhanden  sind,  deren  Richtungen  alle  unter  sich 
parallel  laufen,    so  dafs  also  die  erwähnte  Axe  des  ganzen 
Krystalls  nur  eine  imaginäre  Linie  von  bestimmter  Richtung 
ist,  die  nämlich  mit  der  Axe  jener  Elemente  parallel  läuft. 

Ueberhaupt  scheinen  alle  ponderablen  Körper,  feste,  flüs- 
sige und  luftförmige,  aus  Elementen  oder  Molecülen  (klein-  . 
sten  Theilchen)  zu  bestehn,    die  durch  anziehende  und  ab- 
stofsende  Kräfte  von  einander  in  bestimmten  Entfernungen  ge- 
halten  werden.     Wenn  der  statische  Zustand  des  Gleichge- 
wichts dieser  Elemente  durch  irgend  eine  äufsere  Einwirkung, 
z.  B.  durch  einen  Stöfs  oder  Druck,  durch  Erwärmung  u.  9.  w., 
gestört  wird,  so  tritt  sofort  eine  Reihe  von  dynamischen  Er- 
scheinungen (von  Bewegungen  dieser  Elemente)  hervor,  die 
so  lange  dauern,    bis  der  Körper  wieder  zu  seinem  vorigen 
Gleichgewicht  zurückgekommen  ist.     In  Folge  dieser  äufsern 
Einwirkung  fangen  die  Elemente  des  Körpers  an,  sich  zu  nä- 
hern oder  sich  von  einander  zu  entfernen  und  dadurch,  gleich 
einem  gestörten  Pendel,    um  den  Ort  ihres  Gleichgewichtes 
in  isochronen  Bewegungen  auf  und  ab  zu  schwingen,  deren 
Amplituden  immer  kleiner  werden ,  bis  sie  endlich  ganz  ver- 
schwinden.   Von  diesen  inneren  Bewegungen  der  Körper,  von 
diesen  Schwingungen  ihrer  kleinsten  Theile  bilden  diejeni- 
gen,  welche  durch  den  Sinn  des  Gehörs  zu  unserer  Per- 
ception  gebracht  werden,  den  Tbn f  so  wie  die,   welche  auf 
unseren  Gesichtssinn  wirken,   das  Licht  und  die  Farben  er- 
zeugen.    Es  ist  aber  möglich ,  es  ist  sogar  sehr  wahrschein- 
lich, dafs  es  noch  andere  Gattungen  dieser  Schwingungen  gebe, 
die  für  andere,  den  Menschen  versagte  Sinne  bestimmt  sind, 
wie  wir  denn  auch  schon  im  Vorhergehenden  Gelegenheit  ge- 
IX.  Bd.  Ggggg 
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habt  haben,  die  Spuren  solcher  uns  nicht  wahrnehmbaren  Ei- 
genschaften des  Lichtes  zu  bemerken. 

Allein  auf  welche  Weise  und  durch  welche  Mittel  wer- 
den jene  zwei  uns  allein  bekannten  Oscillationen ,  die  im  In- 
nern der  Körper  vor  sich  gehn,  dem  Organ  des  Gehörs  nod 
des  Gesichts  zugeführt?  Denn  dafs  dieser  Uebergang  nicht 
unmittelbar  geschieht,  ist  für  sich  klar.  Mit  andern  Worten: 
ist  die  ponderabU  Materie  die  einzige  in  der  Natur  und  sind 
ihre  Elemente  die  einzigen,  ans  welchen  das  Weltall  zusam- 
mengesetzt ist?  Die  Undurchdringlichkeit  der  Materie  nod 
die  Erscheinungen  der  allgemeinen  Schwere  lassen  über  die 
Existenz  dieser  Materie  keinen  Zweifel  übrig.  Aber  es  giebt 
noch  andere  Erscheinungen,  die  auf  eine  zweite,  der  Schwert 
nicht  unterworfene  Materie  deuten,  die  nicht  weniger,  als  jene, 
durch  die  ganze  Natur  verbreite!  ist.  Die  Phänomene  der 
Wärme,  des  Lichts,  der  Elektricitat  und  selbst  die  des  Ma- 
gnetismus lassen  sich  aus  jener  ponderablen  Materie  allein  eben- 
so wenig  genügend  erklären,  als  der  oben  erwähnte  Zustand 
des  Gleichgewichts  der  inneren  Elemente  der  Körper  für  be- 
stimmte Distanzen  derselben,  als  die  Schwingungen,  welche 
diese  Elemente  um  den  Ort  jenes  Gleichgewichtes  machen,  so- 
bald das  letztere  gestört  wird,  und  endlich  als  jene  allge- 
meine Ursache,  die  sich  der  Molecülar- Attraction  widersetzt, 
und  aus  welcher  die  Dichtigkeit ,  die  Gestalt  und  überhaupt 
der  jedesmalige  Zustand  des  Körpers  in  allen  den  Verhältnis- 
sen hervorgehty  denen  er  ausgesetzt  wird«  Diese  allgemeine 
Ursache  aber,  worin  sie  auch  zu  suchen  seyn  mag,  scheint 
doch  von  der  ponderablen  Materie  unabhängig  und  gleicJiMta 
für  sich  bestehend  zu  seyn ,  da  selbst  ihre  noch  so  oft  wie- 
derholten  Einwirkungen  auf  jene  Materie  nicht  im  Stande  sind» 
die  charakteristische  Eigenschaft  derselben,  das  Gewicht y  ss 
verändern  und  da  unter  den  Einwirkungen  dieses  Agens  jene 
blofs  ponderablen  Atome  der  Körper  eine  passive  Rolle  sa 
spielen  scheinen.  Diese  Betrachtungen  führen  daher  unmit- 
telbar auf  die  Annahme  von  noch  anderen,  impooderableo 
Agentien  in  der  Natur,  da  ohne  sie  die  Erscheinungen  der 
Warme,  des  Lichts  und  der  Elektricitat  nicht  zu  erklären  seyn 
würden«  Soll  man  aber  für  jedes  dieser  drei  Phänomene  eine 
eigene,  oder  darf  mau  für  alle  nur  eine  einzige,  ihnen  allen 
gemeinsame  Ursache  voraussetzen,  die  blofs  durch  ihre  Modi* 
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ficationen  jene  Erscheinungen  hervorbringt?  Die  Antwort  auf 
diese  Frage  wird  erst  aus  der  vollständigen  Ergründung  eines 
jeden  dieser  Phänomene  für  sich  nnd  besonders  aus  der  Er« 
gründung  derjenigen  Eigenschaften  hervorgehn,  die  allen  dreien 
gemeinschaftlich  sind.  Die  Undulationstheorie  des  Lichtes 
scheint  uns  den  Weg  zur  Auflösung  dieses  Problems  zu  bah- 
nen, da  sie  uns,  wie  wir  im  Vorhergehenden  gesehn  haben, 
auf  die  Annahme  eines  durch  den  ganzen  Weltraum  verbrei- 
teten und  von  der  Schwere  ganz  unabhängigen ,  änfserst  dün- 
nen und  höchst  elastischen  Fluiduros  beinahe  mit  derselben 
Sicherheit  und  Notwendigkeit  führt,  als  uns  die  Undurch- 
dringlichkeit und  die  allgemeine  Schwere  zur  Annahme  einer 
ebenfalls  durch  die  ganze  Natur  verbreiteten  ponderablen  Ma- 
terie gezwungen  hat.  Die  neuesten  Versuche  der  Physik  ha- 
ben es  bereits  sehr  wahrscheinlich  gemacht,  dafs  dasselbe 
Fluid  am ,  aus  welchem  wir  die  sämmtlichen  Erscheinungen 
des  Lichts  mit  so  überraschender  Vollkommenheit  erklären, 
auch  als  die  erste  Ursache  der  sämmtlichen  Wärmephänoroene 
zu  betrachten  sey,  dafs  die  sogenannte  strahUnde^W&rme  ih- 
ren Ursprung  ebenfalls  in  Aetherschwingungen  hat,  die  sich 
aber  voo  den  das  Ljcht  erzeugenden  Schwingungen  durch  be- 
sondere Eigenheiten  unterscheiden,  und  dafs  die  statische  ^ 
Wärme  der  Körper  blofs  in  der  gröfseren  oder  geringeren 
Menge  des  in  diesen  Körpern  eingeschlossenen  Aethers  be- 
steht. 

Uebrigens  wollen  wir  zum  Schlüsse  dieses  Gegenstandes 
gestehn,  dafs  unsere  Kenntnisse  desselben,  so  sehr  sie  auch 
besonders  in  den  letzten  Zeiten  erweitert  worden  sind  und  so 
gut  auch  die  Beobachtungen  mit  der  bisher  aufgestellten  Theo- 
rie übereinstimmen,  doch  noch  viel  zu  neu  sind,  um  sie  schon 
jetzt  als  vollständig  betrachten  zu  können.  Konnten  wir  doch 
nicht  einmal  die  dieser  Theorie  zu  Grunde  liegenden  Glei- 
chungen ((A)  des  §.  14.)  «wehen  partiellen  Differentialen 
der  zweiten  Ordnung  anwenden,  ehe  wir  ihnen  durch  Abkür- 
zungen nnd  Suppositionen ,  auf  die  wir  nicht  durch  den  Ge- 
genstand selbst,  sondern  nur  durch  die  Schwäche  unserer  Ana- 
lyse geführt  wurden,  eine  einfachere  Gestalt  (m.  s.  die  Glei*- 
chnngen  (B)  des  §♦  14.  I.)  gegeben  hatten.  Selbst  von 
diesen  letzten  konnten  wir  die  wahren  nnd  vollständigen  In- 
tegrale (m.  s.  Gleichung  (G)  des  §.  15-  IV.  oder  Gleichung 
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(Oi  (3)  der  Anmerkung  II.  and  die  Integrale  der  Anmerkung 
HL  des  §.  15.)  wegen  ihrer  zu  grofsen  Allgemeinheit  nicht 
anwenden ,  sondern  mufsten  uns  mit  dem  einfachsten  aller 
dieser  Integrale,  '  nämlich  mit  dem  Ausdrucke  ( m.  a.  §.  15. 
Anmerk.  I.  Gleichung  (2)) 

A  Sin.       (at  — x)  +  c] 

begnügen,  der  zwar  auch  jenen  Differentialgleichungen  Jet 
zweiten  Ordnung  genügt,  der  aber  doch  nur  als  ein  sehr  spe- 
cieller  Fall  des  wahren  und  allgemeinen  Integrals  dieser  Glei- 
chungen betrachtet  werden  mufa,  daher  denn  auch  Alles,  was 
in  der  Folge  auf  diesem  Ausdrucke  als  auf  einer  Basis  erbaut 
worden  ist,  demselben  Vorwurfe  eines  Mangels  an  Allgemein- 
heit ausgesetzt  bleiben  mofs.  Mit  andern  Worten,  wir  haben 
die  Vibrationen  des  Aethers  von  derselben  Form  wie  die  ei- 
nes Pendels  angenommen,  das  zu  beiden  Seiten  seiner  Gleich- 
gewichtslage in  unendlich  kleinen,  isochronen  Schwingungen 
auf  und  nieder  geht,  aber  wodurch  ist  die  Richtigkeit  dieser 
Annahme  verbürgt?  Die  oben  erwähnte  Uebereinstimmung  der 
Beobachtungen  mit  der  Theorie  zeigt  nnr,  dafs  jene  Annahme 
als  eine  Näherung  zur  Wahrheit  und  auch  nur  für  diese  Be- 
obachtungen als  eine  Näherung  betrachtet  werden  kioo, 
wahrend  sie  vielleicht  eine  grofse  AnzahL  von  Erscheinun- 
gen nur  sehr  *  unvollständig  oder  gar  nicht  darstellt,  die  wir 
entweder  noch  nicht  beobachtet  haben,  oder  auch,  der 
Einrichtung  unserer  Sinne  wegen,  gar  nicht  beobachten  kön- 
nen. Wir  haben  durch  die  Vibrationen  des  Aethers,  die  durch 
den  vorhergehenden  Ausdruck  wenigstens  genähert  dargestellt 
werden,  die  Erscheinungen  der  Ilefraction,  der  Reflexion, 
der  Interferenz,  der  Diffraction  des  Lichts  u.  s.  w.  mit  einer 
uns  genügenden  Genauigkeit  darstellen  können«  Allein  der- 
selbe Aether  kann,  wie  die  erwähnten  allgemeinen  Integrtle 
der  Gleichungen  (A)  des  §.  14.  zeigen,  ohne  Zweifel  noch 
sehr  viele  andere,  von  jenen  ganz  verschiedene  Vibrationen 
annehmen,  von  deren  Existenz  wir  bisher  ebenso  wenig  wis- 
sen, als*  von  den  Erscheinungen,  welche  sie  hervorbringen, 
Auf  welche  Weise  können  wir  z.  B,  die  Annahme,  die  allem 
Vorhergehenden  zum  Grunde  liegt,  verbürgen,  dafs  die  Färb 
blofs  von  der  Länge  der  Lichtwelle  abhängt?   Könnte  m 
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nicht  ebenso  gut  die  Folge  irgend  einer  andern  Eigenheit  die- 
ser Welle ,    könnte  sie  nicht  selbst  das   Resultat  von  an- 
deren  uns    noch    gänzlich    unbekannten   Vibrationen  seyn, 
die  vielleicht  alle  bei  jeder  Störung  des  Gleichgewichtes  zu 
gleicher  Zeit  entstehn  und  von  denen  bald  die  eine ,   bald  die 
andere  vorherrschend  isj?  Wie  es  sich  aber  auch  mit  diesen 
und  allen  übrigen  Fragen ,  die  sich  dem  aufmerksamen  Leser 
dieses  Artikels  von  selbst  aufdringen  werden,   verhalten  mag, 
wir  wollen  uns  mit  dem  Glücke  begnügen ,  in  einer  Zeit  ge- 
lebt zu  haben,   wo  man  in  der  Erkenntnifs  einer  der  schön- 
sten Seiten  der  Natur  so  weit  vorgedrungen  ist,   unsern  spä- 
ten Nachkommen  und  der  künftigen  Vervollkommnung  der  ma- 
thematischen Analyse  überlassend,  das  zu  vollenden,  was  wir 
begonnen  haben.     In  dieser  Erwartung  wird  es  auch  erlaubt 
seyn,  ans  der  guten  Hoffnung  hinzugeben,  dafs  unsere  Nach- 
folger nebst  der  Erweiterung  der  Kenntnifs  der  Natur,  die 
schon  an  sich  selbst  als  ein  reiner  Gewinn  zu  achten  ist,  auch 
über  die  uns  so  lange  verborgene  innere  Construction  und  Or- 
ganisation der  Körper  und  der  Wirkungen  ihrer  Elemente  auf 
einander  genügende  Aufschlüsse  erhalten  werden.  Nachdem 
uns  Haut's  schöne  Entdeckungen  die  regelmäßige  Gestalt  die- 
ser Elemente  der  krystallinischen  Körper  kennen  gelehrt  hat  und 
nachdem  uns  die  Phänomene  der  doppelten  Brechung  des  Lich- 
tes durch  dieselben  Körper  ein  Mittel  an  die  Hand  gegeben 
haben,  jene  Gestalten  und  ihre  Wirkungen  gleichsam  im  Grofsen 
zu  sehn  und  durch  Hülfe  der  Analyse  mit  Sicherheit  zu  mes- 
sen, werden  wir  uns  der  Versuchung  nicht  weiter  entziehn 
können,    diesen  bisher  so  dunklen  und  unzugänglichen  Weg 
noch  weiter  zu  verfolgen.    Denn  welches  auch  der  Werth  der 
Hypothese  eines  Alles  durchdringenden  Aethers  und  der  auf 
dieser  Basis  bereits  aufgeführten  Theorie  seyn  mag,    die  Ei- 
genschaft allein»    dafs  die  Erscheinungen  der  Polarisation  nur* 
bei  krystallinischen  Körpern  statt  haben,    und  vielleicht  noch 
mehr  der  Umstand ,  dafs  auch  solche  Körper,  welche  in  ihrem 
natürlichen  Zustande  jene  wunderbaren  Farbenbilder  nicht  zei- 
gen ,  wie  Glas  und  mehrere  Metalle ,  doch  durch  Compression 
oder  einseitige  Erwärmung  (nach  §.  61.  IV.  und  V.)  zur  Er- 
zeugung solcher  Bilder,  also  gleichsam  zum  Uebergang  in  die 
krystallinische  Organisation  gezwungen   werden  können,  Iäfst 
nicht  weiter  daran  zweifeln,  #dafs  diese   und  vielleicht  alle 
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Körper  der  Natur  aus  einem  sehr  regelmässigen  Gewebe  be- 
stehn ,  und  dafs  die  Elemente  dieses  -Gewebes  einer  bestimm- 
ten Form  ,  einer  bestimmten  Anordnung  und  endlich  auch  ei- 
nem bestimmten  Gesetze  ihrer  gegenseitigen  Attraction  unter- 
worfen sind ,  deren  genaue  Erkenntnifs  uns  in  künftigen  Zei- 
ten für  die  Körper  der  Natur  im  Kleinen  ebenso  wichtig  und 
fruchtbringend  seyn  wird,  als  es  die  Entdeckung  des  Gesetxes 
der  allgemeinen  Gravitation  für  dieselben  Körper  im  G rohen 
bereits  gewesen  ist. 

■ 

> 
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Ascii;  Asciens;  Ascit.  So  heifsen  die  Bewohner  der 
heifsen  Zone,  in  welcher  alle  senkrecht  stehende  Körper  zu 
der  Zeit,  wo  die  Sonne  in  ihrem  Zenithe  ist,  um  Mittag  kei- 
nen Schatten  werfen.  Die  Bewohner  des  Aequators  sind  un- 
schattig an  den  beiden  Tagen  der  Nachtgleichen;  die  Bewoh- 
ner der  beiden  Wendekreise  an  dem  Tage  des  Solstitiums, 
nämlich  die  Bewohnereines  jeden  Wendekreises  an  dem  Tage 
ihres  Sommersoistitiums ;  endlich  die  Bewohner  eines  jeden  an- 
deren Orts  der  heifsen  Zone  sind  dann  unschattig,  wenn  die 
Declination  der  Sonne  der  geographischen  Breite  ihres  Wohn- 
orts gleich  ist,  an  welchem  Tage  sie  nämlich  wieiler  die 
Sonne  in  ihrem  Zenithe  haben  f.  L» 

Untergang. 

Untergang  der  Gestirne;  Occasus;  Coa- 

clier;  Setting;  das  Herabsteigen  der  Gestirne  unter  dem 
Horizont  des  Beobachters.  Die  Berechnung  dieses  Untergang! 
ist  schon  oben3  gezeigt  worden.  Kennt  man  die  Zeit  T  der 
Culmination  und  die  -  Zeit  D  der  Dauer  der  Sichtbarkeit  oder 
den  Tagbogen  des  Gestirns,  so  ist  die  Zeit  seines 

Aufgangs  .  .  .  ,  =  T — \U  und  die  seines 

Untergangs  ... .  =  T-f-^D* 

1  Vergl.  Art.  Umtchaltlge. 

2  ».  Art.  Jiffrrrng,  Hd.  I.  8.  516.  nnd  Ttigbogen.  Bd.  IX.  ?.  Sft 
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Für  die  Sonne  ist  T  =  12  Uhr,  wenn  man  die  Zeit  des  Aof- 
und  Untergangs  in  wahrer  Sonnenzeit  ausdrücken  will.  Für 
eile  Gestirne  überhaupt  ist  T  gleich  der  Rectascension  der- 
selben, wenn  man  die  Zeit  des  Auf-  und  Untergangs  in 
Sternzeit  ausdrücken  will.  Wie  man  dabei  auf  die  Refraction 
und  auf  die  eigene  Bewegung  der  Gestirne  Rücksicht  nehmen 
soll,  ist  auch  bereits  in  den  zwei  angeführten  Artikeln  gezeigt  wor- 
den, wozu  man  noch  den  Art.  Strahlenbrechung1  nachsehn  kann. 
Auf  eine  blofs  mechanische  Weise,  aber  ohne  auf  Genauig- 
keit Anspruch  zu  machen,  kann  man  den  Auf-  und  Unter- 
gang der  Gestirne  sehr  leicht  mit  Hülfe  eines  Himmelsglobus  r 
finden.  Zu  diesem  Zwecke  stellt  man  den  Globus  auf  die  - 
Polböhe  des  Orts,  bringt  das  Gestirn  unter  den  Meridian 
und  stellt  den  Stundenzeiger  auf  zwölf  Uhr,  wenn  das  Ge- 
stirn die  Sonne  ist.  Dann  dreht  man  den  Globus  gen  Ost, 
bis  der  Ort  der  Sonne  im  Horizont»  erscheint,  wo  sodann  die 
Rose  die  wahre  Zeit  des  Aufgangs  zeigt.  Ebenso  erhalt  man 
die  wahre  Zeit  des  Untergangs  der  Sonne,  wenn  man  den  Glo- 
bus gen  West  so  lange  dreht,  bis  der  Ort  der  Sonne  wieder  den 
Horizont  berührt.  Für  alle  andere  Gestirne  verfahrt  man  ebenso, 
nur  mit  dem  Unterschiede,  dafs  man  zuerst,  nachdem  man 
das  Gestirn  unter  den  Meridian  des  Globus  gestellt  hat,  die 
Rose  auf  die  Zeit  bringt,  welche  den  Augenblick  der  Cul- 
mination  (in  mittlerer  Zeit)  des  Gestirns  anzeigt,  wodurch 
man  dann  ebenfalls  die  mittlere  Zeit  des  Auf-  und  Untergangs 
des  Gestirns  erhält.  Einfacher  noch  ist  es,  die  Rose,  nach* 
dem  das  Gestirn  unter  den  Meridian  gebracht  worden  ist,  auf 
diejenige  Zeit  zu  stellen,  welche  die  Rectascension  des  Ge- 
stirns anzeigt,  wo  man  dann  durch  die  Drehung  des  Globus 
nach  Ost  und  West  die  Sternzeit  des  Auf-  und  Untergangs  des 
Gestirns  erhalt.  Sey  p  die  Distanz  des  Gestirns  vom  Pole  des 
Aequators  und  9  die  Polhöhe  oder  die  geographische  Breite 
des  Beobachters,  ist  p  kleiner  als  q> ,  so  geht  das  Gestirn  für 
den  Beobachter  nicht  mehr  auf  und  unter,  sondern  es  bleibt 
immer  über  seinem  Horizonte  sichtbar.  Ist  aber  p  gröfser  als 
180°  —  9,  so  geht  der  Stern  für  den  Beobachter  nicht  mehr 
auf,  oder  er  ist  für  diesen  Ort  der  Erde  oder  eigentlich  für 
den  ganzen  Parallelkreis  des  Beobachters  immer  unsichtbar. 

1    Bd.  VII).  S.  1146. 
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Um  die  Zeit  zu  finden,  wahrend  welcher  für  jeden  Ort 
rn  den  beiden  kalten  Zonen  der  Erde  die  Sonne  nicht  unter- 
oder  nicht  mehr  aufgeht,  so  hat  man  für  den  'Anfang  und  das 
Ende  dieser  Zeit  die  einfache  Gleichung 

p  =  <p  .  .  .  (1) 

Auch  ist  allgemein,  wenn  L  die  Länge  der  Sonne  und  e  die 
Schiefe  der  Ekliptik  bezeichnet, 

Sin.  L  =  , 
oin.e 

also  ist  auch'  für  den  Anfang  oder  das  Ende  der  erwähnten  Zeit 

Sin.L  =  ^?  ...  (U) 
oin.e 

Ist  also  f.  B.  durch  die  Ephemeriden  die  Poldistanz  p  oder  die 
Länge  L  der  Sonne  für  jeden  Tag  des  Jahres  gegeben,  so 
kann  man  mittelst  der  Gleichung  (I)  oder  (II)  jene  Zeit  be- 
stimmen. Für  den  Parallelkreis  von  q>  =  80°  z.  B.  ist  auch 
p  =  80°,  diese  Poldistanz  aber  erreicht  die  Sonne  nach  den 
Ephemeriden  am  16«  April  und  am  27.  August,  um  die  Zeit 
zwischen  diesen  beiden  Tagen  geht  daher  die  Sonne  in  der 
nördlichen  kalten  Zone  nicht  unter  und  in  der  südlichen  nicht 
auf.  Für  9  =  66°  32'  oder  p  =  66°  32'  findet  man  in  des 
Ephemeriden  blofs  den  einzigen  Tag  des  21*  Juni  oder  den 
Tag  des  Soistithims.  Für  diesen  Tag  allein  geht  also  die 
Sonne  am  Rande  der  nördlichen  kalten  Zone  nicht  unter  und 
am  Rande  der  südlichen  kalten  Zone  nicht  auf.  Kleinere 
Werthe  von  9  oder  p  als  66°  32'  finden  sich  nicht  mehr  ts 
den  Ephemeriden ,  daher  giebt  es  auch  für  solche  Polhöheo, 
d.  h.  für  alle  Orte  der  gemässigten  und  heifsen  Zone  der 
Erde,  keine  Tage  mehr,  an  welchen  die  Sonne  nicht  auf- 
und  untergeht.  Auch  zeigt  die  Gleichung  (II),  dafs  für  die- 
sen Fall  Sin.  L  gröfser  als  die  Einheit,  also  der  Winkel 
L  unmöglich  oder  imaginär  ist«  Endlich  geben  diese  beiden 
Gleichungen  für  <p  =  90°  auch  p  es  90°  und  L  =  0  oder 
L  =  180°.  das  heifst,  für  die  Bewohner  der  Pole  fallen  die 
beiden  Grenzen  jener  Periode,  wo  die  Sonne  nicht  auf  -  oder  nicht 
mehr  untergeht,  in  die  Zeiten  der  Frühlings-  oder  der  Herbst- 
nachtgleiche, also  auf  den  21*  März  und  21.  September,  w 
dafs  daher  für  diese  zwei  Orte  der  Erde  immer  ein  halbes 
Jahr  Tag  und  ein  halbes  Jahr  Nacht  ist,  wie  bekannt,  wenn 


■ 
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man  die  Refraction  .und  den  Halbmesser  der  Sonne  unberück- 
sichtigt läfst1. 

N  Es  ist  oben 3  bereits  des  kosmischen,  heiischen  und  akro- 
nyktischen  Auf-  und  Untergangs  Erwähnung  geschehn.  f)iese 
den  Alten  wichtigen  und  auch  uns  noch  zur  Erklärung  ihrer 
Schriften  notwendigen  Erscheinungen  fordern  auch  die  Kennt- 
nifs  ihrer  Berechnung,  die  dort  nicht  gegeben  wurde.  Wir 
wollen  zu  diesem  Zwecke  den  hellsehen  Auf-  und  Untergang 
eines  Sterns  suchen,  da  sich  aus  ihm  die  beiden  andern  leicht 
ableiten  lassen.  Der  heiische  Aufgang  eines  Sterns  hat  dann 
statt ,  wenn  er  kurz  vor  der  Sonne  aufgeht.  Wenn  er  näm- 
lich einig«  Zeit  zuvor  mit  der  Sonne  zugleich  auf  derselben 
Stelle  des  Himmels  steht,  so  ist  er,  da  sein  Licht  von  dem 
der  nahen  Sonne  verdunkelt  wird ,  für  uns  unsichtbar.  Allein 
bald  darauf  geht  die  Sonne  in  ihrer  jährlichen  Bewegung  wei- 
ter ostwärts  von  dem  Sterne,  und  der  Stern  geht  daher  bereits 
so  viel  früher  als  die  Sonne  auf,  dafs  man  ihn  in  der  Mor- 
gendämmerung ,  kurz  vor  dem  Aufgange  der  Sonne ,  am  öst- 
lichen Himmel  wieder  erblicken  kann.  Der  Tag,  wo  man 
diesen  Stern ,  der  früher  wegen  der  Nähe  der  Sonne  län- 
gere Zeit  unsichtbar  war,  wieder  zum  ersten  Male  erblickt, 
ist  der  Tag  des  hellsehen  Aufgangs.  Nehmen  wir  an,  dafs 
er  auf  diese  Weise  wieder  zuerst  sichtbar  wird  zu  einer  Zeit, 
wo  die  Sonne  vor  ihrem  Aufgange  noch  die  Tiefe  von  h 
Graden  unter  dem  Horizonte  hat.  Gewöhnlich  setzt  man  für 
diese  Tiefe  h  zehn  oder  auch  wohl  zwölf  Grade.  Man  suche 
nun  die  Länge  L  der  Sonne  (und  damit  den  Jahrestag),  für 
welche  diese  Erscheinung  statt  hat. 

Sey  S  der  eben  aufgehende  Stern  und  S'  die  Sonne  un-Fig. 
ter  dem  Horizonte  SB*     Man  ziehe  S  A  =?  J  senkrecht  auf 
den  Aequator  rQA  und  S'^B  =  h  senkrecht  auf  den  Hori- 
zont.   Sey  noch  Y  der  Frühlingspunct  und         die  Ekliptik. 
Dieses  vorausgesetzt  ist  also 

y  A  =  a  die  Rectascension  , 

AS  =sd  die  Declination  des  Sterns, 

>~S'  =L  die  gesuchte  Lange  der  Sonne, 

AQS=s  90°  —  9>  die  Aequatorhöhe ,   abo  <p  die  Pol- 


1  Vergl.  Refraction.  Bd.  VIII.  3.  1146.  und  Tagbogen  S.  80.  * 

2  S.  Art.  Aufgang.  Bd.  I.  S.  517.  ' 
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<  * 
höhe  oder  die  geographische  Breite  des  Beobachtungsortes 

der  Erde,  und 

CrQ=*e  <"e  Schiefe  der  Ekliptik. 
Nennen  wir  noch  die  GroTsen  AQ,   rC  und  CS'  in  dersel- 
ben Ordnung  x,  y  und  z.  • 

Dieses  vorausgesetzt  hat  man  im  sphärischen  Dieiecke  Q  A  S 
Sin.x  =  Tang.  d.  Tang.  g> 
und  im  Dreieck  QfC 

t 

Tang,  (p  Sin,  e  +  Cos.  e  Cos.  (a  —  x) 
Cotß* y  =  Sio.(a-x) 


und 


endlich  im  Dreieck  CBS' 

Sin.h 

Sin.  x  = 


irrn      Cos.  q>  Sin,  (a  —  x) 
Sin.rCQ  -  — , 


Sin.rCQ  * 

Wir  erhalten  daher  zur  Auflösung  unserer  Aufgabe  folgende 
Ausdrücke : 

Sin.  x  =  Tang,  d .  Tang.  <jr>, 

_  Tan^.  qp  Sin.  e  +  Cos.  e  Cos.  (a  —  x) 

<»**■■  «»n— ,)  • 

Sinz—     Sin.h  Sin- y 

*  Cos.<y>Sin.(a— x)  " 

Kennt  man  aber  auf  diese  Weise  die  GroTsen  y  und  z,  so  ist 
die  gesuchte  Länge  der  Sonne  für  den  Tag  des  heiischen 
Aufgangs  des  Sterns 

L  =  y  —  z. 

Zur  bequemern  Uebersicht  stellen  wir  die  sechs  hier  in  Red« 
stehenden  Erscheinungen  mit  ihren  kurzen  Erklärungen  ta- 
bellarisch zusammen,  wie  sie  in  der  Zeitordnung  auf  einander 
folgen. 

L  Der  kosmische  Aufgang  hat  statt,  wenn  der  Stern  genau 
bei  dem  Aufgange  der  Sonne  aufgeht,  wenn  also  beide 
Gestirne,  falls  der  Stern  nahe  bei  der  Ekliptik  steht,  in 
Conjunction  sind. 

II.  Der  hellsehe  Au/gang,  weon  der  Stern  kurz  vor  dem 
Aufgange  der  Sonne  aufgeht,  nahe  12  Tage  nach  I. 
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III.  Der  kosmisch*  Untergang,  wenn  der  Stern  genau  beim 
Aufgange  der  Sonne  untergeht,  wenn  also  beide  Gestirne 
in  Opposition  sind,  nahe  ein  halbes  Jahr  nach  I. 

IV.  Der»  akronyktische  Aufgang,  wenn  der  Stern  ^enaji^bei 
dem  Untergange  der  Sonne  aufgeht,  um  dieselbe  Zeit,  wie  III. 

V.  Der  heiische  Untergang,  wenn  der  Stern  kurz  nach 
dem  Untergange  der  Sonne  untergeht,  nahe  5  Monate 
nach  III.  oder  IV,  oder  kurz  vor  der  Conjunction  beider 
Gestirne. 

VI.  Der  akronyktische  Untergang  endlich  hat  statt,  wenn 
der  Stern  genau  beim  Untergange  der  Sonne  untergeht, 
wenn  also  beide  Gestirne  in  Conjunction  sind,  nahe  12 
Tage  nach  V. 

Für  Sterne,  die  nahe  bei  der  Ekliptik  stehn,  ist  daher  die 
Zeit  des  kosmischen  Aufgangs  gleich  der  Zeit  des  akronyktischen 
Untergangs,  bei  der  Conjunction  beider  Gestirne,  und  ebenso 
ist  für  diese  Sterne  die  Zeit  des  akronyktischen  Aufgangs  gleich 
der  des  kosmischen  Untergangs,  bei  der  Opposition  beider 
Gestirne. 

L. 

■ 

Uran. 

Uranium;  Urane;  Vranium.  Dieser  von  KLAraoT» 

entdeckte  Körper  findet  sich  als  Oxydul  und  als  mit  Wasser 
oder  Säuren  verbundenes  Oxyd.  Grau,  metallglänzend,  von  9,0 
spec.  Gewicht,  spröde,  sehr  streogflüssig,  lafst  sich  in  regel- 
mässigen Oktaedern  erhalten,  die  an  den  Kanten  das  Licht 
mit  rothbrauner  Farbe  durchlassen  und  ein  rothbraunes  Pulver 
geben. 

Das  Uranoxydul  (217  Uran  auf  8  Sauerstoff)  findet  sich 
als  Pechblende  und  bildet  sich  beim  Erhitzen  des  Urans  an 
der  Luft,  wobei  es  unter  Erglimmen  zu  einem  schmuzig  grü- 
nen Pulver  verbrennt.  Das  Uranoxydulhydrat  ist  graugrün, 
die  Uranoxydulsalze  sind  grün  und  werden  durch  reine  Alka- 
lien graugrün,  durch  hydroihionsaure  schwarz,  durch  blau- 
saures  Eisenoxydulkali  braunroth  gefeilt.  Das  Uranoxyd  (217 
Uran  auf  12  Sauerstoff)  ist  nicht  für  sieh  bekannt.   Sein  Hy- 
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drat,  der  Uranocher  der  Mineralogen;  und  seine  Verbindungen 
mit  Säuren  haben  eine  citrongelbe  Farbe;  letttere  geben  mit 
atzenden  Alkalien  einen  pomeranzengelben  Niederschlag,  wel- 
cher eine  Verbindung  des  Uranoxyds  mit  Alkali  ist,  mit  koh- 
lensauren Alkalien  einen  Maisgelben,  welcher  sich  im  Ueber- 
schusse  derselben  mit  gleicher  Farbe  löst,  mit  hydrothionsau- 
ren  Alkalien  einen  schwarzen  und  mit  blausaurem  Eisenoxy- 
dulkali, so  wie  mit  Gallapfeltinctur  einen  braunrothen.  Der 
Uranglimmer  ist  phosphorsaures  Uranoxyd  in  Verbindung 
entweder  mit  phosphorsaurem  Kalk  oder  mit  phosphorsauxem 
Kupferoxyd, 

G. 

4 

Uranus. 

tf 

Uranus  ist  der  entfernteste  Planet  unsers  Sonnensystem!. 
Seine  Umlaufszeit  um  die  Sonne  in  Beziehung  auf  die  Fix- 
sterne oder  seine  siderische  Revolution1  beträgt  narh  den 
neuesten  Bestimmungen  30686,85083  Tage  oder  nahe  84  Jahre 
und  6  Tage,  das  Jahr  zu  365,25  Tagen  gezählt.  Die  mittlere 
Entfernung  dieses  Planeten  von  der  Sonne  oder  die  halbe 
grofse  Axe  seiner  elliptischen  Bahn  ist  19,18239  Halbmesser 
der  Erdbahn.  Die  Excentricität  dieser  elliptischen  Bahn  be- 
trägt 0,0466  der  halben  grofsen  Axe.  Die  Länge  seines  Pe- 
riheliums 2  war  im  Anfang  dieses  Jahrhunderts  oder  am  0  Js- 
nuar  1801  gleich  167°  32'  6",  und  für  dieselbe  Zeit  war  auch 
die  Länge  des  aufsteigenden  Knotens  seiner  Bahn  mit  der 
Ekliptik  72°  59'  35"  und  die  Neigung  seiner  Bahn  gegen  die 
Ekliptik  0°  46'  28".  Die  säcularen  Aenderungen  dieser  Ele- 
mente sind: 

der  Excentricität  —  0,000025 

der  Neigung    +  0°  tf  3",13 

der  Knoten    +  0  23  43,2 

der  Länge  des  Periheliuma   +  1  27  40,5- 

« 

Der  Durchmesser  dieses  Planeten  ist  gleich  4,33  Erddurch- 
messern,   und  seine  Masse,    so  viel  uns  dieselbe  bisher  be- 


1  S.  Art.  Unitauf szeit. 

2  3.  Art.  Sonnennähe.  Bd.  VIII.  8.  872. 


- 
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4 

t 

kannt  geworden  ist,  gleich  0,0Q0056  der  Sonnenmasse. 
Endlich  ist  noch  die  sogenannte  Epoche  oder  die  mittlere 
Länge  dieses  Planeten  für  den  Oten  Januar  1801  (oder3l>De- 
cember  1800)  im  mittleren  Pariser  Mittag  gleich  177° 46' 56", 
so  wie  seine  tägliche  tropische  Bewegung  42,367981  Secun- 
den.  Dieses  sind  die  sogenannten  EUmmte  dieses  Planeten, 
wodurch  er  von  allen  andern  Planeten  unseres  Sonnensystems 
charakteristisch  unterschieden  wird  und  wodurch  zugleich  nach 
den  bekannten  astronomischen  Vorschriften  sein  wahrer  Ort, 
wie  er  von  der  Sonne  sowohl  als  auch  von  der  Erde  aus  gesehn 
wird,  für  jeden  gegebenen  Augenblick  bestimmt  werden  kann. 

Wenn  die  mittlere  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne 
gleich  20879000  geogr.  Meilen  genommen  wird,  so  folgt  aus 
den  so  eben  angegebenen  Elementen,  dafs  die  mittlere  Entfer- 
nung des  Uranus  von  der  -Sonne  über  400  Millionen  Meilen 
beträgt.  Wegen  der  Excentricität  der  Bahn  kann  diese  Ent- 
fernung bis  382  Mill.  Meilen  ab-  und  bis  419  Mili.  Meilen 
zunehmen.  Von  der  Erde  aber  steht  Uranus  in  seiner 
gTöfsten  Entfernung    ♦  .  .    424,  .  * 

kleinsten   348» 

mittleren    .  .   386  Mill.  Meilen  ab,  <- 

indem  nämlich  die  Excentricität  seiner  Bahn  nahe  18093000 
Meilen  beträgt. 

Der  wahre  Durchmesser  dieses  Planeten  beträgt  7500  Mei- 
len ,  während  der  der  Erde  1720  beträgt.    Wenn  also  Uranus 
nur  so  weit  wie  unsere  Erde  von  der  Sonne  entfernt  wäre, 
so  würde  man  ihn  aus  der  Sonne  unter  dem  scheinbaren  Durch* 
messer  von  74-J  Secunden  sehn,  während  unsere  Erde  daselbst 
nur  den  scheinbaren  Durchmesser  von  17  Secunden  hat.  In 
seiner  gegenwärtigen  Entfernung   aber  erscheint  Uranus  der 
Erde  in  seinem  Durchmesser  nur  zwischen  3  und  4  Secunden. 
Die  Sonne  selbst,  endlich,    die  uns  unter  einem  Durchmesser 
von  32  Min,  erscheint,   hat  auf  dem  Uranus  nur  1£  Min.  im 
Durchmesser,    ist   also  nahe  19mal  kleiner  im  Durchmesser 
und  360mal  kleiner  in  der  Oberfläche.      Uranus  selbst  aber 
hat  eine  Oberfläche  von  166  Mill.  Quadrat  ro  eilen  oder  18mal 
mehr,  als  die  Oberflache  der  Erde,  und  einen  körperlichen  In- 
halt von  201230  Millionen  Kubikmeilen  oder  76mal  so  viel, 
als  der  körperliche  Inhalt  der  Erde  beträgt.    Die  mittlere  Ge- 
schwindigkeit, mit  welcher  dieser  Planet  um  die  Sonne  geht, 
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beträgt  in  jeder  Secunde  ruhe  eine  deutsche  Meile,  während 
die  Erde  in  derselben  Zeit  4,4  Meilen  zurücklegt.  Die  Rota- 
tion des  Urenus  um  seine  Axe  ist  noch  nicht  genau  bekannt 
Nach  Her schel's  Beobachtungen  kann  man  sie  auf  die  sehr 
kurze  Zeit  von  7,t  unserer  Stunden  schätzen ,  so  dafs  also 
dieser  so  viel  gröbere  Himmelskörper  nahe  3,4 mal  schneller 
als  unsere  Erde  sich  um  seine  Axe  dreht.  Aus  der  oben  an- 
gegebenen Masse ,  die  man  vorzüglich  aus  den  Pertubationen 
abgeleitet  hat,  welche  Uranus  auf  Saturn  ausübt,  und  aus  dem 
körperlichen  Volumen  dieses  Planeten  hat  man  die  Dicht*  sei- 
ner Masse  nahe  gleich  dem  fünften  Theil  der  Dichte  der  Erd- 
masse gefunden,  so  dafs  demnach  die  Dichte  der  Uranus- 
masse nahe  gleich  der  Dichte  unseres  Wassers  seyn  würde, 
und  daraus  folgt  endlich,  dafs  die  Körper  durch  die  Wirkung 
der  Schwere  auf  der  Oberfläche  dieses  Planeten  in  der  ersten 
Secunde  durch  14,6  Per.  Fufs  fallen,  nahe  ebenso  viel,  wie  anf 
der  Oberfläche  der  Erde,  wo  dieser  Fall  bekanntlich  15,0921)5 
Par.  Fufs  beträgt.  Da  die  Sonne  dem  Uranus  nach  dem 
Vorhergehenden  unter  einer  360mal  kleineren  Oberfläche  als 
der  Erde  erscheint,  so  wird  euch  im  Allgemeinen  die  Be- 
leuchtung der  Sonne  auf  dem  Uranus  360mal  kleiner  seyu,  als 
bei  uns.  Die  hellsten  Mittage  auf  diesem  Planeten  mögen  al- 
so kaum  noch  mit  unseren  mondhellen  Nächten  zu  verglei- 
chen seyn.  Ebenso  würde  auch  die  Erwärmung ,  die  Uranus 
von  der  Sonne  erhält,  nur  der  360ste  Theil  derjenigen  Wir- 
me seyn,  welche  unsere  Erde  der  Sonne  verdankt,  wenn  an- 
ders die  Beschaffenheit  der  Oberfläche  und  der  Atmosphäre 
des  Uranus  von  der  der  Erde  nicht  sehr  verschieden  seyn 
sollte. 

De  Uranus  so  ungemein  weit  von  uns  entfernt  ist,  so 
wissen  wir  von  seiner  Oberfläche  wenig  mehr,  eis  dafs  sie 
uns  wie  eine  kleine,  runde,  matt,  aber  durchaus  gleicbfb'rmig 
beleuchtete  Scheibe  erscheint ,  auf  der  wir  keine  Streifen  und 
Flecken  mehr  zu  erkennen  im  Stande  sind.  Daher  hat  man 
auch  die  Rotation  dieses  Planeten  um  seine  Axe,  die  man 
blofs  aus  diesen  Flecken  erkennt,  nicht  genau  bestimmen  kön- 
nen. Da  indefs  Herschel  mit  seinen  starken  Teleskopen  eine 
sehr  bedeutende  Abplattung  en  seinen  Polen  bemerkt  hat ,  so 
schlofs  man  daraus  die  oben  angeführte  sehr  kurze  Rotetions- 
zeit.     Wir  mögen  uns  übrigens  bei  unsern  geringen  Kennt- 
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Bissen  von  diesem  entferntesten  aller  Planeten  damit  trösten,  dafs 
die  Astronomen  desselben ,  wenn  sie  überhaupt  existiren,  wahr- 
scheinlich nicht  einmal  von  dem  Daseyn  unserer  Erde  eine 
Kenntnifs  haben»  Unsere  Erde  erscheint  ihnen,  wie  gesagt, 
nur  unter  dem  Winkel  von  einer  Secunde  im  Durchmesser 
und  sie  entfernt  sich  überdiefs  für  die  Bewohner  des  Uranus 
nie  über  drei  Grade  von  der  Sonne ,  so  dafs  sie  also  noch  viel 
mehr,  als  uns  Mercur,  immer  in  den  Strahlen  der  Sonne 
schwimmen  und  selbst  für  die  stärksten  Fernrohre  gänzlich  un- 
sichtbar seyn  wird»  Haben  wir  doch  auch  lange  genug  von 
der  Existenz  des  Uranus  nichts  gewufst  und  würden  wahr- 
scheinlich auch  jetzt  noch  nichts  davon  wissen,  wenn  Hin- 
8 c hel  nicht  mit  einem  von  ihm  selbst  verfertigten,  ausge- 
zeichneten Fernrohre  ihn  zufallig  aufmerksamer  beobachtet  und 
eine  zwar  kleine,  aber  doch  unverkennbare  Scheibe  an 
ihm  bemerkt  hätte,  während  alle  andere  ihn  umgebende  Fix- 
sterne nur  als  lichte  Puncte  sich  darstellten.  Das  Fernrohr, 
mit  welchem  er  diesen  Planeten  entdeckte,  war  ein  Spiegelte- 
leskop von  nur  sieben  Fufs  Focallänge,  mit  einer  227maligen 
Vergrößerung.  Mehr  die  Ahnung,  als  die  wirkliche  Beob- 
achtung einer  Scheibe  an  diesem  Gestirn  veranlafste  ihn,  so- 
gleich stärkere  Vergröfserungen  von  460  und  930  anzuwenden, 
die  sein  Teleskop  noch  sehr  gut  vertrug,  und  nun  erst  war 
er  von  der  scheibenartigen  Gestalt  des  Gestirns  überzeugt. 
Diese  Gestalt  gab  ihm  die  erste  Veranlassung,  seine  Aufmerk- 
samkeit auf  diesen  Gegenstand  zu  richten,  und  als  er,  schon 
am  zweiten  Tage  nach  seiner  Entdeckung,  auch  noch  das  re- 
gelmäfsige  Fortrücken  des  neuen  Gestirns  unter  den  Fixsternen 
bemerkte,  durfte  er  es  wagen,  dasselbe  als  einen  neuen  Pla- 
neten anzukündigen,  eine  Voraussagung,  die  bald  darauf  voll- 
kommen bestätigt  wurde.  Erst  sechs  Jahre  nach  dieser  merk- 
würdigen Entdeckung  gelang  es  demselben  vortrefflichen  Be- 
obachter, mit  einem  seitdem  verfertigten,  noch  viel  bessern 
Fernrohre  auch  zwei  Satelliten  oder  Monde  dieses  Planeten 
aufzufinden1.  Er  bestimmte  die  Umlaufszeit  derselben  um  ih- 
ren  Hauptplaneten  bei  dem  innersten  zu  8  Tagen  17h  l'  19"*3 
mit  dem  Abstände  von  33">t  und  bei  dem  äufseren  zn  13  Tagen 
llh  5'  1",5  mit  dem  Abstände  44",2.   Den  Planeten  entdeckte 

1   S.  Philoi.  Trani.  T.  LXXVW.  P.  II. 
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Hbrschbl  am  13.  Mars  1781  und  diese  zwei  Satelliten  am 
11.  Januar  1787.      Diese  zwei  Monde  hat  auch  Scbhöteä1 
und  später,  im  J.  1828?  der  jüngere  Hörschel,  aber  sonst 
wohl  niemand  gesehn,    da  sie,    so  wie  die  zwei  innersten 
Monde  Saturns ,  zu  den  lichtschwächsten  Gegenständen  des  Him- 
mels gehören.  Der  jüngere Hib sc hbl2  sagt  von  den  letztem:  they 
haue  neuer  beert  discerned  but  ivith  tke  most  poiverful  telescopet, 
which  human  art  hos  yet  constructed ,    and  this  only  under 
peculiar  circumttances.     Der  ältere  Hehschel3   will  auch 
noch  vier  andere  Monde  des  Uranus  gesehn  haben ,  allein  sie 
waren  so  schwach  an  Licht,   dafs  er  an  eine  auch  nur  bei- 
läufige Bestimmung  ihrer  Bahn  nicht  denken  konnte,  indem  er 
sie  nar  zuweilen  an  Stellen  matt  schimmern  sah ,  wo  er  kurz 
vorher   oder    einige  Stunden  darauf  nichts  mehr  erblicken 
konnte»4.    Von  diesen  Satelliten  sagt  daher  der  jüngere  Hin- 
ge hel,  two  undoubtedly  exist,  and  four  more  haue  been  sit-spec^- 
ted.    Aber  auch  die  zwei  ersten  schon  sind  uns  auf  serordent- 
lich merkwürdig  geworden  durch  eine  Eigentümlichkeit,  die 
ganz  allein  und  ohne  Beispiel  in  unserem  Sonnensysteme  da- 
steht.   Alle  Planeten  dieses  Systems  und  alle  Satelliten  die- 
ser Planeten  ohne  Ausnahme  bewegen   sich   nach  derselben 
Seite,  von  West  nach  Ost,  und  diese  Bewegungen  gehn  durch- 
aus in  Bahnen  vor  sich ,  die  nur' sehr  wenig  gegen  die  Ebene 
der  Ekliptik  geneigt  sind.    Jene  zwei  Monde  des  Uranus  aber 
machen  von  dieser  allgemeinen  Regel  eine  merkwürdige  Aus- 
nahme.   Ihre  Bahnen  stehn  nahe  senkrecht  auf  der  Ebene  der 
Ekliptik  und  sie  bewegen  sich  in  diesen  Bahnen  rückwärts 
von  Ost  gen  West.     Ihre  ßahnen  sind  überdiefs  nahe  kreis- 
förmig und  die  Knoten  derselben  mit  der  Ekliptik  scheinen 
sich,  seit  den  fünfzig  Jahren,  die  man  sie  kennt,  nicht  ver- 
ändert za  haben,    während  doch  z,  B»  die  Knoten  unserer 
Mondbahn  alle  19  Jahre  um  den  ganzen  Himmel  herurogelin. 
Scheint  es  doch,  setzt  Herschex  hinzu,  als  ob  diese  sonder- 
baren Anomalieen  an  der  äufsersten  Grenze  unseres  Sonnensy- 
stems uns  gleichsam  vorbereiten  sollten  auf  ganz  andere,  den 


1  Beiträge  Th.  II.  Anhang  50. 

2  Treatise  on  Astron.  Lond.  1833.  p.  293. 
8  Philos.  Trans,  for  1798.  p.  47. 

4  Vergl.  Art.  Nehenplanetcn.  Bd.  VII.  S.  79. 
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bisher  bekannten  ganz  entgegengesetzte  Erscheinungen,  die 
in  den  andern  Fixsternsystemen  statt  haben  mögen  nnd  so  de- 
ren näherer  Kenntnifs  wir  uns  allmälig  anschicken  werden,  da 
unsere  Fernröhre  einen  so  hohen  and  gans  unerwarteten  Grad 
von  Vollkommenheit  erreicht  haben.  Bemerken  wir  noch, 
dafs  diese  Uranusmonde  wahrscheinlich  sehr  beträchtliche  Kör- 
per seyn  müssen,  weil  sie  sonst  auch  Hkaschkl  mit  sehten 
lichtstarken  Teleskopen  nicht  hätte  zu  Gesicht  bringen  kön- 
nen. Unser  Mond  z.  B.  würde,  in  die  Entfernung  des  Uranus 
von  der  Erde  versetzt,  uns  nur  unter  einem  Durchmesser  von 
0»25  Secunde  erscheinen,  und1  da  sein  Licht  nach  dem  Vor- 
hergehenden 360mal  schwächer  seyn  würde,  als  es  jetzt  ist, 
so  würden  wir  auch  mit  unsern  besten  Fernröhren  wohl  keine 
Spar  von  ihm  bemerken  können. 

Der  ältere  Hkbschel  glaubte  auch  einmal  die  Spuren 
eines  Ringes  um  Uranus  zu  erkennen,  nnd  zuweilen  schien  es 
ihm  sogar,  als  wäre  er  von  zwei  sich  unter  rechten  Winkeln 
schneidenden  Ringen  umgeben.  Später  konnte  er  mit  seinen 
besten  Teleskopen  wieder  nichts  von  diesen  Erscheinungen  er- 
blicken und  der  vorsichtige  Mann  wollte  selbst  seine  frühe- 
ren Wahrnehmungen  für  optische  Täuschungen  ausgeben.  Wie 
dieses  immer  seyn  mag,  schon  die  erwähnte  gegen  die  Ekliptik 
nahe  senkrechte  Lage  jener  zwei  Satellitenbahnen  führt  uns 
auf  den  höchst  wahrscheinlichen  Schlufs,  dafs  auch  der  Ae- 
quator  des  Uranus  nahe  senkrecht  auf  der  Ebene  seiner  Bahn 
steht  und  dafs  daher  die  Schiefe  seiner  Ekliptik,  die  bei 
uns  nur  23*5  Grad  beträgt,  dort  nahe  einem  rechten  Winkel 
gleich  ist.  Sollte  sich  in  der  Folge  die  Vermuthung  He&schel's 
von  dem  Ringe  dieses  Planeten  bestätigen,  dessen)  Ebene 
mit  jener  der  Monde  zusammenfällt,  so  würde  dadurch  jener 
Schlufs  an  Wahrscheinlichkeit  ungemein  gewinnen,  da  sich 
ein  Ring  nicht  wohl  anders,  als  in  der  Ebene  des  Aequators 
eines  Planeten  denken  läfst.  Dafs  aber  Uranus  einen  Aequa- 
tor  oder  mit  andern  Worten  eine  Rotation  am  seine  Axe 
habe,  folgt  schon  aas  der  Analogie  mit  allen  andern  Planeten 
and  aus  der  an  zwei  entgegengesetzten  Stellen  seines  Umfangs 
bemerkten  starken  Abplattung.  Eine  so  groCse  Schiefe  der 
Ekliptik  mofs  aber  auf  die  Tages  -  und  Jahreszeiten  jenes  Pla- 
neten einen  ganz  andern  Einflufs  äufsern,  als  der  ist,  den  wir  bei 
unserer  Erde  bemerken.  Die  hcifse,  gemäßigte  und  kalte  Zone,  das 
Bd.  IX.  Hhhhh 
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Work  in  der  für  die  Erde  gewöhnlichen  Bedeutung  genom- 
men ,  wird  nämlich  auf  dem  Uranus  nicht  mehr  auf  einen  be- 
stimmten Theil  seiner  Oberfläche  beschrankt  seyn,  sondern 
jede  dieser  drei  Zonen  würde  zu  verschiedenen  Zeiten  des 
Jahres   alle  Puncto   dieser   Oberfläche  durchwandern.  Zar 
Zeit  des  Sommeranfangs  in  der  nördlichen  Hemisphäre  wird 
nämlich  die  Sonne  senkrecht  über  dem  Nordpol  stehn,  wah- 
rend der  andere  Pol  eine  längere  Zeit  hindurch  in  Nacht  be- 
graben liegt.      Dann  wird   nämlich  die  Lichtgrenze  mit  dem 
Aequator  des  Uranus  zusammenfallen  und  die  Pole  werden 
der  eine  in  der  Mitte  der  heifsen,    der  andere  in  der  Mitte 
der  kalten  Zone  liegen.     Nach  einem  Vierteljahre  des  Uranus 
(d.  h.  nach  21  unserer  Erden  jähre)  aber,    im  Anfange  des 
Herbstes^    wird  diese  Lichtgrenze,   die  den  Aequator  immer 
halbirt,   auf  die  eine  Seite  gegen  den  Nordpol  sich  erhebend 
und  auf  die  andere  ebenso  viel  gegen  den  Südpol  herabsin- 
kend, jetzt  durch  die  beiden  Pole  gehn,  und  die  Sonne  wird 
für  die  Bewohner  des  Aequator*  im  Zenith  stehn.    Nach  neuen 
2t  unserer  Jahre  wird  der  Südpol  in  der  Mitte  der  heifsen 
Zone  liegen  und  die  Sonne  in  seinem  Seheitel  erblicken  9  so 
dafs  jetzt,  im  Sommer  der  südlichen  Hemisphäre,   die  ganze 
südliche  Halbkugel  immerwährenden  Tag  und  die  ganze  nörd- 
liche lange  Zeit  durch  stets  Nacht  haben  wird  u.  s.  w.  So 
lange  es  sieh  also  blofs  um  Temperatur,  um  Beleuchtung  oder 
um  den  Fortgang  der  Vegetation  handelt,   wird  es  den  Be- 
wohnern des  Uranus  nahe   gleich  seyn,   ob  sie  unter  den 
Aequator  oder  in  den  beiden  Polen  ihres  Planeten  wohner 
da  sie  alle  bald  die  höchste,  bald  wieder  die  niedrigste  Tem- 
peratur,  bald  sehr  langes  und  bald  wieder  sehr  kurzes  od«: 
auch  gar  kein  Tageslicht  haben  werden.     Aber  dafür  wird 
demjenigen,   der  seinen  fixen  Wohnort  nicht  verlassen  kaeo, 
daran  gelegen  seyn,    ob  er  eben  seinen  Sommer  oder  seinen 
Winter  hat,    da  dort  die  Jahreszeiten  und  ihre  Temperatur 
wegen  der  grofsen  Schiefe  der  Ekliptik  viel  mehr  von  ein- 
ander verschieden,  viel  schroffer  von  einander  getrennt  und 
endlich  auch  von  einer  beinahe  84mai  längeren  Dauer  sind, 
als  bei  uns. 

Da  wir  uns  aber  um  die  Schicksale  so  entfernter  Nach- 
barn nicht  sehr  zu  bekümmern  brauchen,  so  wollen  wir  da- 
für eine  andere  interessante  Frage  zu  beantworten  suchen,  ü» 
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es  wahrscheinlich,   dafs  unsere  Nachfolger,    wenn  sie  einmal 
mit  noch  viel  besseren  Fernrohren  Tersehn  seyn  werden,  noch 
eJnen  entfernteren  Planeten  auffinden  können ,  oder  ist  Uranus 
schon  als  der  letzte  Planet  unseres  Sonnensystems  anzunehmen  ? 
Der  berühmte  Olbers  hat  es  versacht,  diese  Frage,  auf  die 
man  in  der  That  nicht  sobald  eine  genügende  Antwort  hoffen 
konnte,  wenigstens  aus  sehr  sinnreichen  Wahrscheinlichkeits- 
gründen  zu  entscheiden.     Wir  werden  weiter  unten1  sehn, 
dafs  bei  allen  Planeten  und  selbst  bei  den  Satelliten  unseres 
Sonnensystems  die  Bahnen  derselben  im  Allgemeinen  nur  sehr 
wenig  gegen  die  Ebene  der  Ekliptik  geneigt  sind  und  dafs 
die  Bewegungen  dieser  Körper  in  ihren  Bahnen  sämmtlich 
nach  einer  und  derselben  Richtung,  von  West  nach  Ost,  vor 
sich  gehn.     Die  Ursache  dieser  so  allgemeinen  Erscheinungen 
kann  nur  in  einer  uns  immerhin  unbekannten  Kraft  liegen, 
deren  Wirksamkeit  aber  zur  Zeit  der  Entstehung  des  Plane« 
tensystems  von  seinem  Mittelpuncte ,  der  Sonne,  bis  zu  'den 
äufsersten  Grenzen  dieses  Systems    ausgedehnt  seyn  mufste, 
vielleicht  in  dem  durch  ursprüngliche  Hitze  so  weit  ausgedehn- 
ten Sonnenkörper  selbst  oder  seiner  Atmosphäre,  die  anfäng- 
lich den  ganzen  kugelförmigen  Raum  erfüllte,    an  dessen  äu- 
fserster  Grenze  später  durch  Folge  der  Rotation  und  Ablage- 
rang der  Sonnenmasse  in  der  Nähe  ihres  Aequators  der  ent- 
fernteste Planet  entstanden  ist.  -Dieses  vorausgesetzt,  und  wir 
werden  weiter  unten  'sehn,  dafs  diese  Voraussetzung  sehr  viel 
Wahrscheinlichkeit  für  sich  hat,  folgt  sofort,    dafs  innerhalb 
der  Wirkungssphäre  jener  Kraft  oder  jenes  Agens  keine  solchen 
Bahnen  entstehn  und  fortdauern  konnten,  die  entweder  eine 
sehr  gro(se  Neigung  gegen  die  Ekliptik  haben ,  oder  in  wel- 
chen der  Himmelskörper  in  einer  der  vorhin  erwähnten  ent- 
gegengesetzten Richtung,  von  Ost  nach  West,  fortgeht.  Wenn 
wir  aber  noch  einen  unbekannten  Planeten  jenseit  der  Ura- 
nusbahn annehmen  wollten,  in  welche  Distanz  von  der  Sonn« 
müfsten  wir  ihn  setzen?    Zur  Beantwortung  dieser  Frage  ha- 
ben wir  die  bekannte  schöne  Reihe,  die  sich  über  sämmtliche 
bisher  bekannte   Planeten  mit  einer  immer  auffallenden  Ge- 
nauigkeit erstreckt  und  auf  die  man  auch  bereits  früher  j 
Vernmthung  gebaut  hat,  dafs  zwischen  Mars  und  Jupiter  noch 


1   S.  Art.  Weltsystem. 
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ein  uns  bisher  unbekannter  Planet  sich  befinden  müsse,  eine 
Verauthung ,  die  im  Anfange  unser»  Jahrhunderts  durch  dit 
Entdeckung  der  vier  neuen  Planeten,  Ceres,  Pallas,  Juno  und 
Vesta,  so  schön  bestätigt  worden  ist.  Nimmt  man  nämlich  die 
mittlere  Entfernung  Merours  von  der  Sonne,  die  nahe  8  Mil- 
lionen geogr.  Meilen  beträgt,  gleich  4  an  ,  so  erhält  man  fol- 
gende kleine  Tafel: 


Mercur  .... 

4  •  .  .  . 

.  .  4 

oder 

8  Mill.  M«il«n 

Venus  

4  +  2°. 3 

.  .  7 

14 

4  +  21.3 

•  .  10 

20 

lUars  ...  .  .  « 

4  +  2*. 3 

.  .  16 

32 

Ceres ,  Pallas,  1 
Juno,  Vesta  J 

4+2». 3 

•  •  28 

56 

4  +  2«. 3 

.  .  52 

104 

Saturn  •«•••• 

4+2*. 3 

..  100 

200 

Uranus  .  .  ♦  .  . 

4  +  2«. 3 

..  196 

392 

> 


ollte  daher  über  dem  Uranus  noch  ein  neuer  Planet  seyn,  so 
snufste  derselbe  nach  der  vorhergehenden  Tafel  in  der  mitt- 
eren  Entfernung  von  der  Sonne  von 

4  +  27.3  =  388  oder  776  Millionen  Meilen 
seine  Bahn  um  die  Sonne  beschreiben« 

Nun  kennen  wir  aber  bereits  zwei  Kometen,  welche  beide 
die  Aphelien  ihrer  elliptischen  Dahnen  weit  aufserhalb  der 
Uranusbahn  liegen  haben.  Der  Komet  nämlich,  welchen  Ot- 
bbrs  am  6.  März  1815  entdeckte  und  dessen  Umlaufsieit 
nahe  75  Jahre  betragt,  hat  zur  halben  grofsen  Axe  seiner  el- 
liptischen Bahn  17,6  und  cur  Excentricität  16»4  Halbmesier 
der  Erdbahn.  Dieser  Komet  ist  daher  in  seinem  Anheben 
oder  in  seiner  gröfsten  Distanz  von  der  Sonne  volle  34  Halb- 
messer der  Erdbahn  oder  680  Millionen  Meilen  von  der  Sonne 
entfernt.  Der  bekannte  Haüey'sch^  Komet  aber  hat  die  halbe 
grofse  Axe  seiner  Bahn  gleich  372  und  ihre  Excentricität  gleich 
360  Millionen  Meilen  oder  seine  grölste  Distanz  von  da 
Sonne  ist  gleich  732  Millionen  Meilen.  Demnach  reicht  die 
,  Bahn  des  Olbersleben  Kometen  noch  288  und  die  des  Hai- 
ley 'sehen  sogar  340  Millionen  Meilen  über  die  Uranusbahn 
hinaus,  aber  ihre  gröfsten  Entfernungen  von  der  Sonne  sind 
bei  dem  ersten  nm  96  und  bei  dem  zweiten  um  44  Millionte 
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Meilen  kleiner,    als  die  mittlere  Entfernung  von  776  Mill. 
Meilen  jenes  vorausgesetzten  neuen  äoreersten  Planeten ,  so 
dar«  also  diese  zwei  Kometen  zur  Zeit  ihrer  grbTsten  Entfer- 
nung von  der  Sonne   zwischen  der  Bahn  des  Uranus  und 
der  dieses  neuen  Planeten,)  aber  dem  letzten  viel  näher  als 
jenem  stehn  würden.    Die  Existenz  dieses  neuen  unbekannten 
Planeten  vorausgesetzt  müfsten  also  jene  zwei  Kometen  zur 
Zeit  des  Ursprungs  des   Sonnensystems  sich  innerhalb  der 
Wirkungssphäre  jenes  grofsen  Agens  befunden  haben  und  sie 
müfsten  daher  auch  jene  beiden,  allen  Ktfrpern  dieser  Sphäre 
eigentümlichen  Eigenschaften,  ein»  geringe  Neigung  ihrer 
Bahn  und  eine  directe  Bewegung  in  dieser  Bahn,  an  sich 
tragen.    Allein  dieses  ist  keineswegs  der  Fall.    Denn  der  von 
Olbehs  entdeckte  Komet  ist  zwar  direct  oder  er  geht  in  sei- 
ner Bahn  von  West  nach  Ost,  wie  alle  übrige  Planeten,  aber 
die  Neigung  seiner  Bahn  gegen  die  Ekliptik  betregt  volle  44 
Grade,  also  weit  mehr,  als  selbst  die  gröfste  Neigung  der  al- 
ten Planeten,  die  nur  7  Grade  betragt.    Bei  dem  Halley'scheu- 
Kometen  aber  ist  zwar  die  Neigung  von  17,5  Graden  noch  klein 
genug,  aber  seine  Bewegung  ist  retrograd  oder  von  Ost  nach 
West,   und  beide  Kometen  müssen  daher  zur 'Zeit  des  Ur- 
sprungs unseres  Sonnensystems  ausserhalb  der  Uranusbabn  in 
der  Nähe  ihres  Aphehums  oder  sie  müssen  ganz  aufs  er  der 
Wirkungssphäre  jenes  Agens  gewesen  seyn ,  welches  den  Pla- 
neten jene  beiden  ihnen  charakteristischen  Merkmale  aufdrückte 
oder  endlich,  mit  andern  Worten,  jenseit  der  Uranusbahn 
liegt  die  Grenze  des  Raumes,   in  welchem  allein  noch  Plane- 
ten entstehn  konnten ,    und  Uranus  ist  daher  höchst  wahr- 
scheinlich der  äufserste  Planet  unseres  Sonnensystems» 

Noch  ist  nns  übrig,  das  Vorzüglichste  aus  des  Geschieht» 
dieser  merkwürdigen  Entdeckung  kurz  zusammenzustellen,  da 
durch  sie  die  Ausdehnung,  welche  unser  Planetensystem  luv 
Welträume  einnimmt,  nahe  um  das  Doppelte  erweitert  wor- 
den ist.  Die  erste  verläfslkhe  Nachricht,  die  über  die  Ent- 
deckung dieses  Planeten  in  Deutschland  verbreitet  wurde,  fin- 
det man  in  dem  Berliner  astron.  Jahrbnche*.  Es  heifst  da- 
selbst, dafs  ein  Freund  der  Astronomie  zu  Bath  in  England  am 
Abend  des  13>  Mar»  1781  den  gestirnten  riimmel  mit  eiutm 

1    Für  d.  Jahr  1784,  Berlin  178*.  5.  210V 
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siebenschuhigen  Spiegelteleskope  untersacht  und  zwischen  den 
Hörnern  des  Stiers  und  den  Füfsen  der  Zwillinge  einen  Stern 
von  einem  deutlich  bemerkbaren  Durchmesser  aufgefunden 
habe ,  wahrend  doch  die  eigentlichen  Fixsterne  durch  gute 
Fern  röhre  nur  als  einfache  Puncte,  ohne  alle  scheibenförmige 
Gestalt,  erscheinen.  Noch  auffallender  unterschied  sich  jener 
fremdartige  Himmelskörper  von  den  Fixsternen  durch  seine  ei- 
gene Bewegung ,  die  an  dem  ersten  Tage  nur  45  Secunden 
betrugt  in  den  nächstfolgenden  aber  schon  bis  auf  3  Min.  30 See 
täglich  angewachsen  war.  Der  Körper  leigte  nichts  Nebliges 
um  sich ,  so  dafs  man  ihn  nicht  wohl  für  einen  Kometen  hal- 
ten konnte.  „Dieser  Freund  der  Astronomie/4  wird  in  einet 
Note  hinzugefügt,  „wird  in  der  Gazette  litteraire  vom  Juni 
1781  Mchsthcl  ,  im  Journal  Encyclopedique  vom  Juli  Hert- 
schil,  in  einem  Schreiben  des  Astronomen  Maskclyke  an 
Messifr  aber  Herthel  und  endlich  von  Darquieä  in  Tou- 
louse Hbrmstel  genannt,  und  er  soll,  heilst  es,  ein  gebor 
ner  Deutscher  seyn.  Welches  ist  nun  der  eigentliche  Name 
dieses  wackeren  Mannes? "  Dieses  war  die  erste  Ankündi- 
gung eines  damals  bereits  dreiund vierzigjährigen  und  doch  der 
wissenschaftlichen  Welt  noch  ganz  unbekannten  Mannes,  des- 
sen wahrer  Name  bald  darauf  von  dem  Munde  aller  Gebilde- 
ten wiederhallte.  Es  sey  uns,  des  Contrastes  wegen,  erlaubt, 
auch  die  Stelle  hier  anzuführen,  in  welcher  Bhewstea  fünf- 
zig Jahre  später  in  seinem  Life  of  Newton  von  seinem  grofceo 
Landsmanne  spricht,  eine  Stelle,  die  hier  um  so  mehr  ange- 
führt werden  darf,  da  Goldbbrg  in  seiner  sonst  so  schönen 
Uebersetzung  dieses  Werke  einige  sehr  bedeutende  Perioden, 
man  sieht  nicht  rechrr  aus  welchen  Gründen,  gänzlich  wegge- 
lassen hat.  „So  stieg  Hkrschel  in  wenig  Jahren  von  den 
untersten  Stufen  des  Lebens,  von  einer  militärischen  Musik- 
bande, deren  Mitglied  er  war,  bis  zu  der  Staunens  würdigen 
Höhe ,  auf  welcher  er  ans  ganz  ebenso  ruhmbekränzt  erscheint, 
wie  die  gepriesenen  Helden  des  Alterthums,  und  so  unsterb- 
lich, wie  die  ewigen  Gegenstände  des  Himmels  selbst,  wel- 
che er  uns  bekannt  gemacht  und  auf  denen  er  das  Denkmal 
seines  unvergänglichen  Namens  mit  eigener  Hand  invFJaramen- 
zügen  eingegraben  hat«  Obschon  der  grofse  Mann  bereits  die 
Mitte  seiner  Lebensbahn  erreicht  hatte,  als  er  die  Bahn  sei- 
ner Entdeckungen  betrat,  so  lief  er  doch  auf  dieser  Baho 
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allen  seinen  Zeitgenossen,   allen  seinen  Vorgängern  weit  zu- 
vor ;   sein  Ruhm  wuchs  fortan  mit  jedem  neuen  Tage,  und 
erst  am  Abend  seines  Lebens  war  es,    wo   er  die  glänzend- 
sten   Entdeckungen   machte  und   eine  reichere  Ernte  sam- 
melte, als  alle  Schnitter,  die  vor  und  mit  ihm  auf  demselben 
Felde  gearbeitet  hatten.     Die  hohe  Fluth  der  Wissenschaft 
und  der  Erkenntnifs,  die  sich  in  der  glücklichen  Zety  wo  der 
grofse  Mann  erschien,  über  unsern  ganzen  Welttheil  ergofs, 
rollte  noch  manche  Jahre  nach  seinem  Hiotritte  ihre  Wögen 
stolz  dahin,  bis  sie  endlich  in  England  wenigstens  wieder  zu 
der  früheren  Ebbe  herabsank.     Mit  ihr  schwand  die  Macht 
und  der  Ruhm  Britanniens,   und  nur  eine  einzige  Barke  wird 
jetzt  noch  auf  dem  verlassenen  Strande  gefunden ,  die  des  al- 
ten Deukalion  der  Sternkunde,  dessen  Geist  so  lange  und  so 
glorreich  über  den  Wassern  geschwebt  hatte»    Zwar  findet  man 
da  und  dort  noch  manchen  Einzelnen,   der  Kraft  und  Muth 
in  sich  fühlt,  den  Kampf  mit  dem  Verhängnifs  einzugehn  und 
den  Verfall  der  Kunst   und  Wissenschaft  aufzuhalten:  but 
what  avails  the  enthomiaem  and  the  efforts  of  individuell 
minds  in  the  intellectual  rivalry  of  naiions  ?    JVhen  the 
proud  etsience  of  England  pines  in  obscurity ,   blighted  by 
tli*  absence  of  the  royal  favour  and  of  nation'e  sympathy ; 
nfhen  ite  chivalry  fall  untvept  and  unhonoured ,  hotv  can  it 
sustain  the  conßict  against  the  honoured  and  marshalled 
genius  of  foreign  lands?" 

Dieses  merkwürdige  neue  Gestirn,  um  wieder  zu  der  Ge- 
schichte seiner  Entdeckung  zurückzukehren,  wurde  zuerst  von 
dem  König!.  Astronomen  Maskelysk  zu  Green  wich  am  17ten 
März  1781  «uf  eine  streng  wissenschaftliche  Weise  beobach- 
tet, und  sein  Ort  am  Himmel  genau  angegeben.  Bald  dar- 
auf wurden  solche  Beobachtungen  auch  von  Mkssibr  und 
Mkchaim  in  Paris  und  von  Darquieh  in  Toulouse  ange- 
stellt. Hbhschkl  selbst  hatte  wohl  die  besten  Fernrohre,  um 
damit  zu  sehn,  was  den  meisten  Andern  verborgen  blieb,  aber 
eigentliche  genaue  Meßinstrumente  besafs  er  weder  damalt, 
noch  auch  in  spätem  Zeiten.  Alle  übrige  Sternwarten  Euro- 
pa's  endlich  standen  jener  zn  Green  wich  bei  London  zu  weit 
nach,  um  von  ihnen  bedeutende  Beiträge  zu  der  neuen  Ent- 
deckung zu  erwarten.  .  Auch  kam  das  Gestirn  im  Monat  Mai 
schon  der  Sonne  zu  nahe,    wo  es  mit  gewöhnlichen  Fernröh- 
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reo  nicht  mehr  gesehn  werden  konnte.   Erst  am  18.  Julias  sih 
man  dasselbe  in  Paris  wieder,  und  nun  mehrten  sich  die  Be- 
obachtungen desselben  mit  jedem  Tage,   so  dafs  man  allmäüg 
auch  daran  denken  mufste,    die  Elemente 1  dieses  neuen  Pla- 
neten, denn  dafür  mufste  man  ihn  gleich  in  den  ersten  Wo- 
chen nach  seiner  Entdeckung  erkennen,  zu  bestimmen.  Allein 
dieses  Geschäft  war  damals,   wo  die  mathematische  Analyst* 
in  dieser  Beziehung  noch  nicht  sehr  ausgebildet  war,  mit  vie- 
len Schwierigkeiten  verbunden ,  wie  man  aus  den  häufigen 
mifsluognen  Versuchen  schliefsen  tnufs,  die  zu  jener  Zeit  von 
den  verschiedenen  Astronomen  zu  Tage  gefördert  wurden.  Und 
doch  mula  man  gestehn,  dafs  das  im  Allgemeinen  wohl  aller- 
dings sehr  schwere  Problem  in  dem  gegenwärtigen  Falle  durch 
zwei  besondere  Umstände,    die  offenbar  sehr  geringe  Excen- 
tricität  der  elliptischen  Bahn  und  die  sehr  kleine  Neigung  der- 
selben gegen  die  Ekliptik,  ungemein  erleichtert  wurde.  Prot 
Lexkll  in  Petersburg  war* einer  der  Ersten,  der  diese  Ele- 
mente* des  neuen  Planeten   durch  Rechnung  zu  bestimmen 
suchte.    Allein  obschon  er  diese  Rechnungen  schon  nach  mehr 
als  einem  Jahre  nach  der  Entdeckung  vorgenommen  hatte,  so 
fand  er  doch,  dafs  die  ungefähr  30  ihm  vorliegenden  Beob- 
achtungen sich  ebenso  wohl  durch  einen  Kreis  als  auch  durch 
eine  Parabel  darstellen  liefsen ,  zum  Beweise,  wie  unvollkom- 
men seine  Methode  gewesen  seyn  mufs,    wenn  er  gleich  am 
Endesich  gezwungen  sab,  die  Parabel  als  die  unwahrscheinlichere 
Bahn  zu  betrachten2.     Hennkrt3,  Prof.  der  Mathematik  ro 
Utrecht,  giebt  eine  andere  und  zwar  indirecte  Methode,  dies« 
Bahn  zu  berechnen,  indem  er  sonderbarer  Weise  die  directe 
als  zweckwidrig  ausschliefst.     Er  findet  die  halbe  grofse  Av 
gleich  18,835  (statt  19,182),    die  Knotenlänge  74*  3tf  (*"t 
der  wahren  72°  46' )  und  die  Neigung  0°  46',  die  allein  der 
Wahrheit  sehr  nahe  liegt.    Später  wandte  er  sich  endlich  doch 
zu  den  directen  Methoden4,    es  scheint  aber,  als  habe  er  sie 
nicht  gehörig  zu  behandeln  gewufst.     Er  fand  die  halbe  A** 
« 19,028,  die  Knotenlänge  =  71°  11'  und  die  Neigung  =0»42^ 


1  S.  Art.  Elemente  der  Bahnen.   Bd.  III.  8.  785. 

2  Astronomisches  Jahrbuch  f.  1785.  8.  202. 

3  Ebendaselbst  S.  206. 

4  Ebend.  1786.  8.  m. 
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Ja  er  versuchte  selbst  eine  elliptische  Bahn,  wobei  er  die 
Länge  des  Perihels  =  177°  44'  (statt  der  wahren   167°  4') 
und  die  Exccotricitat  nahe  genug  gleich  0,043  fand.  La- 
laicdk *   beschäftigte  sich   auch  mit    dieser  Bahnbestimmung, 
scheint  aber  zu  keinem  genügenden  Resultate  gekommen  zu 
seyn ,  obschon  er  bei  der  Kreishypothese  stehn  blieb.    Er  giebt 
seinen  Fund  nur  in  ganzen  Graden  an.      So  ist  nach  ihm 
die  Knotenlänge  =  73°  und  die  halbe  grofse  Axe  =  18,931« 
M£chais  fand  aus  seinen  Calcüls  die  halbe  grofse  Axe  oder 
den  Halbmesser  der  kreisförmigen  Bahn  =  19,079 ,  die  Kno- 
tenlänge =  71°  49\5  und  die  Neigung  0°  43',6.  Paosperi«* 
in  Upsala  berechnete  die  bisher  gesammelten  Beobachtungen  des 
Uranus  nach  der  elliptischen  Hypothese,  die  er  aber  nicht  selbst, 
sondern  nur  seine  Resultate,  und  auch  diese  nur  unvollkommen 
und  der  Zeit  nach  sehr  spät  mittheilte.    Er  fand:  Länge  des 
aufsteigenden  Knotens  =  72o10',2,  Neigung  =  0°45',4,  Län- 
ge des  Perihels  173°  51,4,  halbe  grofse  Axe  18,944,  Excen- 
tricität  0,023,  wo  die  letzte  um  die  Hälfte  zu  klein  und  die 
Länge  des  Perihels  gegen  7  Grade  zu  grofs  ist.     Endlich  be- 
rechnete auch  Laplacz  die  Elemente  des  neuen  Planeten,  in- 
dem er  noch  einige  ältere  Beobachtungen  desselben  zu  Hülfe 
nahm,  nach  der  elliptischen  Hypothese,  und  diese  wurden  sofort 
als  sehr  gut  anerkannt,  da  sie  alle  bis  dahin  angestellte  Be- 
obachtungen des  neuen  Gestirns  sehr  gut  darstellten.  Von 
diesem  Geometer  wurden  folgende  Bestimmungen  gefunden  \ 


Halbe  grofse  Axe    19,082 

Excentricität    0°,0476 

Länge  des  Perihels   173°23',0 

Länge  des  aufsteigenden  Knotens    73  1,0 

Nei  gung  der  Bahn    0  46,2* 

  i 


1  Astronomisches  Jahrbuch  1785.  S.  226*. 

2  Ebendaselbst  1787.  S.  215. 

3  Diese  Elemente  Laplacc's  worden  znerst  in  der  Counoissance 
des  tems  für  d.  J.  1786  und  die  darauf  gegründeten,  von  Mechai» 
verfertigten  Tafeln  ebendaselbst  für  d.  J.  1787  bekannt  gemacht.  Vgl. 
Berl.  Jahrbuch  für  d.  J.  1787.  3.  139  9  wo  anch  Bode  S.  185  die  von 
ihm  nach  denselben  Elementen  ron  Laflacb  berechneten  Tafeln  des 
neuen  Gestirns  mittheilt.  Die  erste,  nach  diesen  Tafel o  construirte 
aatronomiehe  Ephemeride  des  Uranus  aber  findet  man  In  demselben 
Beel.  Jahrb.  für  d.  J.  1788.  3.  129. 
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Diese  Elemente  stellten  die  sämmtlichen  neuen  Beobachtungen 
seit  dem  Entdeckungstage  und  selbst  die  von  T.  Mayer  von 
dem  Jahre  1756»  von  welcher  wir  später  reden  werden,  gut 
dar,  aber  nicht  die  noch  ältere  Beobachtung  d.  J.  1690  von 
Flamstkad.  Der  Astronom  Fixmillner1  zu  Kremsroünstei 
unternahm  es,  auch  diese  letzte  und  älteste  Beobachtung  in 
seine  Bestimmung  der  Elemente  aufzunehmen ,  die  er,  wie 
folgt,  fand: 

Länge  des  Perihels    ...  167°  3l',6 

Länge  des  Knotens   ...  72  50,8 

Neigung    0  46,3 

Excentricität    0,04612 

Halbe  grofse  Axe    ....  19,16525  . 

Es  ist  Schade,  dafs  Fixmillner  die  Methode  nicht  angiebt, 
durch  welche  er  diese  Resultate  gefunden  hat.  So  viel  ist 
klar,  dafs  er  darauf  viel  Mühe  verwendet  zu  haben  scheint 
und  dafs  diese  Elemente  nicht  nur  die  neuern,  sondern  auch 
die  zwei  wichtigen  altern  Beobachtungen  von  T.  Maxer  und 
Fla  MST*  ad  sehr  gut  darstellten. 

Um  eine  dieser  Methoden  näher  anzuführen,  wollen  wir 
diejenige  etwas  näher  betrachten,  die  KlOgel2  für  die  kreis* 
förmige  Bahn  mitgetheilt  hat.  Er  nimmt  dabei  an ,  dafs  er- 
stens der  PUnet  sehr  weit  von  der  Sonne  entfernt  ist  und  daf* 
zweitens  seine  kreisförmige  Bahn  in  der  Ebene  der  Ekliptik 
liegt,  wodurch  allerdings  die  Auflösung  sehr  erleichtert  wird. 
Ist  X  die  geocentrische  Länge  des  Planeten,  und  1,  so  wie  L 
die  heliocentrische  Länge  des  Planeten  und  der  Erde  in  der 
ersten  Beobachtung,  und  bezeichnet  man  dieselben  Gröfsen  frif 
eine  zweite  Beobachtung  durch  X\  V  und  L',  so  hat  man, 
wenn  r  der  Halbmesser  der  kreisförmigen  Planetenbahn  ist,  den 
Halbmesser  der  ebenfalls  kreisförmigen  Erdbahn  gleich  der  Eis- 
heit  vorausgesetzt,  nach  dem  dritten  Kepler'schen  Gesetze 

r_  i - ~  L'~"~L 

In  dem  Dreiecke  zwischen  Sonne,  Planet  and  Erde  aber  hat 


1  Astronom.  Jahrb.  1787.  8.  249. 

2  Ebend.  1785.  3.  198.  1786.  8.  238. 
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Sin.(X-L)=  i.Sin.(l-L) 

* 

oder  da,  nach  der  erwähnten  Voraussetzung,  der  Planet  sehr 
weit  von  der  Sonne  entfernt,  also  der  Winkel  X  —  1  an 
dem  Planeten  sehr  klein  seyn  soll, 

X  —  l  =  i.Sin.(X— L) 

und  ebenso  für  die  zweite  Beobachtung 

X'  —  1'  =  !  .  Sin.(X'— L'). 
r 

Beider  Gleichungen  Differenz  ist 

1' — 1=X# — -i.[Sin.(X  —  L)-Sin.(X'  —  L')], 

* 

oder,  wenn  man  darin  den  vorhergehenden  Werth  vonl'  —  1 
subatituirt  und  der  Kürze  wegen 

A  =  Sin.  (X  —  L) —  Sin.  (X'  —  L') 

setzt, 

L'— L  =  A.J^T  +  (X'—  X).r  fr, 

oder  endlich,  wenn  r  =  o2  gesetzt  wird, 

(A'_  x).q*  +  \.q  —  (L'-L)  =  0. 

Aus  dieser  kubischen  Gleichung  findet  man  den  Werth  von 
(>,  also  auch  r  =  o2,  und  daraus  die  Umlaufszeit  T  des  Pla- 
neten um  die  Sonne 

T=  —  .r*  Tage, 

wo  n  die  bekannte  Ludolph'sche  Zahl  3,14159  und  wo 
ii=  0,017202  die  Charakteristik  unseres  Sonnensystems1  be- 
zeichnet. Diese  einfache,  aber  durch  ihre  vielen  Voraus- 
setzungen auch  zugleich  sehr  beschränkte  Auflösung  galt  zur 
Zeit  der  Entdeckung  des  Uranus  für  sehr  schön  und  sinnreich. 
Heutzutage,  wo  durch  die  Arbeiten  unseres  Gauss  das  schwere 
Problem  fder  Bahnbestimmung  der  Himmelskörper  so  ungemein 
gefördert  worden  ist,  würde  man  wohl  Anstand  nehmen,  sich 
so  viele  Beschränkungen  zu  erlauben.  In  der  That  ist  die 
Voraussetzung,  dafs  die  Bahn  ein  Kreis  sey,  in  dessen  Mit- 


1    3.  Art.  Wcltsyslem. 
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telpuncte  die  Sonne  sich  befinde,  schon  von  der  Art,  dafs  das 
Problem  keiner  weitern  Bedingung  unterworfen  zu  seyn  brauch?, 
um  doch  ohne  Mühe  aufgelöst  zu  werden. 

Behalten  wir  für  die  obigen  Zeichen  I,  X  und  L  die  alte 
Bestimmung  bei  und  setzen  wir  überdiefs 

R  den  Radius  Vector  der  Erde, 

£  die  Entfernung  des  Planeten  von  der  Erda 

und 

ß  die  geocentrische  Breite  des  Planeten 

in  der  ersten  Beobachtung,  wo  wir  wieder  für  die  zweite  Be- 
obachtung dieselben  Gröfsen  mit  einem  Striche  bezeichnen  wol- 
len. Sind  dann  x,  y,  z  die  rechtwinkligen  Coordinaten,  wel- 
che die  Lage  des  Planeten  gegen  die  Sonne  bestimmen,  so 
dafs  x  in  der  Linie  der  Nachtgleichen  und  x,  y  in  der  Ebene 
der  Ekliptik  liegt,  so  hat  man 

x  =  i  Cos.  ß  Cos.  X  +  R  Cos.  L, 
y  =  o  Cos. Sin,  X  +  R  Sin.  L  j 

und 

2  =  gSin.ß. 

Ist  ferner  a  der  gesuchte  Halbmesser  der  kreisförmigen  Plane- 
tenbahn, so  ist  auch 

Substituirt  man  in  dieser  Gleichung  die  vorhergehenden  Wer- 
the  von  x,  y,  z  und  setzt  man  der  Kürze  wegen 

A  =  RCos.£Cos.(L  —  JL), 

so  erhält  map 

p  =  — A  -f-  T  a«  —  (R*  —  A2). 
Ganz  ebenso  giebt  auch  die  zweite  Beobachtung 

p=— A'-f-  Y~ar — (R' *—  A  *), 
wenn  wieder  A'  =  R'  Cos.  (I  Cos.  (Lr  —  Xf )  ist  • 

Dieses  vorausgesetzt  sey  k  die  geradlinige  Sehne,  welche  die 
End  puncto  der  beiden  Radien  des  Planeten  verbindet,  so  dafs 
man  hat 

k*  =(X'  - *)t  +  (/  _  y)i  +       -  ») t  . 

Substituirt  man  in  dieser  Gleichung  die  vorigen  Weribe  der 
Coordinaten,  so  erhalt  man 
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k*  es 2a1  —  2fl  Q  [Cos. /? Cos./**  Co». (X  —  1') 

—  2oR'  Cof  .ß  Cos.  (1/ — A  ) 

—  2<>'R  Co9./yCo»#(L— IT) 

—  2RR'Cos.(L —  L'). 

Endlich  hat  man  noch  für  die  Fläche  8  des  Kreissectors ,  der 
zwischen  den  beiden  Beobachtungen  enthalten  ist, 

■ 

sssa3  .  Are.  Sin. 

2a 

und ,  wenn  wieder 

0^017202  _  ^ 
P—   Sin.l"  -3548,187 

die  Charakteristik  des  Sonnensystems  bezeichnet, 

wo  t  die  Zwischenzeit  der  Beobachtungen  in  Tagen  ausge- 
drückt ist.  Beide  Werthe  von  s  einander  gleich  gesetzt 
geben 

_  _  Sin,  —  =0 
2  a4 

und  die  vorhergehenden  Ausdrücke  reichen  vollkommen  hin, 
um  unsere  Aufgabe ,  ohne  eine  weitere  erleichternde  Nebenbedin- 
gung zu  Hülfe  zu  nehmen,  auf  eine  sehr  einfache  Weise  auf- 
zulösen. Man  wird  nämlich  so  verfahren.  Zuerst  suche  man 
die  Gröfsen  A,  B  und  C  aus  den  folgenden  Ausdrücken 

A  =R  Cot.ß  Cos.  (L  —  A  ),     B=2R'  CoußGot.  (V  —  X ), 
A'=R'Cos./8'Cos.(L'— V),     B'=2R  Cos.  ßfCos.(L  — 

Tang.  C  =  Cos.  (X — X' )  Cotg.  ß . 

Hat  man  diese  beständigen  Hulfsgröfsen  berechnet,  so  findet 
man  in  einer  ersten  Hypothese,  mit  einem  angenommenen 
Werthe  von  a,  die  Gröfsen  m,  m',  q,  $  und  k  durch  die  fol- 
genden Gleichungen 

f 

Sin.m=-|  R*  —  A*>       ?=aCos.m  — A, 

Sin.m^=  VR'2_A'i,       <>•=:•  Cos.  m'-A', 
k»=2.?-2^''5i^g^^ -B,  -  BV-2RRXo.(L-L'). 
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Genügt  dann  der  so  gefundene  Werth  von  k  der  Gleichung 

t       c.  fit 


nicht,  so  wiederholt  man  mit  einem  zweiten  Werthe  von  a 
die  Berechnung  von  m,  m',  o,  q'  und  k,  woduach  man  end- 
lich nach  dem  bekannten  Verfahren  (von  dem  wir  am  Ende 

- 

des  Artikels  näher  sprechen  werden  )  den  wahren  Werth  des 
Halbmessers  a  d*r  kreisförmigen  Planetenbahn  finden  wird, 
womit  zugleich  die  wahren  Werthe  der  Entfernungen  o  und 
q  des  Planeten  von  der  Erde  bekannt  sind.  Kennt  man  aber 
einmal  diese  Gröfsen,  so  findet  man  auch  die  heliocentrischen 
Längen  1,  1'  und  Breiten  b,  b'  durch  folgende  Gleichungen: 

Sin. b  =  |  Sin. ß ,      Sin.  (L  - 1 )  =  Sin.  (L —  1), 

Sin.b'=JSin/,      Sin.(L'-r)  =  J^?|[sin.(Lr—  \'), 

und  daraus  endlich  die  Länge  Q  des  aufsteigenden  Knotens 
und  die  Neigung  n  der  Bahn  gegen  die  Ekliptik  mittelst  der 
Ausdrücke 

Tang,  n  Sin.  (1  —  Q  )  ä  Tang,  b  und 

~            ~x      Tang.b'  — Tang. b  Cos.  (l'—l) 
Tang.nCos.(l  — ß)  =  «  2  8ill  (1—1)    m 


Es  ist  bekannt,  dafs  die  Bestimmung  der  Elemente  eines 
Planeten,  besonders  die  der  halben  grofsen  Axe  oder,  w» 
dasselbe  ist,  der  Umlaufszeit,  desto  genauer  ist,  je  weiter  <Ü« 
Beobachtungen,  die  man  der  Rechnung  zum  Grunde  legt,  von 
einander  in  der  Zeit  entfernt  sind.  Es  war  also  sehr  wua- 
schens werth,  solche  Beobachtungen  der  älteren  Astronomen 
aufzufinden,  die  den  Uranus  als  einen  Fixstern  angesehn  und 
seine  Lage  am  Himmel  genau  bestimmt  haben.  Bode1,  der 
sich  mit  dieser  Untersuchung  vorzüglich  fleifsig  beschäftigte, 
fand  bald  eine  solche  Beobachtung  von  Tob.  Matka  vom 


1   Astronomisches  Jahrbuch  1784.  S.  219.  1785.  S.  189. 
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25.  Sept.  1756.    Mayer*  bat  diese  Beobachtung  des  Uranus, 
den  er  für  eines  Fixstern  hielt,  untefNr.  964.  in  seinen  Stern- 
katalog eingetragen.      Damit  hatte  man  also  eine  Beobachtung 
dieses  Planeten,  die  25  Jahre  vor  seiner  Entdeckung  oder  Er- 
kennung vorausging.    Allein  spater  fand  Bode  noch  eine  an- 
dere,   voll*  91  J»hre  Vor  1781  geroachte  Beobachtung  die- 
ses Planeten  von  Flamstead2,  der  ihn  am  13.  Decemher 
alten  (oder  23«  Dec.  neuen)  Styls  1690  des  Abends  10  Uhr 
bei  seiner  Culmination  beobachtet  hatte,  wo  Uranus  unter  der 
Nummer  des  34*ten  Sterns  im  Stier  aufgeführt  wird.  Bald 
darauf  wurden    noch   zwei  andere   Beobachtungen  desselben 
Gestirns  von  Flamstkad  und  zwölf  von  Lemonnier  aufge- 
funden ,  welche  letzteren  ans  den  Jahren  1763  und  1769  sind. 
Endlich  kam  zu  diesen  älteren  Beobachtungen  noch  eine  von 
Br adlet  aus  dem  Jahre  1753,  so  dafs  man  in  allen  17  der- 
gleichen  gefunden  hat,  eine  von  Mater,  eine  Von  Bfi ADLET, 
drei  von  Flamstkad  und  zwölf  von  Lemovjiier.  Bode3 
wollte  noch  eine  viel  altere  Beobachtung  dieses  Planeten  auf- 
gefunden haben,  indem  er  glaubte,   Ttcho  Brahe  habe  ihn 
1587  als  einen  Fixstern  zunächst  über  dem  Stern  fx  im  Schweife 
des  Steinbocks  beobachtet.    Dieses  wäre  demnach  eine  Beob- 
achtung des  Uranus,  die  volle  194  Jahre  vor  der  Epoche 
seiner  Entdeckung  vorausgegangen  seyn  würde.      Allein  ob- 
schon  Bode  noch  einmal  wieder  auf  dieselbe  Idee  zurückkam 
und  sie  nur  ungern  aufgeben  wollte,    so  hat  man  sie  doch 
nicht  angenommen,  und  man  blieb  bei  den  erwähnten  17  Be- 
obachtungen stehn ,  um  sie  für  die  Bestimmung  der  Kiemente 
auf  das  Beste  zu  benutzen.     Jedoch  geschah  dieses  nicht  mit 
dem  gewünschten  Erfolge.     Denn  die  neuesten  Untersuchun- 
gen haben  gezeigt,    dafs  sich  diese  alten  Beobachtungen  mit 
denjenigen,   die  seit  1781  angestellt  worden  sind,  nicht  ver- 
einigen lassen  und  dafs  daher  die  meisten  von  Jenen  nicht 
mit  der  gehörigen  Genauigkeit  angestellt  worden  sind ,  wie 
auch  schon  der  Znstand  der  Instrumente  und  der  Beobach- 
tungskunst in  jenen  frühern  Zeiten  vermuthen  lassen  konnte. 


1  Opera  inedita.  T.  I.  p.  72. 

2  Hlstoire  Celeste.  T.  II.  p.  86. 

S  Astronomisches  Jahrbuch  1786.  S.  219  o.  225. 
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Bouvard1  hat  in  seinen  neuesten  Tafeln  der  drei  äufsersten 
Planeten  unseres  Sonnensystems  diese  filteren  Beobachtungen 
mit  den  neueren  durch  eine  sehr  sorgfältige  Rechnung  zu  ver- 
binden gesacht,  aber  die  auf  diese  Webe  erhaltenen  Elemente 
oder  Tafeln  gaben  für  die  neuern  Beobachtungen  so  grofse 
Fehler,  dafs  sie  dem  gegenwärtigen  Zustande  der  Astronomie 
durchaus  unangemessen  erscheinen  mufsten.  Es  blieb  ihm  da- 
her nichts  übrig,  als  auf  diese  älteren  Beobachtungen,  von 
denen  man  sich  so  viel  versprochen  hatte,  gänzlich  zu  ver- 
zichten und  sich  blofs  an  die  seit  1781  angestellten  zu  halten. 

Dem  Vorhergehenden  mögen  noch  einige  Worte  über  die 
Benennung  und  Bezeichnung  dieses  Planeten  hinzugefügt  wer- 
den. Bode2  schlug  vor,  ihn  Uranus  zu  nennen.  Er  hielt 
dieses  vorzüglich  deshalb  für  schicklich,  weil  in  der  Mytho- 
logie Uranus  als  der  Vater  des  Saturn  und  Saturn .  als  der 
Vater  des  Jupiter  angeführt  wird.  Sein  Vorschlag  hat  Beifall 
gefunden  und  ist  mit  Ausnahme  einiger  englischen  und  fran- 
zösischen Astronomen  allgemein  angenommen  worden«  Der 
Entdecker  des  Planeten,  der  das  erste  Recht  auf  seine  Be- 
nennung haben  sollte,  wollte  ihn  Gtorgium  Sidus ,  seinem 
König  zu  Ehren,  genannt  wissen;  diese  Benennung  fand  aber 
selbst  in  England  wenig  Beifall,  und  die  meisten  Astronomen 
dieses  Landes,  so  wie  auch  die  von  Frankreich,  nennen  ihn 
Uerschely  um  dadurch  den  Entdecker  selbst  zu  ehren  und  sei- 
nen Namen  auf  den  Himmel  zu  versetzen.  Lichtevbebg 
wollte  den  neuen  Planeten  Asträa  genannt  wissen,  was  aber 
nicht  beachtet  wurde. 

Auch  von  den  verschiedenen  Zeichen,  die  man  für  die- 
sen Planeten  vorgeschlagen  hat,  wurde  das  von  Bode  empfoh- 
lene (§  vorzugsweise  angenommen,  obschon  einige  noch  ein 
dem  H  ähnliches  Zeichen,  als  den  Anfangsbuchstaben  von 
Hbrschel,  geltend  machen  wollen.  Der  Astronom  Hell  in 
Wien  hat  eine  Denkmünze  von  Platin,  welches  Metall  in  der 
Mineralogie  dasselbe  Zeichen  erhalten  hat,  auf  den  neuen  Pla- 
neten schlagen  lassen  und  ihn  überdiefs  in  mehreren  lateini- 
schen Gedichten  besungen3. 


1  Table«  astronomiqnes  de  Jupiter,  Satarne  et  Uranus.  Per.  1821. 

2  Astronomisches  Jahrbach  1785.  8.  191. 

3  8.  Wiener  Ephemeriden  1784. 
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Noch  ist  uns  übrig,  der  obigen  Zusage  gemäfs  das  Ver- 
fahren anzuzeigen ,  mittelst  dessen  man  jede  numerische  Glei- 
chung mit  einer  unbekannten  GröTse  auf  eine  zwar  indirecte, 
aber  ebenso  sichere  als  bequeme  Weise  auflösen  kann*  Da 
dieses  Verfahren  in  der  Astronomie  und  selbst  in  der  P/iysik 
so  oft  mit  Nutzen  angewendet  wird,  so  wird  eine  kurze  Dar- 
stellung desselben  hier  nicht  unangemessen  erscheinen. 

Wenn  eine  Gleichung  X  =  0  als  Function  von  gegebe- 
nen Zahlen  und  von  der  unbekannten  Gröfse  x  aufgestellt 
wird,  oder  auch,  wenn  man,  wie  in  dem  oben  erwähnten 
Falle,  diese  unbekannte  Gröfse  x  aus  ta ehrern  gegebenen  Glei- 
chungen, in  welchen  sie  enthalten  ist,  bestimmen  soll,  so  ist 
es  durch  die  gegebenen  Verhältnisse  der  Aufgabe  beinahe 
immer  sehr  leicht,  durch  einige  einfache  Versuche  einen  er- 
sten, wenn  auch  nur  noch  wenig  genäherten,  Werth  dieser 
Gröfse  x  oder  der  Wurzel  der  gegebenen  Gleichung  zu  fin- 
den. Sey  demnach  x  =  a  ein  solcher  genäherter  Werth  von 
X«  Substituirt  man  ihn  in  der  gegebenen  Gleichung  X  =  0, 
so  wird  er  diese  Gröfse  X  nicht  genau  auf  Null  bringen,  da  nur 
der  wahre  Werth  von  x  dieses  thun  kann.  Nehmen  wir  al- 
so an ,  dafs  wir  durch  diese  Substitution  von  ist  in  der 
Gleichung  statt  X  =  0  den  Ausdruck  erhalten 

X  =  ü) , 

wo  w  eine  von  Null  desto  weniger  verschiedene  oder  eins) 
desto  kleinere  Zahl  seyn  wird ,  je  näher  man  bereits  die  Gröfse 
a  dem  wahren  Werthe  von  x  gewählt  hat.  Sey  ebenso  a' 
•ine  von  a  nur  wenig  verschiedene  Gröfse.  die  demnach 
ebenfalls  als  ein  zweiter  genäherter  Werth  von  x  betrachtet 
werden  kann.  Substituirt  man  diesen  Werth  x  =s  a'  in  der 
gegebenen  Gleichung  ,  so  soll  diese  dadurch  in 

X  =  a/ 

iibergehn.  Wir  haben  demnach  zwei  Hypothesen  für  den 
wahren  Werth  von  x  aufgestellt,  nämlich  x  =  a  und  x  =  a, 
und  wir  haben  auch  zugleich  die  Fehler  dieser  zwei  Hypo- 
thesen, nämlich  die  beiden  Gröfsen  0)  und  <a  erhalten.  Wir 
haben  nämlich 

IX- Bd.  Iiiii 


■ 
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Fehler  der  Fehler  des 

Hypothese  Resultats 
in  3er  ersten  Voraussetzung          a  —  x  oi 
in  der  zweiten  Voraussetzung       a'—  x  cj 

Je  naher  "aber  die  beiden  Hypothesen  der  gesuchten  Wahrheit 
lieoen«  oder  je  kleiner  die  beiden  Fehler  a — x  und  a' — x 
dieser  Hypothese  sind,  desto  naher  wird  auch  das  Verhältnifs 


dem  Verhältnifs  der  Fehler  der  Resultate  oder  der  GrbTse 


Ol 


liegen,  so  man  daher,  da  es  sich  hier  doch  nur  um  eine 
erste  Näherung  handelt,  die  Gleichung  annehmen  kann  • 

a  — x  oi 


i'-x-^' 


woraus  dann  sofort  folgt 


oder  auch 


a'ft»  —  ac 

to  —  LO 


a— a  ,  ,        •— a  , 

x=sa  ; .  oj  oder  x=a  r  . oj 

i  cj  —  <a  to  —  oi 

und  jede  dieser  drei  letzten  Gleichungen  wird  einen  anderen 
dritten  Werth  von  x  geben,    welcher  der  Wahrheit  naher 
liegt,  als  die  beiden  vorhergehenden  x  =  a  und  x=  a',  so  dafs 
man  daher  mit  dieser  neuen  Flypothese,  in  Verbindung  mit 
einer  der  vorhergehenden  oder  mit  einer  anderen  der  Wahr- 
heit ,  die  man  jetrt  schon  besser  kennt ,  näher  liegenden  Hy- 
pothese, dieselbe  Rechnung  wiederholen  und  so,  durch  eine, 
so  weit  man  will,    fortgesetzte  Operation  sich  der  gesuchten 
Wahrheit  immer  mehr  nähern  kann.    In  der  That,  um  zu  zei- 
gen, dafs  der  letztgefunden©  Werth  von  x  der  Wahrheit  de- 
sto naher  kommt,   je  kleiner  die  Fehler  der  beiden  Hypothe- 
sen sind ,    so  kann  man  die  gegebene  Gleichung  X  =  0  als 
•ine  Function  von  x  ansehn,  die  für  den  gesuchten  Werth  von 
x  gleich  Null  ist,  so  dafs  man  daher  hat 

X=f(x)=0. 
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Läfst  man  in  diesem  Ausdrucks  dis  Gftflss  xior  +  (•  —  *), 
das  heilst,  in  s  Übergehn,  so  hat  man  nach  dem  Taylor 'sehen 
Lehrsatze 

» 

v,     vi/        \         ,  (a  —  x)*    r?aX  , 
y=X  +  (s-x).^r  +  -r5-.  ^  + 

und  ebenso  erhält  man  auch,  wenn  man  x  in  x  +  (•  -  x) 
oder  in  a  Übergehn  läfst , 


X  _X  +  (a-x).5r  +  -TT..^I  + 


Je  kleiner  aber  die  Gröfsen  (a-— x)  und  (a#  — x)  sind,  das 
heifst,  je  näher  die  beiden  Hypothesen  x  =  a  und  x  =  a'  der 
Wahrheit  liegen,  desto  mehr  wird  man  auch  in  den  beiden 
vorhergehenden  Ausdrücken  die  zweiten  und  höhern  Porenzen 
dieser  Grofsen  a  —  x  und  a'  —  x  gegen  die  erste  Potenz 
vernachlässigen  können,  so  dafs  dann  jene  beiden  Ausdrücke 
sich  blofs  auf  ihre  ersten  Glieder  oder,  da  X'  —  X  =  a» 
und  X" — Xsaai'  ist,  auf  die  beiden  einfachen  Gleichungen 
reduciren : 

und 

ai  =  (a-x).^  , 


deren  Division  giebt 


a  —  x  ai 

"7  =  — 7  , 


wie  zuvor. 

f 

Um  das  Vorhergehende  durch  ein  Exempel  deutlich  zu 
machen ,  sey  die  kubische  Gleichung  gegeben 

X=x»-  2x  +  l  =  0. 

Um  die  eine  Wurzel  derselben  zu  finden,  hat  man,  wenn 
X  =  a  =  0,5  gesetzt  wird,  X  =  0,125,  und  wenn  ebenso 
x  s=  t  -s  0,7  gesetzt  wird  ,  X  =  —  0,057.  Setzt  man  da- 
her 

•  =  0,5  und  a'  =  0,7, 

to  ist 

w  =  0,125  und  w  =-0,057 

hm  2 
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und  mit  diesen  Wer  theo  giebt  die  obige  Gleichung 

x = a  _  .  o>  =  0,5  +  0,137  =  0,637  . 

Wir  wollen  demnach  in  einer  zweiten  Berechnung  a  =  0,637 
setzen,  wodurch  man  erhält  X  =  w  = — 0,01552-  Da  aber 
wegen  dieses  negativen  Werthes  von  w  das  letzte  a  =  0,G37 
noch  etwas  zu  grofs  ist,  so  kann  man  a'  =  0,620  annehmen, 
wodurch  man  erhält X  «=  «'  =  —0,00176.  Wir  haben  dem- 
nach als  zweites  Hypothesenpaar 

a=0,637  und  a'  =  0,620, 
daher  w=  -  0,01552  und  ö/=  -  0,00176, 

und  damit  giebt  unsere  Gleichung  für  das  verbesserte  x  den 
Werth 

x  =  0,637  —  0,01905  =  0,61795 . 

Nimmt  man  noch  in  einer  dritten  Rechnung 

a =0,6180  und  a'=  0,6181, 
w  =0,00002903  und  w  =  —  0,00005637, 

so  giebt  unsere  Gleichung 

x  =  0,6180  +  0,0000340  =  0,6180340, 

und  dieser  letzte  Werth  von  x  ist  noch  in  der  letzten  Deei- 
malstelle  genau,  da  die  wahren  Wurzeln  der  gegebenen  Glei- 
chung sind 

i 

und  K~  1  +  TS)  =0,6180340 
und  \  (- 1  -  TT 5)  =  —  1,618034a 

Dafs  man  nach  diesem  Verfahren  jede,  auch  selbst  transcen- 
dente  Gleichungen  auflösen  kann,  ist  für  sich  klar.  Wäre 
z.  B.  die  Gleichung  gegeben 

e*  —  1 

=— -  =  3328, 

X 

wo  e  =  2,7182818  die  bekannte  Basis  der  natürlichen  Loga- 
rithmen ist,  so  hat  man  auch,  wenn  man  die  Briggischen  Lo- 
garithmen nimmt, 

0,43429448x  —  Log.  Brig.  (3,828x  + 1)  =  0. 

Setzt  man  nun  x  =  2,2,  so  erhalt  man  w  =  —0,01868  und 
ebenso  wird  man  für  x  =  2,3  erhalten  w  =  +  0,00744.  Mit 
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diesen  GröTsen  giebt  aber  unsere  Gleichung  den  verbesserten 
Werth  von 

x  =  2,27 15. 
Setzt  man  wieder  in  einer  zweiten  Rechnung 

x=a  =  2,2715,  so  findet  man  w  =  —  0,0000015 

und 

x=a=2,3      -     -      -   */=  +  0,00744 

und  damit  giebt  unsere  Gleichung 

x  =2/2715  +  0,0002337= 2,2717337. 

Eine  dritte  Rechnung  endlich  giebt 

x  =  a  =  2,2717337  ...  w=  —  0,0000001 
x = a  =  2,27 15   w  =  —  0,00006 15 

und  damit  erhalt  man  durch  unsere  Gleichung 

x= 2,2717337  +  0,00000038  =  2,27173408 

so  dafs  man  daher 

x  =  2,271734 

als  den  wahren  und  in  der  letzten  Ziffer  noch  richtigen  Werth 
der  gesuchten  Gröfse  x  annehmen  kann.  Oft  kann,  selbst  bei 
physikalischen  Untersuchungen,  der  Fall  eintreten,  dafs  man 
zwei  Gleichungen  mit  zwei  unbekannten  GröTsen  hat,  die  so 
unter  einander  verwickelt  sind,  dafs  man  sie  durch  die  ge- 
wöhnlichen Mittel  der  Elimination  nicht  trennen  kann.  Wenn 
z.  B.  die  beiden  Gleichungen  gegeben  sind. 

X  =  x3y  +y'x  —  0,0078  =  0  \  ... 

Y  =  X*y3+y2x3_  0,00J8=0|  W 

so  läfst  sich  daraus  nicht  leicht  eine  einzige  Gleichung  bil- 
den, die  blofs  x  oder  blofs  y  enthalt,  daher  man  auch  die 
vorhergehende  Methode  nicht  unmittelbar  auf  sie  anwenden 
kann.  In  solchen  Fällen  kann  man,  wie  Gauss1  gelehrt  hat, 
auf  folgende  Weise  verfahren.  Wenn  man,  wie  zuvor,  die 
gesuchten  Werthe  von  x  und  y  nur  einigermaßen  genähert 
kennt  und  wenn  man  diese  genäherten  Werthe 

x  =  a  und  y  =  b 
setzt,' so  berechne  man  damit  aus  den  beiden  gegebenen  Glei- 
chungen die  Werthe  von  X=a  und  von  Y  =  £,  wo  also 
x —  a  und  y  —  b  die  Hypothesen,  a  und  ß  die  Fehler  die- 
ser Hypothesen  sind,  da  eigentlich,  wenn  die  Hypothesen 
fehlerfrei  gewesen  waren,  a  und  ß  gleich  Null  seyn  müfsten. 
Seyen  ebenso  für  eine  aweite  Annahme 

1  Theoria  Mo  tos  corpor.  coelest. 
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x  =  a',   y  =  b'  die  Hypothesen  und 
X=  o,  Y  =  ff  die  Fehler  derselben.. 
Für  eine  dritte  Voraussetzung  endlich  seyen 

x  =  a"f    y  =  b"  die  Hypothesen  und 
X  so",    Y  =  ff'  die  Fehler  derselben. 
Dieses   vorausgesetzt  findet   man   die   gesuchten  genäherten 
Werthe  von  x  und  y  durch  folgende  Ausdrücke 

x=a+  £■(•-•)+'  (a"-a) 

y  =  b+£  (b'-b)  +  J(b"-b) 

wo  der  Kürze  wegen  gesetzt  wurde 

y  =  a"ß  —  a&'9 
d=  a(?  —  aß, 
t  s=  y  -J-  d  +  a"  ff. 

Mit  diesem  Verfahren  findet  man,  dafs  den  beiden  vorherge- 
henden Gleichungen  (A)  die  Werthe  x  =  0,2  und  y  =  G\3 
entsprechen. 

L. 


■ 
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